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4  1 

25 

9 

NORTHEBST 

03 

BLICIB 

MBX 

52 

44 

42 

51 

48 

57 

56 

59 

63 

65 

S3 

40 

34 

38 

52 

46 

4  1 

62 

54 

40 

48 

49 

45 

47 

60 

58 

72 

69 

70 

60 

52 

52 

.5 

MIN 

37 

31 

24 

32 

35 

37 

45 

31 

51 

33 

21 

16 

23 

23 

32 

26 

36 

38 

19 

28 

27 

26 

35 

38 

33 

34 

45 

60 

36 

42 

33 

.2 

BBLO  KNOB  5  N 

MBX 

51 

43 

42 

49 

48 

55 

55 

60 

62 

65 

47 

40 

32 

40 

53 

47 

38 

60 

54 

37 

47 

46 

51 

49 

54 

53 

73 

72 

71 

60 

60 

52 

.  1 

MIN 

35 

35 

35 

25 

30 

34 

40 

43 

38 

47 

28 

20 

13 

22 

30 

35 

27 

35 

35 

18 

27 

31 

26 

35 

38 

38 

42 

56 

59 

43 

4  1 

34 

.2 

BBIESVILLE  L IVESTOCK 

MAX 

49 

44 

4  1 

50 

48 

57 

53 

62 

57 

67 

44 

40 

35 

46 

58 

58 

50 

68 

59 

46 

55 

47 

SS 

51 

52 

59 

71 

72 

69 

60 

54 

54 

.  1 

MIN 

34 

27 

34 

23 

24 

30 

32 

39 

26 

43 

28 

20 

8 

21 

26 

32 

21 

36 

34 

15 

19 

27 

24 

33 

36 

38 

31 

48 

56 

42 

38 

30 

.5 

BBIE5VILLE  L  BNC 

D  1 

MBX 

61 

50 

43 

44 

53 

50 

58 

59 

59 

68 

52 

45 

29 

38 

44 

54 

45 

50 

63 

43 

39 

53 

48 

49 

51 

58 

69 

72 

73 

71 

62 

53 

.3 

MIN 

40 

26 

28 

20 

22 

28 

32 

43 

27 

47 

28 

23 

1  1 

1  1 

16 

28 

20 

33 

43 

18 

18 

23 

23 

26 

31 

27 

34 

42 

62 

4  1 

4  1 

29 

.  4 

BEEOEVILLE 

MAX 

53 

46 

43 

50 

55 

56 

57 

61 

65 

66 

50 

34 

29 

40 

54 

47 

42 

60 

56 

40 

48 

47 

48 

49 

55 

58 

73 

73 

73 

61 

56 

53 

.  1 

MIN 

31 

33 

35 

24 

24 

27 

35 

33 

30 

48 

30 

25 

14 

20 

28 

33 

25 

37 

36 

20 

26 

25 

26 

30 

36 

36 

34 

44 

57 

44 

42 

31 

.9 

Bltthewille 

MAX 

66 

49 

47 

50 

53 

60 

62 

64 

67 

55 

43 

30 

36 

47 

50 

44 

56 

58 

44 

48 

46 

40 

51 

58 

56 

69 

74 

70 

57 

60 

54 

.0 

MIN 

33 

37 

27 

21 

26 

38 

50 

35 

44 

33 

19 

13 

22 

24 

32 

27 

36 

35 

22 

20 

28 

28 

29 

40 

37 

40 

60 

62 

44 

42 

33 

.5 

CORNING 

MAX 

52 

46 

44 

48 

60 

54 

56 

62 

59 

56 

52 

37 

31 

36 

50 

42 

39 

60 

56 

39 

49 

43 

4  1 

49 

58 

57 

65 

72 

70 

59 

48 

51 

.0 

MIN 

35 

29 

36 

22 

26 

36 

32 

44 

33 

42 

31 

21 

14 

20 

25 

29 

24 

35 

36 

16 

26 

26 

23 

24 

37 

31 

36 

44 

59 

40 

39 

31 

.3 

JONESaORO 

MAX 

65 

49 

47 

49 

48 

48 

53 

58 

60 

64 

65 

44 

26 

29 

36 

50 

42 

45 

59 

50 

35 

46 

46 

42 

48 

60 

56 

72 

73 

72 

57 

51 

.4 

M  1  N 

44 

32 

32 

28 

29 

28 

36 

37 

33 

34 

25 

20 

18 

19 

18 

32 

27 

28 

45 

18 

19 

30 

26 

27 

32 

36 

34 

44 

60 

4  1 

43 

31 

.5 

JUOO  MILL 

MAX 

45 

48 

44 

50 

59 

59 

62 

65 

59 

47 

35 

36 

52 

52 

47 

60 

56 

43 

48 

46 

44 

50 

55 

55 

74 

78 

75 

70 

62 

54 

.4 

MIN 

34 

25 

28 

37 

37 

36 

34 

36 

32 

20 

1  4 

22 

29 

35 

27 

40 

36 

21 

28 

24 

27 

28 

40 

32 

37 

55 

55 

42 

42 

32 

.9 

«E  I5ER 

MAX 

67 

47 

49 

44 

47 

SO 

53 

60 

61 

68 

66 

44 

34 

27 

36 

52 

40 

50 

59 

56 

35 

47 

45 

39 

50 

56 

57 

72 

73 

75 

60 

52 

.2 

MIN 

38 

34 

3b 

26 

28 

31 

36 

4  1 

33 

34 

32 

21 

9 

10 

21 

30 

26 

28 

43 

21 

22 

26 

28 

28 

30 

33 

35 

43 

59 

44 

43 

31 

.3 

NEWPORT 

MAX 

61 

49 

45 

43 

50 

48 

56 

56 

60 

66 

58 

44 

29 

33 

40 

53 

44 

43 

61 

55 

37 

48 

54 

48 

47 

57 

57 

71 

72 

72 

58 

52 

.  1 

MIN 

37 

33 

37 

26 

29 

35 

37 

44 

33 

36 

31 

24 

16 

19 

28 

33 

26 

29 

42 

19 

20 

29 

27 

27 

38 

38 

36 

4  1 

59 

44 

44 

32 

.8 

54  35 
33  18 


48  47 
31  12 


50  43  53 
28     18  32 

49     44  52 


4 1  55 
22  26 


56  49 
26  42 


56  48 
21  37 


55  52 
25  42 


48  49 

33  26 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


70     68     50  60 


67  52 
42  40 


68  63 
45  46 


DRILY  TEMPERniURES 


nRKRNSBS 

JBNUOST  1975 


DHY  OF  MONTH 

UJ 

d 

ce 

S  T  fl  T ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

PBRBOOULD 

MAX 

57 

45 

45 

47 

47 

53 

68 

60 

63 

66 

54 

44 

31 

42 

50 

52 

41 

54 

54 

44 

46 

47 

43 

50 

56 

66 

70 

72 

73 

66 

53 

52  .8 

MIN 

36 

29 

36 

24 

27 

30 

32 

48 

31 

42 

28 

19 

1  3 

24 

28 

30 

25 

36 

35 

18 

24 

26 

25 

29 

4  1 

35 

35 

42 

63 

40 

39 

31  .9 

POCflHONTBS  1 

MAX 

52 

44 

43 

48 

48 

55 

56 

60 

60 

64 

52 

40 

33 

33 

50 

46 

37 

61 

55 

40 

46 

48 

41 

47 

57 

55 

65 

70 

68 

67 

48 

51  .3 

MIN 

34 

30 

34 

20 

23 

34 

27 

51 

30 

40 

31 

20 

1  1 

19 

25 

29 

23 

33 

36 

14 

27 

25 

23 

26 

34 

40 

32 

4  1 

55 

37 

38 

30  .4 

SEBRCr 

MBX 

54 

47 

44 

62 

50 

69 

57 

59 

64 

67 

56 

40 

36 

44 

56 

SI 

4  1 

63 

64 

40 

60 

49 

53 

SO 

58 

58 

77 

75 

73 

65 

61 

54.9 

•          ■  ■ 

MIN 

38 

33 

37 

22 

23 

33 

31 

54 

30 

49 

36 

24 

1  4 

19 

25 

31 

25 

36 

37 

20 

23 

26 

24 

29 

40 

33 

32 

49 

63 

46 

43 

33.1 

WEST   CENTRHL  04 

BLUE  noyNTBiN  OBn 

MBX 

51 

50 

42 

44 

52 

54 

59 

63 

66 

68 

55 

44 

33 

4  1 

60 

62 

50 

39 

56 

46 

46 

57 

50 

58 

62 

60 

58 

77 

71 

67 

64 

54  .0 

35 

34 

3  1 

24 

22 

25 

3  1 

4  3 

29 

3 1 

28 

27 

17 

26 

26 

30 

31 

36 

25 

24 

29 

26 

26 

35 

30 

30 

39 

5  3 

50 

50 

30.9 

BOONEVILLE 

MBX 

52 

47 

47 

54 

56 

62 

66 

59 

68 

67 

43 

39 

44 

53 

64 

52 

46 

56 

49 

50 

60 

52 

61 

56 

61 

60 

77 

71 

71 

64 

54 

57  . 1 

MIN 

32 

36 

29 

1  9 

28 

27 

35 

43 

28 

38 

24 

22 

1  1 

22 

24 

27 

24 

34 

34 

22 

3  1 

27 

25 

32 

35 

27 

42 

4  3 

58 

5  1 

47 

31.5 

CLBRRSVILLE 

MBX 

M  1  N 

DBRDBNELLE 

MBX 

53 

43 

46 

52 

53 

60 

60 

60 

65 

67 

44 

39 

39 

51 

62 

52 

4  1 

54 

46 

46 

56 

49 

56 

50 

59 

60 

77 

7) 

59 

53 

58 

54.9 

MIN 

36 

36 

29 

21 

22 

28 

28 

50 

27 

40 

30 

23 

1  5 

21 

24 

26 

26 

33 

37 

21 

25 

26 

24 

29 

37 

28 

35 

46 

60 

49 

50 

31.7 

fORT  SMITH  WSO  BP 

MBX 

50 

4  1 

45 

50 

54 

58 

66 

66 

66 

67 

40 

31 

41 

45 

60 

50 

35 

60 

45 

46 

56 

48 

67 

63 

60 

69 

76 

70 

70 

62 

54 

S3  .  I 

M  I  N 

32 

36 

25 

2  1 

24 

26 

34 

29 

29 

33 

22 

1  4 

I  2 

20 

22 

27 

32 

33 

33 

1  9 

26 

29 

25 

32 

37 

28 

37 

45 

53 

5  1 

4  4 

30  .0 

FORT   Sni TH  WBTER  PLBNT 

MBX 

49 

43 

45 

51 

53 

57 

65 

61 

61 

64 

40 

37 

40 

48 

60 

52 

48 

47 

48 

42 

53 

54 

56 

51 

57 

58 

73 

70 

69 

61 

52 

54  .0 

MIN 

35 

30 

33 

18 

20 

24 

28 

42 

26 

33 

23 

1  7 

7 

18 

24 

28 

29 

34 

30 

1  8 

33 

30 

24 

28 

33 

26 

39 

43 

53 

49 

50 

29  .8 

HECTOR 

MBX 

50 

43 

44 

48 

51 

67 

54 

59 

64 

64 

43 

40 

35 

49 

60 

54 

43 

44 

49 

42 

46 

48 

55 

SO 

66 

61 

75 

71 

69 

61 

60 

53.0 

M  I  N 

34 

33 

33 

30 

20 

29 

30 

48 

28 

36 

26 

1 9 

8 

17 

26 

32 

26 

28 

32 

1  7 

20 

22 

25 

29 

29 

30 

30 

39 

56 

46 

46 

29  -8 

HENB 

MBX 

51 

42 

45 

52 

52 

57 

60 

60 

64 

65 

41 

36 

36 

52 

58 

52 

45 

54 

51 

46 

56 

51 

59 

50 

62 

61 

75 

69 

58 

67 

57 

55  .0 

M  1  N 

35 

34 

32 

22 

32 

29 

33 

44 

34 

36 

26 

20 

1  0 

22 

30 

36 

31 

36 

35 

24 

30 

29 

30 

38 

37 

36 

38 

48 

58 

5  1 

52 

33.8 

02BRK 

MBX 

55 

44 

48 

51 

64 

57 

60 

60 

62 

60 

46 

37 

41 

48 

60 

52 

43 

48 

47 

45 

53 

62 

56 

50 

69 

69 

74 

66 

62 

59 

58 

53.7 

M  1  N 

35 

35 

35 

22 

26 

30 

42 

47 

30 

30 

28 

2  1 

1  2 

22 

27 

32 

31 

34 

34 

2  1 

30 

30 

27 

32 

39 

30 

44 

47 

57 

49 

49 

33  .2 

RUSSELLVILLE   3  N 

MBX 

54 

52 

42 

46 

52 

54 

60 

60 

57 

68 

56 

44 

35 

39 

50 

62 

51 

38 

51 

43 

45 

56 

52 

56 

50 

57 

60 

78 

71 

68 

62 

53.8 

MIN 

36 

36 

33 

20 

20 

21 

28 

35 

27 

29 

31 

23 

13 

13 

19 

24 

26 

32 

37 

22 

23 

26 

24 

24 

30 

28 

28 

44 

48 

50 

49 

29  .0 

SUBIBCO 

MBX 

52 

45 

46 

50 

56 

68 

66 

63 

66 

69 

42 

39 

40 

46 

61 

63 

43 

50 

47 

46 

55 

67 

67 

52 

59 

58 

78 

72 

73 

66 

69 

55  .6 

MIN 

35 

35 

33 

24 

26 

34 

34 

45 

31 

36 

27 

21 

14 

26 

29 

32 

29 

32 

36 

2) 

26 

30 

27 

32 

38 

33 

38 

48 

68 

60 

48 

33.1 

HBLORON 

MBX 

51 

48 

46 

55 

55 

60 

66 

63 

65 

69 

44 

4  1 

44 

56 

62 

61 

49 

61 

60 

51 

60 

55 

60 

60 

63 

62 

77 

77 

70 

67 

66 

58.8 

"           *  ■ 

MIN 

31 

34 

28 

17 

22 

25 

27 

43 

25 

36 

24 

1  9 

10 

18 

21 

24 

27 

35 

37 

20 

27 

24 

23 

29 

35 

27 

33 

43 

55 

50 

47 

29  .5 

CENTRBL  05 

BLUM  FORK 

MAX 

52 

48 

42 

56 

53 

60 

59 

60 

61 

66 

47 

4  1 

38 

48 

61 

60 

47 

65 

52 

46 

56 

55 

68 

57 

59 

58 

76 

77 

72 

65 

66 

57  .  1 

M  I  N 

37 

35 

32 

27 

25 

3  1 

35 

50 

30 

45 

29 

22 

9 

23 

23 

33 

28 

32 

32 

22 

26 

29 

29 

32 

38 

33 

37 

57 

62 

49 

49 

33.6 

BENTON 

MAX 

53 

49 

45 

56 

64 

60 

59 

64 

67 

69 

48 

45 

34 

47 

60 

55 

44 

63 

63 

45 

62 

54 

68 

53 

65 

63 

75 

77 

76 

71 

66 

58  . 1 

M  I  N 

39 

35 

33 

20 

22 

26 

30 

62 

28 

4  4 

25 

24 

9 

1  7 

26 

28 

23 

37 

39 

24 

27 

25 

26 

27 

38 

29 

36 

62 

63 

50 

52 

32.5 

BLBRELT  MOUNTAIN  DBM 

MAX 

63 

62 

43 

46 

64 

53 

69 

60 

60 

68 

54 

46 

34 

40 

61 

60 

51 

4  1 

64 

56 

47 

64 

61 

67 

SS 

63 

62 

77 

74 

73 

58 

56  .0 

M  I  N 

42 

38 

33 

26 

22 

22 

28 

44 

28 

28 

3  1 

26 

1  2 

1  3 

20 

24 

29 

32 

39 

26 

25 

25 

28 

29 

29 

32 

3  1 

46 

4  1 

52 

52 

30.8 

CONHBr 

MAX 

52 

49 

47 

51 

52 

60 

60 

60 

61 

68 

45 

42 

37 

47 

61 

56 

46 

58 

57 

42 

53 

49 

55 

51 

59 

59 

76 

75 

73 

68 

65 

55  .9 

M  I  N 

36 

36 

32 

23 

26 

3 1 

33 

5  1 

30 

40 

28 

25 

1  3 

20 

25 

29 

26 

34 

39 

22 

26 

26 

25 

3  1 

36 

29 

34 

48 

62 

47 

48 

32.6 

GREENBRIER 

MAX 

51 

43 

45 

61 

52 

59 

69 

62 

64 

66 

46 

38 

36 

47 

61 

49 

37 

60 

52 

42 

54 

49 

64 

50 

59 

69 

76 

73 

72 

67 

59 

54  .6 

M  I  N 

35 

34 

36 

1 9 

22 

3 1 

29 

46 

27 

39 

28 

2  3 

1 2 

16 

22 

27 

24 

34 

39 

1  8 

2 1 

23 

23 

27 

38 

27 

3  1 

46 

68 

47 

45 

30.5 

HOT  SPRINOS  1  NNE 

MBX 

64 

S3 

42 

45 

51 

55 

59 

59 

60 

67 

53 

43 

36 

38 

51 

63 

62 

45 

61 

56 

47 

66 

61 

60 

62 

55 

64 

78 

73 

72 

71 

66.2 

M  1  N 

39 

39 

35 

28 

30 

30 

3  1 

48 

34 

4  1 

30 

25 

1  4 

16 

27 

30 

30 

32 

43 

26 

26 

26 

3  1 

32 

36 

39 

39 

50 

62 

52 

6  1 

34  .4 

LEOLB 

MBX 

52 

45 

44 

54 

54 

60 

60 

64 

68 

69 

46 

42 

33 

48 

60 

60 

40 

58 

58 

56 

57 

50 

58 

47 

65 

60 

80 

78 

78 

76 

70 

57  .4 

M  I  N 

43 

36 

35 

22 

24 

3  1 

32 

42 

29 

44 

27 

25 

1  2 

18 

27 

30 

28 

37 

40 

26 

23 

25 

27 

28 

4  3 

29 

37 

56 

64 

52 

56 

33  .8 

L  I  TTLE  ROCK  WSO  BP 

MAX 

52 

45 

43 

54 

64 

60 

60 

62 

67 

66 

47 

35 

32 

43 

60 

50 

40 

63 

55 

4  1 

51 

50 

54 

50 

64 

60 

80 

78 

78 

68 

66 

55.7 

MIN 

40 

38 

30 

26 

24 

30 

36 

36 

3  1 

39 

3  1 

22 

I  4 

20 

27 

30 

27 

40 

37 

24 

26 

27 

30 

30 

42 

36 

36 

59 

56 

5 1 

46 

33  .5 

MBLVERN 

MAX 

53 

48 

45 

54 

52 

60 

60 

62 

65 

63 

49 

44 

35 

48 

58 

52 

47 

59 

59 

44 

54 

51 

68 

65 

65 

66 

78 

76 

76 

72 

69 

67.3 

M  I  N 

4  1 

38 

35 

20 

22 

26 

3  1 

52 

28 

46 

26 

26 

1  I 

1  7 

25 

28 

27 

35 

39 

26 

22 

26 

27 

27 

40 

30 

33 

46 

64 

52 

54 

32  . 9 

MORRILTON  4  SH 

MAX 

50 

45 

45 

54 

54 

61 

62 

60 

66 

69 

43 

43 

39 

61 

63 

69 

48 

67 

51 

46 

57 

49 

67 

54 

67 

60 

77 

74 

71 

66 

69 

56.3 

MIN 

38 

36 

35 

26 

24 

36 

34 

49 

28 

42 

30 

27 

14 

26 

25 

31 

27 

33 

4  1 

24 

26 

26 

25 

28 

40 

31 

33 

47 

63 

49 

52 

33.7 

NIMROO  OBM 

MBX 

59 

48 

40 

43 

52 

52 

68 

60 

56 

60 

53 

42 

30 

39 

49 

69 

48 

40 

57 

56 

44 

66 

46 

66 

60 

68 

57 

74 

71 

58 

69 

53.2 

MIN 

37 

36 

33 

22 

22 

22 

30 

40 

27 

29 

28 

23 

12 

I  3 

15 

29 

25 

26 

33 

23 

22 

30 

24 

26 

28 

30 

30 

4  1 

4  1 

48 

49 

28.8 

SHERIDBN  TOWER 

MAX 

53 

SI 

43 

53 

52 

59 

68 

62 

68 

68 

47 

42 

35 

45 

69 

62 

43 

60 

60 

64 

53 

49 

67 

51 

64 

60 

80 

78 

77 

72 

67 

66.8 

"          "  ■ 

MIN 

39 

36 

35 

22 

27 

32 

4  1 

52 

33 

47 

28 

21 

1  1 

19 

28 

34 

27 

31 

36 

22 

26 

29 

30 

32 

4  1 

36 

39 

69 

63 

49 

52 

34  .7 

EAST  CENTRBL  06 

BRKfiNSflS  POST 

MBX 

70 

51 

48 

48 

60 

59 

59 

69 

64 

67 

56 

44 

32 

42 

57 

52 

48 

59 

61 

39 

47 

62 

56 

51 

56 

61 

76 

76 

81 

76 

73 

57  .6 

4  2 

38 

38 

26 

28 

32 

5  3 

34 

5 1 

3  ( 

22 

1  2 

18 

30 

41 

28 

4  1 

38 

27 

29 

29 

30 

33 

42 

34 

40 

66 

64 

5  1 

52 

36  .5 

SRINKLET 

MAX 

69 

60 

48 

S3 

67 

49 

49 

69 

58 

50 

49 

43 

30 

31 

46 

50 

51 

66 

57 

61 

49 

51 

49 

56 

61 

60 

63 

68 

59 

77 

68 

54  .4 

MIN 

4  1 

40 

35 

39 

40 

39 

39 

36 

32 

30 

1  8 

9 

15 

20 

18 

21 

26 

28 

24 

25 

29 

30 

3 1 

35 

38 

40 

46 

66 

4  4 

48 

32  .6 

CBBOI  4  SM 

MAX 

52 

45 

42 

54 

61 

59 

68 

61 

65 

65 

45 

40 

36 

44 

58 

48 

38 

60 

55 

40 

50 

48 

54 

49 

62 

59 

78 

76 

80 

67 

64 

54  .9 

MIN 

38 

37 

34 

22 

26 

32 

4  7 

3 1 

4  3 

28 

23 

1 2 

19 

26 

30 

27 

36 

38 

22 

26 

25 

28 

30 

39 

32 

40 

56 

60 

47 

45 

33  .5 

CLfiRENDON 

MAX 

56 

48 

45 

49 

52 

57 

59 

62 

66 

69 

65 

43 

30 

42 

66 

66 

46 

55 

51 

38 

49 

46 

54 

51 

50 

58 

75 

75 

71 

72 

70 

55.3 

MIN 

45 

36 

37 

28 

28 

38 

38 

54 

36 

60 

33 

25 

19 

26 

33 

40 

28 

4  1 

38 

24 

30 

29 

30 

32 

43 

43 

40 

69 

63 

49 

48 

37  .5 

DES  ARC 

MAX 

60 

54 

52 

SO 

52 

53 

60 

64 

64 

60 

63 

47 

32 

44 

68 

56 

50 

55 

55 

44 

48 

46 

56 

50 

60 

58 

78 

76 

78 

77 

75 

57.0 

niN 

44 

42 

40 

26 

30 

36 

40 

46 

44 

61 

32 

24 

15 

22 

32 

32 

28 

38 

36 

24 

28 

30 

33 

30 

32 

38 

42 

58 

62 

60 

46 

36.8 

FORREST  CITT 

MAX 

MIN 

5FE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 

7 


DniLY  TEMPERnTURES 


BRKBNSBS 

JBNUdRI'  1975 


STRT !0N 


DRY   OF  MONTH 


10 


11    12  13 


14    15    16    17  18 


HELENH 

MAX 
MIN 

71 
42 

52 
35 

48 
36 

44 

28 

50 
26 

SO 
27 

57 
35 

58 
43 

64 

36 

67 
37 

68 
32 

49 

27 

28 
8 

30 
8 

4  1 
19 

54 
31 

46 

29 

50 
29 

55 
47 

58 
23 

38 
22 

44 

26 

50 
29 

55 
29 

49 
32 

59 
36 

59 
35 

74 
51 

75 
50 

79 
49 

72 
49 

54  .7 
32  .8 

KEO 

MAX 
MIN 

50 
40 

44 

37 

42 

36 

52 
26 

50 
29 

59 
34 

57 
40 

60 
50 

63 
35 

65 
46 

46 

31 

41 

23 

31 
15 

40 
21 

58 
29 

50 
35 

40 
29 

61 
30 

54 

30 

40 

25 

48 

28 

46 

29 

52 
30 

58 
32 

63 
42 

57 
35 

79 
37 

77 
56 

77 
60 

66 
50 

63 
46 

54  .5 

35.1 

HflRlfiNNfi  2  S 

MAX 
MIN 

60 
41 

52 
37 

45 
39 

49 

27 

49 

35 

57 
35 

59 
48 

63 
55 

65 
36 

68 
53 

53 
32 

45 

22 

30 
12 

41 
19 

55 
31 

51 

35 

47 
29 

55 
42 

56 
36 

39 
23 

45 

27 

47 
29 

52 
29 

51 
32 

59 
41 

58 
42 

74 
4  1 

75 
58 

77 
61 

71 
48 

65 
50 

55.3 
37.0 

SHINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

74 
4  1 

50 
36 

51 
36 

43 

25 

49 
24 

52 
29 

57 
35 

60 
44 

64 

37 

69 
36 

60 
32 

47 

26 

29 
12 

29 
12 

42 

!9 

57 
32 

48 

31 

53 
31 

58 
45 

57 
26 

39 
25 

49 
29 

49 
31 

55 
32 

49 
35 

62 
34 

60 
34 

76 
53 

77 
61 

79 
50 

75 
50 

55.5 
33.7 

STuriOBRT 

MAX 
MIN 

56 
41 

46 

38 

42 

37 

50 
26 

51 
29 

58 
35 

59 
40 

62 
53 

65 
36 

64 
49 

49 

33 

42 
24 

30 
1  4 

42 
21 

58 
30 

49 

36 

43 
31 

56 
4  I 

56 
37 

39 
24 

49 

29 

46 

29 

53 
31 

50 
35 

62 
44 

60 
35 

78 
44 

79 
60 

78 
63 

72 
50 

68 
50 

S5.3 
36.9 

STUTTOBRT  9  ESE 

MAX 
MIN 

73 
42 

50 
38 

49 

37 

43 
28 

49 

30 

50 
32 

57 
38 

59 
48 

62 
36 

69 
44 

57 
32 

45 
28 

29 
16 

30 
19 

41 
23 

55 
32 

47 
30 

47 
32 

56 
42 

55 
25 

36 
25 

48 

30 

47 
3  1 

S3 
32 

49 
38 

60 
35 

59 
35 

75 

77 

76 

72 

54  .0 

ruRREUL 

MAX 
M  I  N 

68 
4C 

51 
35 

50 
38 

46 

27 

51 
28 

53 
28 

61 
39 

61 
52 

68 
35 

45 

55 
33 

42 
20 

26 
10 

38 
19 

54 

30 

50 
35 

46 
28 

58 
43 

55 
35 

39 
22 

46 
28 

45 
26 

44 

28 

51 
31 

54 
40 

55 
36 

73 
45 

73 
56 

74 
63 

66 
46 

64 
44 

54  .0 
35  .0 

HESr  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

61 
46 

51 
34 

51 

39 

46 

29 

51 
37 

53 
39 

61 
41 

60 
46 

66 
34 

65 
55 

56 
34 

42 
21 

28 
14 

37 
24 

53 
34 

52 
37 

48 
28 

55 
44 

54 

35 

37 
22 

45 
28 

45 

27 

45 
28 

48 

30 

53 
4  1 

57 
39 

71 
44 

72 
52 

71 
62 

68 
48 

67 
45 

53  .8 
36.7 

WYNNE 

MAX 

MIN 

56 
38 

50 
34 

44 

36 

46 

23 

51 

32 

56 
39 

61 
42 

61 
48 

66 
34 

69 
49 

51 
34 

41 

21 

31 
1  4 

4  1 

1  7 

56 
31 

50 
35 

45 

27 

59 
40 

56 
36 

38 
21 

48 
28 

47 
26 

48 

27 

50 
34 

55 
4  1 

57 
34 

74 

37 

75 
59 

73 
59 

6S 
45 

54  .  1 
34  .7 

SOUTHWEST 

07 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

54 
36 

49 
36 

48 

36 

53 
21 

57 
24 

61 
25 

61 
37 

64 
50 

64 

30 

60 
40 

46 
24 

42 
24 

40 
12 

53 
19 

50 
24 

58 
29 

51 
35 

54 
36 

54 
40 

46 
22 

58 
26 

55 
32 

59 
27 

52 
33 

64 

35 

63 
31 

73 
34 

69 
50 

72 
59 

75 
56 

73 
60 

57.8 
33.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

66 
42 

51 
40 

46 

37 

45 

20 

53 
25 

54 

30 

61 
31 

64 

53 

64 

33 

68 
34 

54 

28 

44 

28 

30 
13 

35 
1  3 

49 

22 

59 
29 

53 
32 

42 

33 

55 
40 

57 
27 

48 
26 

58 
27 

52 
31 

58 
31 

46 
38 

55 
33 

63 
36 

77 
49 

78 
51 

77 
55 

77 
56 

56.2 
34  .0 

MOUNT   IDS  3  SE 

MAX 
MIN 

64 

36 

50 
36 

4  1 
34 

45 

22 

54 
22 

54 

27 

59 
27 

60 
49 

58 
25 

67 
35 

53 
24 

43 

23 

32 
9 

38 
9 

54 
21 

60 
26 

51 
27 

42 
32 

64 
41 

55 
23 

47 
23 

57 
24 

49 
23 

60 
23 

55 
33 

64 

27 

62 
37 

76 
52 

72 
65 

68 
53 

70 
53 

55.6 
31  .0 

MURFREESeORO  2  NNH 

MAX 
MIN 

43 
36 

46 
22 

54 
22 

55 
28 

58 
28 

61 
45 

63 
30 

67 
34 

55 
25 

46 

25 

36 
1  1 

38 
1  1 

49 

20 

60 
25 

55 
32 

42 
34 

55 
40 

56 
25 

42 
24 

57 
28 

52 
29 

59 
29 

49 

37 

65 
36 

62 
39 

77 
48 

73 
58 

74 
48 

75 
54 

56.0 
31  .8 

NfiSHVILLE  EXP  STfillON 

MAX 
MIN 

62 
38 

52 
39 

42 

35 

47 
24 

52 
25 

54 

27 

59 
35 

61 
50 

62 
33 

68 
46 

52 
23 

43 
27 

32 
1  1 

37 
20 

49 

28 

58 
33 

56 
32 

43 

32 

54 
4  1 

55 
21 

46 

25 

55 
35 

52 
33 

58 
35 

49 

37 

62 
32 

61 
43 

76 
49 

72 
59 

73 
54 

74 
54 

55  .4 
34  .7 

QKflr 

MAX 
MIN 

52 
43 

50 
36 

50 
38 

52 
28 

53 
35 

58 
34 

62 
45 

66 
56 

57 
35 

68 
43 

46 
33 

43 

29 

36 
19 

51 
27 

60 
28 

56 
37 

53 
34 

53 
36 

58 
46 

49 
27 

57 
29 

57 
33 

56 
31 

57 
35 

63 
4  I 

63 
35 

76 
42 

77 
59 

78 
65 

78 
58 

75 
61 

58.8 
38.7 

STfiMPS 

MBX 
MIN 

51 
41 

48 
40 

45 

37 

55 
20 

54 

26 

63 
29 

61 
45 

67 
46 

70 
31 

68 
39 

42 
26 

37 
25 

36 
10 

51 

20 

61 
29 

58 
39 

51 
33 

62 
41 

61 
42 

50 
26 

58 
29 

55 
33 

6  1 

30 

49 
36 

66 
39 

64 
35 

79 
47 

78 
61 

79 
64 

76 
57 

74 
64 

59  .0 
36.8 

TEXBRKflNfi  Fflfi  BP 

MAX 
MIN 

49 
41 

47 
40 

45 
35 

52 
27 

54 

33 

61 
35 

61 
47 

52 
44 

69 
38 

70 
38 

42 

31 

33 
21 

34 

16 

51 
26 

61 
34 

56 
37 

43 
36 

57 
40 

57 
39 

49 
29 

58 
31 

54 

36 

58 
34 

47 
4  1 

64 
38 

62 
4  1 

80 
45 

78 
61 

75 
61 

76 
56 

68 
54 

57.2 
38.2 

SOUTH  CENTRAL 

08 

BRnflOELPHIfl  2  N 

MAX 
MIN 

52 
42 

46 

37 

45 
34 

51 
24 

52 
22 

57 
28 

60 
31 

61 
49 

63 
30 

68 
43 

46 
26 

41 

27 

33 
12 

45 
19 

57 
26 

51 
30 

45 
30 

57 
36 

58 
41 

44 

26 

53 
23 

49 
29 

55 
29 

48 

30 

64 
42 

60 
30 

77 
38 

72 
50 

76 
64 

74 
54 

69 
52 

55.8 
34  .4 

CBMDEN  1 

MAX 
MIN 

75 
46 

53 
41 

48 

38 

48 

27 

56 
27 

55 
27 

64 
31 

62 
54 

69 
34 

70 
37 

56 
31 

49 

31 

32 
IS 

34 
15 

47 
24 

62 
31 

55 
30 

54 
31 

57 
42 

51 
34 

48 

28 

58 
29 

51 
31 

60 
32 

50 
34 

66 
32 

66 
34 

81 

50 

78 
51 

60 
58 

79 
59 

58.9 
35.3 

EL  OORBDO  EBB  BP 

MBX 
n  IN 

54 
46 

52 
40 

45 

32 

58 
25 

54 

25 

54 
28 

60 
42 

70 
39 

70 
36 

70 
40 

55 
32 

37 
22 

38 
1  1 

53 
18 

52 
30 

62 
35 

54 

34 

63 
49 

66 
33 

47 
29 

55 
28 

51 
34 

58 
33 

48 

32 

64 

39 

62 
36 

81 
52 

77 
59 

79 
63 

77 
58 

75 
65 

60.0 
36.9 

FOROTCE 

MAX 
MIN 

75 
43 

53 
38 

48 

37 

43 
25 

52 
25 

53 
28 

61 
35 

62 
50 

66 
33 

69 
43 

57 
28 

48 

27 

30 
12 

32 
1  4 

45 
25 

59 
35 

52 
29 

48 
34 

57 
46 

60 
27 

45 
24 

55 
29 

50 
31 

58 
32 

50 
40 

65 
32 

66 
36 

80 
61 

78 
62 

79 
53 

77 
54 

57.3 
35.2 

MflONOL IB  3  N 

MBX 
MIN 

60 
43 

48 
40 

47 
38 

53 
22 

54 

21 

62 
29 

60 
39 

68 
55 

69 
31 

67 
48 

50 
26 

4  1 
29 

34 

10 

49 

20 

61 
29 

57 
37 

51 
32 

60 
44 

65 
45 

49 

29 

58 
28 

56 
34 

60 
32 

56 
32 

55 
42 

62 
35 

79 
42 

80 
SO 

79 
65 

78 
57 

75 
63 

59.8 
37  .0 

nOROBBT  LOCK  NO  8 

MAX 
MIN 

46 

40 

39 

36 

27 

27 

32 

52 

37 

40 

35 

32 

18 

20 

26 

33 

34 

34 

46 

32 

30 

31 

34 

33 

36 

34 

35 

59 

50 

56 

58 

37.2 

PRESCOTT 

MBX 
MIN 

52 
42 

46 

37 

45 

38 

54 

25 

55 
26 

62 
31 

61 

39 

66 
50 

66 
34 

68 
40 

45 

29 

42 

26 

38 
13 

46 
22 

60 
29 

54 

39 

44 

32 

55 
31 

57 
4  1 

48 
28 

58 
26 

50 
32 

58 
32 

50 
33 

65 
40 

63 
35 

78 
43 

79 
58 

78 
64 

75 
55 

66 
53 

57.7 
36  .5 

SPBRKMBN 

MBX 
MIN 

73 

37 

55 
21 

54 

24 

53 
27 

62 
35 

65 
30 

69 
40 

55 
28 

40 
12 

34 
18 

55 
25 

60 
31 

S3 
30 

44 

35 

58 
44 

54 
29 

57 
26 

60 
30 

60 
29 

65 
29 

63 
42 

81 
51 

79 
59 

80 
54 

78 
62 

60.3 
33.9 

HBRREN 

MBX 
MIN 

68 
33 

70 
34 

57 
31 

50 
31 

32 
14 

32 
14 

47 
20 

61 
33 

52 
29 

54 
31 

63 
50 

63 
28 

45 
26 

54 

27 

52 
30 

58 
31 

65 
32 

62 
33 

58 
34 

80 
56 

79 
52 

79 
55 

77 
53 

59.0 
34  .2 

SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  2  S5E 

MBX 
MIN 

76 
46 

52 
39 

54 

39 

45 

26 

52 
24 

54 

26 

63 
30 

62 
51 

70 
35 

70 
39 

59 
34 

52 
32 

33 
17 

34 
16 

51 
22 

61 
28 

57 
31 

57 
35 

61 
51 

67 
30 

47 

25 

55 
29 

53 
32 

59 
31 

52 
34 

67 
33 

62 
33 

81 
58 

75 

61 

78 

50 

77 
54 

59.3 
35.3 

BERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

77 
46 

50 
38 

54 
39 

45 

29 

51 
22 

52 
27 

61 
39 

61 
51 

70 
37 

69 
46 

59 
34 

47 

30 

30 
15 

32 
16 

45 

25 

59 
34 

51 
30 

51 
33 

62 
50 

61 
28 

39 
25 

51 
32 

SO 
32 

54 

31 

50 
35 

65 
35 

60 
43 

78 
60 

76 
64 

80 
55 

79 

57 

57  .  1 
36.7 

OUMBS 

MAX 
MIN 

67 
44 

52 
38 

49 

39 

50 
30 

51 
28 

60 

35 

59 
40 

70 
55 

66 
37 

58 
53 

53 
35 

44 

25 

31 
16 

43 

21 

59 
32 

53 
42 

49 

30 

59 
43 

62 
40 

40 

27 

49 

28 

50 
31 

54 
33 

52 
33 

65 
44 

61 
37 

79 
42 

"8 
60 

80 
66 

77 
53 

73 
61 

58.2 
38.5 

EUOORB 

MAX 
MIN 

74 

47 

53 
39 

56 
40 

45 

30 

48 

30 

52 
35 

58 
38 

51 
51 

71 
44 

71 
45 

59 
35 

48 

32 

33 
1  7 

30 
18 

46 
24 

52 
30 

54 
34 

53 
36 

61 
51 

67 
29 

39 
27 

51 
29 

52 
34 

54 
36 

51 
43 

65 
40 

60 
47 

77 
57 

77 
56 

78 
54 

76 
55 

57.2 
38.2 

nONTICELLO  3  5w 

MAX 
MIN 

77 
45 

51 
39 

51 
39 

45 
24 

52 
26 

52 
32 

53 
38 

61 
40 

68 
34 

69 
51 

57 
32 

48 

27 

30 
12 

35 
18 

47 
24 

60 
40 

50 
31 

54 
36 

62 
52 

51 
28 

43 
28 

51 
31 

51 
31 

57 
34 

54 
42 

65 
33 

62 
38 

79 
62 

78 
62 

80 
55 

79 
51 

57. S 
36.6 

PINE  BLUFF 

MBX 
MIN 

64 
42 

50 
38 

45 

37 

55 
26 

54 

29 

60 
35 

62 
38 

66 

68 
42 

68 
46 

52 
42 

45 
25 

34 
14 

45 

22 

60 
30 

60 
37 

46 

31 

56 
40 

59 
39 

45 

26 

55 
28 

49 
32 

55 
33 

53 
33 

66 
44 

63 
33 

80 
44 

79 
61 

78 
66 

75 
54 

73 
52 

58.7 
38.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

75 
47 

60 
44 

55 
38 

45 

3D 

49 

26 

51 
34 

59 
33 

59 
48 

70 
4  1 

70 
43 

59 
36 

49 

30 

32 
18 

30 
16 

45 

26 

56 
31 

58 
32 

59 
34 

61 
46 

66 
30 

42 
26 

52 
28 

51 
34 

54 
35 

50 
35 

65 
38 

59 
38 

77 
57 

76 
62 

76 
55 

75 
55 

57.7 
37.0 

19  20 


22 


23   24  25 


26  27 


28    29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


PRKBNSflS 
JSNUBRT 


STflT ION 
ROHHER  2  NNE 
STBR  CITY  4  ENE 


tllN 


niN 


DRY  OF  MONTH 


43  50  51 
28     29  30 


10    11    12    13    14    15    16    17    IS    19   20   21    22    23   24    25    26    27    26    29    30  31 


79  91  79  75 
B2     65     52  64 


SEE  REFERENCE  N0IE5  FOLLOMING  STfiTION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


ORKFINSnS 

jnNUBRY  197S 


DRY  OF  MONTH 


S      6  7 


9       10      U       U  13 


IS      16      11      18      19      20      21       22      23      2<      25      26      71      28      29      30  31 


MAX 

n  rN 


51  .4 
46  .4 


nflx 
niN 


58. 3 
34.5 


MAX 
MIN 


SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


EVflPORnriON  AND  WIND 


qRKflNSBS 
JBNUBSr  [975 


STATION 

WEST  CENIRRL  04 
BLUE   nOUNTfllN  Dfln 

RUSSELLVILLE  3  N 


CENIRHL  05 
BLURELT   HOUNTBIN  Dfin 


EflSr  CENTRAL 

srurronRT  9  ese 


sourHHESi 

HOPE   3  NE 


Evnp 

HIND 

Evnp 

H(NO 
MSX 

n[N 


EvflP 
WINO 


EVflP 
MING 
MAX 
HIN 


EVflP 
UINO 


DAY   OF  MONTH 


10    11    12    13    1  4    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25    26   27   28   29    30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STFIIION  INDEX 
1  1 


SNOWFALL   RND  SNOW  ON  GROUND 


BRKflNSBS 
JfiNUBRr  1975 


STATION 


NORTHWEST  01 
FSTETTEVILLE  Ffifl  flP 

ORHVETTE 

HARRISON  FAR  flP 

ROGERS 

NORTHEBST  03 
SEHRCr 

WEST  CENTRAL  04 
MENA 

CENTRAL  05 
HOT  SPRINGS   I  NNE 

L ITTLE  ROCK  WSO  AP 


EAST  CENTRAL  06 
BRINKLEr 

STUTTGART  9  ESE 

SOUTHWEST  01 
DE  QUEEN 

MOPE   3  NE 

HOUNT   lOA  3  SE 

nuRFREESBORO  2  NNW 

TEXARKANA  FAA  AP 

SOUTH  CENTRAL  08 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AP 
HAGNOLIA  3  N 
PRESCOTT 

SOUTHEAST  09 
CROSSE TT  2  5SE 

DUMAS 

MONTICELLO  3  SH 


SNOWFALL 
SN  ON  DND 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  0N0| 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DRY  OF  MONTH 


15 


18 


22 


25 


28 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RRKRNSRS 
JRNUflRY 


1975 


STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNfiGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

II 

PREC IP. 

Q_ 
CC 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

ODD n  T  T 
nDDU  1  I 

0006 

0  4 

c  r  n  T  T 

O  L  U  1  1 

1 

35 

0  4 

9  4 

I  2 

624 

7  fl 

JnMLO     »•  l^lLLlnMO 

RL I C  I  fl 

0064 

U  J 

1  Q  IaIR  F  M  r  F 

LMrirvLlNLL 

/ 

J  0 

C  A 

Ub 

256 

ss 

1  D 
/  H 

L 

PlIRY    R  nuiFNS 

n  L  u  M   r  u  r\  r\ 

n  1  T  n 

U  o 

S  fl  L  I  N  E 

b 

Q  A 

A  P 
4  0 

b  C 

"7  Q  n 

c;  p 

0  r 

P 
0  r 

r 
L 

1   ITTI  F    RflCK    UIP  T  F  PUinR  K  S 
Ll  1  (LL    r\ULr\  kNni[_r\i'NUr\r\ij 

QI  Y 
ML  1 

U  I  J  D 

n  A 
U  4 

Y  F  I  1 
1  C  L  L 

Q 

J 

A  1 
4  / 

0  b  4 

/  H 

r 

MpQ       pFRP     Y  ^UIPIM 

QM  I  T  Y          M  F 
H 1  1  1  1  I     J    1^  L 

n  1  c  n 
U  1  o  U 

n  Q 
U  o 

CLARK 

J 

J  4 

1  1 

tL  b 

A  ~t  C 

4  /  b 

/  H 

MR*^    QI   TP    F  P.QRWFR 
ImO    rlLln    r  LirllAiNLiA 

RNTOINE 

0178 

U  / 

PIKE 

3 

3  4 

0  2 

y  3 

b 

285 

1 H 

L 

OWEN  B.  HENDRIX 

flPLiN    1  W 

0188 

05 

PERRY 

I 

34 

58 

93 

00 

400 

6P 

HOBflRT  WRTT5 

rtr\r\riuCLrnirf    ^  in 

0220 

08 

C  L  flRK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

R  P 

□  r 

7fl 

c 

PRK    IaIQ  T  F  P  -  SF  UJPP,F  flFPT 

PPKQMSPS    r  I  T  Y 
nrxrArHNOrlo     LI  1  1 

02  34 

0  9 

DE  S  HR 

2 

3  3 

3  / 

9  I 

1  2 

1  4  5 

/  H 

n  PRFNTF    1     lAlF^TMnPFl  QMCl 
LLnrxLINLL     L  •I'NLO  1  lIUrvLLnlNU 

nr\r\r1IN0r10  rUCI 

U  ^  4  U 

U  b 

QPKPMSPS 

1 

J  4 

n  1 

u  1 

y  1 

0  1 

1  9  4 

p  p 

c:  p 
0  r 

PRK    Pn^T    MPT  liFMnPIQI 
nrxn     rijoi      INn)  liullUi^lnL 

nOnUUI'NIN     C  O 

0286 

U  / 

1    I  T  T  1  F    P  I  V  F  R 
LI  1  ILL  lAlVLiA 

4 

3  3 

38 

9  4 

08 

325 

/  H 

1  nill^  FPFFMPM 
LUUlO  rrvuLllnlN 

P  THF  MS 
n  \  n  L.  IN  o 

n  "3  n  n 
U  J  U  U 

U  / 

hinuip  p  n 

n  u  w  rl  r\  u 

4 

3  4 

1  9 

y  0 

b  0 

Q  c  n 
y  b  u 

/  H 

MR9    PPM!   TWF    P  PINKFRTHM 
iirvij    rnuLl'NL    n  rii>ir\Lr\'Ui» 

Q  I  Ifll  |C  T  Q 

n  U  LtU  O  I  n 

U  3  b 

U  b 

uinnrtR  1 1 F  F 

7 

3  5 

1  8 

9  1 

22 

z  1  0 

/  H 

r 
L 

THMMIF    n      PFFRI  F S 

lUIIMiL     U«  TLLDLLO 

□  MLU     nINUD     O  IN 

n  ^  Q 
U  J  o  o 

U  J 

WHITE 

/ 

J  0 

^  J 

Q  1 

y  1 

^  y1 
J  4 

Q  Q  n 

b  0  U 

C  P 

D  r 

C  P 

b  r 

IIMlVFR'^TTY    nF  PRKPNISQ*^ 
UlNlVLrxOl  1   1      ur  rir\r\nlNOnO 

DMIlOVILLL  LlVLOIULrX 

04  58 

0  3 

I  MflFPFMPlFNlPF 
1  IN  U  L  r  L  IN  U  L  IN  L  L 

I 

30 

4  9 

Q  1 

y  I 

4  / 

b  /  1 

C  p 

0  r 

c  p 

L 

tlNlWFP'^TTY    PlF  DRKPMC.QC, 
UtNlVLrTOl  1   '     ur  rlfirXnlNOnO 

BflTESVILLE  L  RND  D  1 

0460 

0  3 

INDEPENDENCE 

7 

35 

4  5 

9  I 

38 

277 

c  P 
or 

7fl 

c 

H 

TOMMY  R  CARPENTER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

91 

53 

250 

c 

T  0  GRLLONRY 

D L L L n  unUVL 

0534 

03 

PPF  F  M  F 
L  L  IN  L 

7 

36 

1  1 

90 

38 

298 

5P 

1       IaI      H  T  P  K 

DC  F  DF  y  r 1  i  F 

□  LLUlV  ILLL 

05  36 

0  3 

1  pp  K  s  n  M 

J  n  L  n  o  U  IN 

7 

35 

26 

9  I 

06 

22 1 

Q.  P 

D  r 

6P 

p       M  RRFPKFMRinPrF 

r>      11-  DrvLLrALlNnlULJL 

RF  w  T  nw 

□  L  IN  1  U  IN 

0582 

05 

c  QI    r  M  F 
O  n  L  I  IN  L 

6 

34 

3  3 

92 

37 

285 

C  P 

0  r 

7  fl 

MPc;    FTTP    r  RIlRKS 
lino    Ll  In    L  DUnrxO 

RFMTnNVIl I  F 

□  LIN  1  UINV  ILLL 

0586 

0  1 

RF  M  T  n  M 

D  L  IN  1  U  IN 

I 

36 

2  1 

9  4 

1  3 

1  296 

7fl 

7H 

IFRRY  TllRMFY 
jLr\r\T  lUiAiNLi 

□  LrxrxlVlLLL     H  \\rt 

0616 

0  1 

p  PR  R  n 1  1 

L  rt  r\  r%  u  L  L 

7 

36 

2  4 

9  3 

37 

1160 

7  fl 

c 

1    Ul       THMI  INi^riM 
J»rt«  lUiiLllNOUiN 

R  r  r,  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

9  3 

5  8 

1125 

7  fl 

MDc    nPPI      1   I  T  T 1  F 
imo     UrnL     Ll  1  ILL 

R  r  SMQRfK    9  SF 
DlOllnrvLn     ^  OL 

0724 

05 

Ljny  QPRIMP 
nui  OrrNiiNLf 

3 

34 

1  8 

9  3 

09 

500 

7  fl 

MR^      1  nillSF    H       Y  Q  T  F 
lir\0'     LUUIOL  InlLO 

Rl  DTK  RnPK 
□  LnLrX  nULr\ 

0746 

0  3 

1   Q  1.1  P  F  M  r  F 
LHWrlINLl 

7 

35 

06 

9  1 

06 

269 

7  fl 

1  Q  P  k     T  iJ  I  1   1  P 
JnLrN  IINlLLn 

BLflKELY   MOUNTfilN  DAM 

0764 

05 

GRRLRND 

3 

3  4 

36 

9  3 

1  1 

4  26 

ofl 

8fl 

8fl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  nOUNTflIN  DflM 

0798 

04 

YELL 

I 

35 

06 

93 

39 

426 

8R 

8fl 

Bfl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RIIIFF    riTY     ^  SIaI 

OLurr    Liii    J  3Vi 

0800 

08 

M  F  \/  Q  n  Q 
IN L  W  nun 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8fl 

QRKPM^QC;    FnPFQTPY  PflMM 
nr\r\nlNOno    runcoirsi  LUIIM 

Rl   YTMF\/TI   I  F 
□  L  1  1  riL_  V  1  L  L  L 

0806 

0  3 

MTCCICCrppI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7  fl 

H 

p     1      U  M  I  T  F 

r\     L     n  n  1  !  L 

RnMNIFPrtQl  F 

DUINiNLixUnLL 

0820 

Ub 

l_l|->T  QpprMp, 
n  u  1    o  r  r\  I  IN  Lj 

3 

34 

2  3 

9  3 

2  3 

1000 

7  fl 

n       F  KFTCmiM 
U*     L*  rxLlLnUll 

RnnM F  V/  r  1  i  f 

DUUINlV  ILLl 

0830 

04 

1  np  Q  M 

L  U  u  n  IN 

1 

35 

09 

9  3 

55 

5  1  1 

7P 

7  fl 

c 

fiFO    F  YDMPlFM 
LLlU    l-  iMINUlLL 

RniKINRllRn    9  s 

08  4  2 

02 

WDM    R  M  P  F  M 
V  M  IN     □  U  r\  L  IN 

7 

35 

39 

92 

28 

1200 

c 

MQPY     r  PFPP'^nM 
llnnT      L«  rLnrxOUlN 

R  n  1 1 P,  H  T  n  M 

□  U  U  L7  n  1  U  IN 

084  8 

08 

M  F  v  p  n  Q 

IN  L  V  n  U  M 

3 

3  3 

5  2 

9  3 

20 

250 

7  fl 

FlIMIfF     IMP.FPCini  1 
CUINILL  JiNULnoULL 

R  R  r  MK 1  FY 
□  r\  1  IN  r\  L  c  1 

0936 

06 

M  nw  p  n  F 
1 1  u  IN  r\  u  L 

7 

3  4 

5  3 

9  I 

I  2 

205 

/  n 

7  fl 

c 

H 

FPMF'^T    F       1  flFlxlFP  IP 
LniNLOl      !■     LULWLlAt  Jn. 

Rl iFFQi  n  rnwFR 

1010 

0  I 

M  F  Ui  T  n  w 

IN  L  M  1  U  IN 

7 

35 

52 

9  3 

30 

2578 

7  fl 

IaITI  1    IDM    RPY  UYPTT 
WJLLlnll     rrti      Wlrll  I 

BULL  SHOflLS  DflM 

1 020 

02 

BRXTER 

7 

35 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

49 

89 

57 

240 

6P 

GEORGE  fi  HALE 

L  rl D U  1      ^  or* 

1  102 

06 

P  1  H   P  S  K  T 
r  U  L  n  o  r\  1 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

bP 

6P 

R       M  UQITHFP 
u*     l'»  WnLlnL" 

TP!  r rn  Rnr k 

1  I  32 

02 

1  £  n  n  u 

7 

36 

07 

92 

08 

4  00 

C  P 

b  r 

7  fl 

r     IaI    THHRMIFY  IP 
L     M      inUrvlNLL'  Jni 

r  P  MDF  W  1 

L  n  11  U  L  IN  L 

I  1 52 

08 

n  1 1 Q r H  I  TP 

U  U  M  L  n  I  In 

3 

3  3 

35 

92 

4  9 

1  1  6 

8fl 

8R 

c 

H 

nPM  ^MnrKi  fy 

UnIN  OnULrALL' 

r DDI  r  QI  F    1  Sui 

LnlALIOLL      I  Orl 

1224 

06 

1  n  M  n  K  F 

L  U  In  U  r\  L 

1 

34 

4  7 

9  1 

4  5 

235 

8fl 

IOHM     M  MFP^IFQ 

juniN   n.  iilmollO 

rPRPFNJTFR  nOM 
LrinrciN  1  L.r\  unli 

I  238 

05 

p  Q  p  1  □  M  n 

un  r\  L  n  In  U 

3 

34 

27 

93 

0  I 

405 

7fl 

PRK  pniAiFP  QKin  1  ipht  rn 

nr\r\    ruWCrv    nlNU    Llunl  LU 

n  PRFNinnw 

LLnrALlNUUIN  n 

I  442 

06 

M  n  M  p  n  F 

1  1  U  IN  rv  U  L. 

7 

34 

4  1 

9  1 

1  8 

1  7  2 

5  P 

7fl 

MP'^    MQRP.PPFT  MPlTHFRM 
MIaO     llrii\L7r1"LI  iNU'riLnlN 

r  1   QRK  SV  r 1   1  F 
LLrir\r\OV  ILLL 

1  455 

04 

1  n  M  M  s  n  M 

J  U  n  IN  o  U  IN 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7  fl 

7R 

ulLLT     L  WILLIO 

Pi  PRKSVTl  1  F    R  MMF 
LLrir\nOVlLLL     D  ININl 

1  457 

04 

1  n  M  M  c:  n  M 

J  U  n  IN  D  U  IN 

1 

35 

32 

9  3 

25 

84  0 

c 

IIMIV/FRC;ITY    HF  PPKDM^P^ 
UIN1VCt>01  1  '     Ur  nrArVnlNOnO 

CL  INTON 

1  492 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7fl 

ERRL  8.  RIDDICK 

COMBS   3  SE 

1574 

01 

MRO 1  SON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

OTTO  DAVIS 

p  n  MP  T  nM 

L  U  1  1  r  1  U  IN 

1582 

01 

M  F  LI  T  n  M 
IN  L  rJ  1  U  IN 

7 

36 

05 

93 

18 

2166 

c 

iriMQH    IFF  criMC 
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1596 

05 

F  D 1  1 1   K  M  F  P 
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1 

35 

06 

92 

29 
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5P 
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H 
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p nPM  I  M n 

L  U  r\  IN  I  IN  Lj 

1532 

03 

Pi  p  y 
L  L  H  T 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7  A 

c 

H 

utMFRFn  n  pniK 

WllNrncU     U*  lULiN 

r  n  u  F 

L  U  V  L 

1 566 

04 

p  n  1  K 
r  UL  r\ 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7  A 

Q  R  V/  T  M     I.I  □  1   k  F  P 
1    invilN  WnLrXLi^ 

PRnSSFTT    9  SSF 

I  730 

09 

H  o nL  L  T 

3 

33 

07 

9  I 

57 

1  80 

8fl 

8  A 

H 

rpn^t^FTT  IaIQTfp  rriMM 

L[\U00lI  1     MnlLlA  LUll'l 

PRYSTQl       \/Ql   1  FY 
LKloinL  vHLLl.1 
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05 
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r  UL  H 0  n  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7  A 

UQITFP    r  TTMMTMP 
WnLlLtT     L*  lllilllINU 
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1814 

07 

P  I  K  F 
r  1  r\  L 

3 

34 

1  5 

93 

4  4 

628 

7R 

c 

PlIPFPT    UIQl  c;TnN 
RUrLr\  1     HriLD  1  UIN 

U  M  1  1  rl  O  L  U  O 

1  829 

05 

F  Q  1  1 1   K  M  F  P 
r  nULAINCrv 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7fl 

IaI  I  1  1    I  QM    P  RPnUlM 
WlLLlnll     n«  D~UI'NIN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A.   MOUDY,  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

nppriQWFi  1  F 

Uni>UMlNLLLL 

18  38 

04 

YELL 

1 

3b 

1  3 

Q  "3 

y  3 

n  Q 

u  y 

"3  "5  n 

J  JU 

6P 

/  H 

inru     F  RllRKC; 

DF    n  1  IF  F  KJ 
UL    U  UC  C  In 

1948 

07 

Ol  V  I  C  K 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7fl 

7fl 

H 

n       TIIPKFP  UPCIQFR 
U«     lULrVLrT  VnOOLrx 

riFriiiFFM  noM 

1952 

07 

DL  V  I  L  rX 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

rnppc;    PtF    FWP. -  TNI  c;q  niC;T 
LUiNro     U"     L'NU     IULOn  UlOi 

riFPMriTT     ^  MF 

1962 

09 

L  n  1  L  U  1 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8fl 

8fi 

r\nUlU    OInl  lUiN  rNVOn 

np  Q  QPP 
UL  □    nr\ L 

1968 

05 

P  D  Q  1  D  T  C 
r  K  H  1  K  1  L 

7 

34 

58 

91 

30 

204 

R  P 

0  r 

7fl 

r        t      P  I     T  F  R 
L  •     J  •     r\  1  D  1  L  r\ 

n  f  F  p  K  s 

U  1  L    n  o 

2015 

07 

t-i  n  i.i  D  D  n 
nU WHK  U 

4 

34 

07 

94 

01 

4  I  9 

Bfl 

Will    IDM    r  c^TDPP 
rNlLLlnll    L»  Dinrr 

nTFRKQ  nQM 

UltrXno  UHn 

2020 

07 

Li  n  1 1 Q  D  n 
n  U WHK  U 

4 

34 

09 

94 

06 

685 

c 

rnppc    ptc     F  MP. -  Tim  VW 

Lur\rcj   ur    linu'IULOm  uiji 

DUMRS 

2148 

09 

DESHR 

2 

33 

53 

91 

29 

1  60 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS   C.  KEAHEY 

EL  DORRDO  ERR  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FiinnRfi 

L  u  u  u  i\  n 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8R 

BP 

CITY  OF  EUOORA 

EUREKR  SPRINGS 

2356 

01 

CRRROLL 

7 

35 

24 

93 

44 

1518 

6P 

7fi 

c 

H 

GEORGE  P.  O'CONNOR 

EVENING  SHRDE    1  NE 

2366 

02 

SHRRP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

ss 

7fl 

OPHA  WOLFE 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

0 

CL 
Z 

CC 

Q 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVHT 1  ON 
TIME  AND 
TABLES 

i: 

PRECIP. 

Q- 
(X 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

2  4  4  3 

0  1 

U  Q  Q  M  r  M  P  T  n  M 
W  n  O  n  1  In  u  1  U  IN 

/ 

36 

00 

94 

1  0 

1251 

MID 

M  I  D 

H 

24  4  4 

0  I 

1 J  n  c  i_i  I  M  p  T  n  M 
UnonllNul  UIN 

'1 

36 

06 

94 

1  0 

1270 

5P 

5P 

c 

254  0 

08 

DPI  1  PR 
U  n  L  L  n  D 

33 

49 

92 

25 

264 

8R 

8R 

254  4 

07 

1    r  T  T  1  F    F?  [  \/  F  R 

33 

4  3 

9  4 

24 

4  00 

c 

256  4 

06 

01  rnniNLio 

c 

0 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

2574 

04 

SEBflSTIRN 

1 

35 

20 

94 

22 

4  4  7 

M  I  D 

M  I  D 

C    H  J 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

2760 

03 

WHITE 

-7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7R 

279  4 

02 

R  F  OPT  Y 
0  L  H  r\  L  1 

n 
1 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7R 

C  H 

28  1  0 

0  7 

C  p  \/  r  F  P 
0  C  V  1  L  r\ 

■D 

3  4 

0  7 

9  4 

I  4 

520 

c 

28  4  2 

07 

P  I  K  F 

~> 
J 

34 

2  I 

9  3 

29 

64  7 

7fi 

2922 

0  4 

Y  F  1  1 
i  [_  L  L 

1 

I 

3  4 

52 

93 

4  1 

46  I 

7fl 

29  30 

0  I 

R  F  M  T  n  M 
□  L  IN  1  UIN 

1 

36 

24 

94 

28 

1  250 

SS 

53 

H 

294  6 

0  I 

r  D  p  p  n  1  1 

L  n  r\  n  U  L  L 

-) 

1 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

2962 

05 

F  Q  M  1   K  M  F  P 

1 

35 

1  4 

92 

2  3 

360 

7P 

7R 

H 

2976 

04 

SEBfiSTIflN 

1 

35 

1  3 

94 

I  5 

5  1  8 

7R 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7R 

7R 

C 

3074 

08 

C  L  RR  K 

:i 
J 

33 

55 

93 

09 

210 

7fl 

3088 

09 

ASHLEY 

J 

33 

1  4 

9  I 

48 

1  80 

an 

3  1  32 

02 

SHARP 

n 

1 

36 

I  9 

9  I 

29 

362 

C 

J  1  D  4 

0  I 

RnriNi  F 

□  U  U  <N  C 

'1 

36 

I  4 

93 

07 

I  I  70 

6P 

7R 

0  1  Do 

n  1 
U  1 

D  U  U  iN  L 

-) 

1 

36 

I  6 

93 

09 

I  370 

MID 

M  I  D 

H 

32  35 

0  4 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7fl 

C 

324  2 

06 

PH I  1  1  IPS 

0 
c. 

34 

32 

90 

37 

325 

7R 

7R 

3  4  28 

07 

n  L 1 1  r  0  1  c  n  u 

33 

4  3 

93 

33 

375 

8R 

8R 

8R 

H 

34  38 

0  7 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7R 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

3466 

05 

r,  Q  p  1  Q  M  n 

un  n  L  n  )N  U 

J 

34 

31 

93 

03 

680 

7fl 

79 

H 

J  0  4  U 

0  1 

M  on  I  ROM 
1  1  hi  U  1  0  U  IN 

/ 

36 

05 

93 

4  4 

1453 

6P 

7n 

C 

R 

J  0  0  D 

u  0 

1  IN  I  ON 

J 

3  3 

02 

92 

05 

50 

C 

J  0  u  u 

n  1 
u  i 

NF  W  T  riN 

IN  1_       1  UIN 

-7 

36 

0  I 

93 

1  I 

857 

7R 

■5 "?  n  /t 
J  /  U  4 

05 

lj ri  r\  L  n  In  u 

J 

34 

42 

93 

04 

722 

7fl 

J  /  0  4 

rpp  I  r.HFPn 

i.r\n  1  LjncnU 

~j 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7R 

H 

^  ~?  C  1 

0  3 

Pn  1  MRF  T  T 
r  u  J  1 N  0  C  1  1 

c 

0 

35 

36 

90 

32 

2  I  5 

SS 

SS 

"^0  9  1 
JOc  I 

n  ^ 
U  J 

M  f  cc  r  cc  I  pp  [ 

0 
^1 

35 

4  I 

90 

05 

232 

7R 

7R 

G 

R  9 
JO  D  ^1 

U  D 

LONOKE 

I 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

3998 

03 

CRfllGHERD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7fl 

4010 

05 

PI  II  PR  K  I 
1  u  i_  n  0  r\  1 

1 
1 

34 

51 

92 

28 

305 

MID 

U  D  U 

n  7 
u  / 

PIKE 

3  4 

I  9 

93 

5  I 

795 

7R 

A  1  HR 

n  I 
U  1 

□  U  U  IN  L, 

1 

36 

25 

92 

55 

8  I  0 

SS 

7fl 

4  13  4 

u  0 

fsj  J 

J 

34 

I  0 

92 

35 

26  1 

SS 

7fl 

4  24  8 

05 

PI  II  PRK  I 
1  u  L  n  J  [\  1 

1 

34 

4  4 

92 

I  4 

257 

MIO 

MIO 

C  HJ 

4  9c;  n 
^  i  0  u 

Uo 

Pill  PRK  1 
r  u  L  n  0  r\  1 

1 

34 

46 

92 

I  9 

5  1  2 

MID 

4  J  0  0 

0  1 

NEWTON 

'1 

35 

48 

93 

04 

2000 

7R 

7R 

A  R  9  P 
H  0  <i  0 

U  D 

ST  FRRNflR 
0  1     1  '\  n  IN  i_  1  0 

C 

35 

0  I 

90 

43 

215 

80 

4  P 

U  0 

COLUMBIfl 

4 

3  3 

I  9 

93 

1  4 

3  1  5 

6P 

7n 

H 

4550 

08 

COLUMBIR 

4 

33 

16 

93 

I  4 

294 

Q 

4562 

05 

HOT  SPRING 

■3 
J 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

4  572 

09 

u  z 

Fill  TDM 

-J 

36 

29 

9  1 

32 

590 

SS 

7R 

H 

H  D  3  0 

U  u 

LEE 

■y 

34 

4  4 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

4  666 

0  9 

5 E  RR C  Y 

7 

35 

54 

92 

38 

1  1  30 

SS 

7R 

^  D  y  0 

n  9 
U  ^: 

SEARCY 

1 

36 

03 

92 

39 

749 

C 

4  7  4  6 

n  9 

I  ZARD 

7 

36 

05 

9  I 

59 

600 

7R 

4  /  OD 

U  4 

POLK 

•3 

34 

35 

94 

I  5 

1207 

6P 

7fl 

C  H 

4  0  J  y 

U  / 

1   I  T  T 1  F    R  I  V  F  P 

1—  11    ILL  n,lVLr\ 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

C 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8R 

8R 

C  H 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8R 

8R 

C 

4938 

05 

C  ON WR  Y 

1 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

1  H 

4988 

07 

MnisiTr.nMFRY 

M(ji^  'UiuiiLrv  1 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7R 

7fi 

C  H 

5036 

02 

Rfl  y  T  F  R 

U  ~  A  1  L  r\ 

1 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

5038 

02 

RR  X  T  F  R 

1 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8fl 

8fi 

5046 

02 

S  TONE 

~l 

35 

52 

92 

07 

770 

7  R 

7fi 

5072 

04 

F  RP  N  K 1   1 M 
I  i\  n  IN  i\  L  i  In 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7R 

5079 

07 

PIKE 

■D 
J 

34 

05 

93 

42 

475 

7fl 

7fl 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

425 

5112 

07 

HOWRRD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7fi 

7R 

5158 

07 

HOWRRD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7fl 

5160 

04 

CRRWFORD 

I 

35 

38 

94 

23 

573 

7fl 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7R 

STflTION 


OBSERVER 


FRYETTEVILLE  FRR  RP 
FRYETTEVILLE   EXP  STR 
FORDYCE 
FOREMRN 
FORREST  CITY 
FORT  SMITH  WSO  RP  R 
FORT  SMITH  WRTER  PLRNT 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GILLHflM  DRM 

GLENWOOD  4  ENE 

GRRVELLY    1  ESE 

GRRVETTE 

GREEN  FOREST 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DRM 

GURDON 

HRMBURG 

HRRDY 

HARRISON 

HRRRISON   FRR  RP 

HECTOR 

HELENR 

HOPE   3  NE 

HOPPER   1  E 

HORRT  10 

HOT   SPRINGS    I  NNE 
HUNTSV  ILLE 
HUTT IG  LOCK 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

JUOD  HILL 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LRNGLEY 
LERD  HILL 

LEOLR 

LITTLE  ROCK  WSO  RP  R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON  2  NE 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MAGNOLIA  NO  2 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIRNNA   2  S 

MRRSHRLL 
MAUMEE 

MELBOURNE  5  WNW 
MENA 

MILLWOOD  DRM 
MONTICELLO  3  SW 
MOROBAY  LOCK  NO  8 
MORRILTON  4  SW 
MOUNT    IDA  3  SE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
MULBERRY  6  NNE 
MURFREESBORO  2  NNW 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE   EXP  STATION 
NATHAN   4  WNW 
NRTURRL  DAM 
NEWHOPE   3  E 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INQEX 
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U  5  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
JERRY  HOGRN 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
JRMES  L.  CRISTEE 
BESSIE  E.  RKERS 
MRS   IDA  A  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 

MRS  JIMMY  GRANT 
BRUCE  HUNNICUTT 
GLENN  S.  JUSTICE 
HUGH  L.  LEYSRTH 
CHRRLES  F  .  FORD 
MRS  DOROTHY  M  BEEN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  ROBBS 
TOWN  OF  HRMBURG 
THERESR  DONRLDSON 

LINDRETH  E.  CORDELL 
U  S  FED  RVIRTION  RGENCY 
MRS.   ETTR  G.  LRUNIUS 
CRRL  M  ROBINS 
ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STR 
FELTON  G.  HOLLIFIELD 
ELIZRBETH  W.  FRIDRY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS   MAY   PEARL  MRRKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  RRDELLR  VRUGHN 
MRS.   LVRR  B.  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
RLLEN  LINOSEY 
UNIVERSITY  OF  RRKANSAS 
J.   D.  COBB 
CHRRLES  PRUL 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MRS  MABEL  L  FORRESTER 
MRS   ETHEL  PUMPHREY 

PIERCE  R.  REEDER 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
LITTLE   ROCK  WATERWORKS 
MRS.   BRIGETTR  SUE  SMITH 
MRS   VIOLR  HOLLOWELL 
ERRLE  E.  GRRHRM 
RRKRNSRS  P  4  L  CO. 
RADIO  STATION  KBGK 
CLARENCE  P.  MRTHIS 
UNIV  OF  RRKRNSRS 

RAY  YOUNGER 

INACTIVE  3/31/74 
MRS.   JUANITR  COOPER 
RICHARD  W.   ST.  JOHN 
RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 
U   OF   ARK    -  MONTICELLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MRLLETT 
WILLIRM  E.  BLRCK 
RADIO  STATION  KTLO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  F  .  PARSONS 
MRS.   SULA  ARVIN 
RAYMOND  WRLLS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  RRKANSAS 
MRS  EDNA  J  WESTFALL 
MRS.  NONA  L .  HAILEY 
WILLIRM  W.  WARD 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNflGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVPTION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 

SPECIAL 

(SEE  NOTES! 

NFWPnRT 

5186 

0  3 

JRCKSON 

7 

35 

36 

9  1 

1  7 

220 

8R 

8R 

NEWPORT   CITY  WATER  PL 

NIMROD  CRM 

5200 

05 

PERRY 

1 

3  4 

57 

9  3 

1  0 

4  80 

6  A 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  OflM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

1  5 

92 

I  5 

4  25 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

0  1 

WASH  I NGT ON 

35 

4  8 

9  4 

2  4 

1500 

7R 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

OOEN   1  NNE 

5  358 

07 

MONTGOMERY 

3 

3  4 

38 

9  3 

4  6 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKRY 

5  376 

07 

HOWRRD 

4 

3  3 

4  5 

9  3 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OSCEOLR 

5480 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

43 

89 

59 

245 

7R 

MRS  LENR  E  CRDWELL 

OWENS V  I  LL  E 

5498 

05 

SHL  I  NE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

MRS .   GUY  E .  COOK 

OZRRK 

5508 

04 

FRRNKL  I  N 

I 

35 

29 

9  3 

50 

396 

6  P 

7H 

BURNS  WRKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

35 

38 

9  3 

27 

1  900 

7R 

VIRGIL  D  .  MELSON 

PRRRGOULD 

5562 

0  3 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4  P 

4  P 

W I LL I RM  J  TOMERL  I  N 

PRRKS 

559  1 

04 

SCOTT 

I 

3  4 

4  8 

9  3 

58 

568 

7R 

BOMAR  K  .  HANSARD 

PRRTHENON 

5602 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

5  7 

9  3 

1  5 

925 

ETHEL  CRRLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

[ 

35 

0  3 

92 

4  8 

3  30 

7  A 

R  .   0  .  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

J 

3  4 

]  3 

92 

0  1 

2  1  5 

5P 

5P 

L  B  HRDDOX 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

3  4 

35 

9  3 

5  4 

84  0 

7  A 

MRS.   WILLIE  GRRRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

CLRRK 

3 

34 

10 

93 

12 

375 

7R 

MRS.   MRMIE  FRRNCIS 

POCRHONTRS  1 

5820 

03 

RRNDOLPH 

7 

35 

16 

90 

59 

330 

6P 

6P 

BENEDICTINE  SI STERS 

POR  TL  RND 

5866 

09 

RSHLE  Y 

3 

3  3 

1  4 

9  1 

3  1 

1  20 

8  A 

8  A 

NE  I  LL  M  SLOAN 

PRESCO  T  T 

5908 

08 

NEVRDR 

3 

3  3 

4  8 

9  3 

2  3 

J  u  o 

6P 

6P 

JOHN  W.    TEETER.  JR. 

PRESCOTT  SCS 

08 

NE  VflOfl 

3 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  'F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 


DIMENSIONAL  UNITS: 

movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65P.  In  " SupplementaI"Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  TOlues  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above   the  pan , 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet     or  ice  on  the  ground       Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variabilitv 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  includ 
snow  and  sieet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  l^^l-igyo, 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of^tbis^bulletip     "''"^''^^  ^"'^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  is; 

naiTY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE-     Keiser  :  Sharkey  clay,    bare„     Slope  less   than  1  percent.     Soil  theiTnograph. 

DAILY  SOIL  TEMPERAfUKhb   lAbLi..     jj^^^e^^^  ^  ^  _  Callaway  silt   loam,    bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  •  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt   loam,    bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the   "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


♦    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $4,50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and 
Climatic  Center,   Asheville.   North  Carolina  28801. 
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DRILY  PRECIPITRTION 
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STRT [ON 

OFIY   OF  MONTH 

o 
ex 

tE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MBX 

43 

40 

43 

49 

46 

30 

17 

38 

46 

27 

50 

6  I 

47 

62 

62 

40 

62 

4  3.5 

MIN 

37 

39 

30 

1  3 

4 

6 

8 

10 

27 

3  1 

25 

30 

37 

32 

25 

25 

23 

25 

30 

45 

25 

20 

20 

27 

23 

25 

25  .5 

EJREKH  SPRINGS 

MAX 

MIN 

FOTETTEviLLE  rem  hp 

MBX 

42 

44 

50 

47 

45 

19 

40 

46 

29 

50 

65 

48 

62 

6  I 

49 

54 

36 

?9 

3  I 

32 

47  I 

MIN 

36 

38 

40 

4  3 

1 9 

7 

2 

2  1 

1  2 

23 

32 

29 

22 

45 

38 

30 

26 

29 

24 

45 

30 

24 

21 

25 

27 

23 

32 

27.3 

FflYETTEVlLLE   EXP  STfl 

MAX 

43 

42 

50 

48 

46 

24 

39 

44 

43 

49 

62 

47 

63 

6  I 

59 

49 

49 

48 

35 

30 

48  3 

MIN 

37 

38 

39 

4  3 

23 

I  2 

5 

3 1 

ID 

23 

39 

31 

26 

46 

38 

34 

25 

30 

23 

23 

47 

35 

24 

19 

25 

29 

25 

33 

29  .0 

GRflVETTE 

MBX 

40 

43 

48 

48 

44 

21 

38 

45 

27 

51 

60 

45 

63 

6 1 

54 

4  1 

4  7 

4  3 

4  2 

32 

32 

45 

45 

5  I 

35 

35 

38 

4  1 

1  9 

1 0 

0 

26 

7 

18 

30 

26 

25 

4  1 

35 

30 

24 

28 

23 

21 

46 

32 

22 

19 

IB 

2S 

18 

30 

25.9 

HRRRISON 

MBX 

44 

41 

4a 

48 

49 

33 

44 

48 

47 

49 

68 

57 

63 

62 

54 

5  1 

52 

42 

52 

60 

33 

35 

4  8 

54 

55 

34 

34 

35 

38 

27 

1  4 

8 

21 

10 

17 

36 

32 

34 

40 

35 

27 

27 

23 

18 

40 

22 

21 

23 

26 

21 

20 

36 

26  .6 

HfiRRISON  Ffin  HP 

MBX 

39 

40 

48 

48 

44 

20 

4  4 

46 

29 

S  1 

62 

42 

57 

60 

52 

3 1 

32 

4  6 

50 

52 

M  I  N 

35 

35 

36 

40 

20 

1  2 

10 

I  9 

10 

18 

33 

32 

27 

34 

37 

31 

27 

30 

24 

22 

40 

31 

22 

21 

31 

30 

24 

40 

27.5 

HUNTSVILLE 

MBX 

44 

4  1 

49 

49 

46 

25 

44 

45 

44 

52 

65 

47 

65 

63 

55 

52 

52 

60 

62 

62 

56 

60 

49.8 

37 

30 

39 

4  1 

23 

1  2 

15 

28 

1  0 

I  9 

37 

31 

23 

43 

42 

35 

26 

28 

23 

22 

4  1 

35 

24 

20 

26 

22 

21 

32 

28  .0 

LEHO  HILL 

MAX 

43 

42 

51 

49 

46 

28 

46 

45 

45 

49 

64 

50 

58 

55 

55 

4  4 

46 

43 

45 

59 

65 

60 

39 

32 

49 

53 

57 

62 

36 

37 

37 

41 

26 

IS 

10 

23 

10 

18 

31 

34 

23 

34 

42 

35 

30 

28 

25 

16 

35 

37 

25 

19 

27 

25 

21 

34 

27.6 

LURTON  2  NE 

MAX 

MIN 

ROGERS 

MAX 

46 

42 

49 

46 

46 

23 

38 

46 

4  1 

49 

61 

47 

63 

62 

55 

42 

48 

44 

45 

SB 

59 

61 

34 

30 

45 

5 1 

MIN 

36 

36 

37 

4  1 

22 

1  1 

5 

27 

8 

1  9 

35 

30 

23 

40 

36 

30 

25 

29 

2  3 

23 

20 

23 

26 

21 

3E 

27  .3 

SILOBn  SPRINGS 

MAX 

41 

44 

50 

47 

45 

20 

40 

46 

27 

53 

60 

48 

62 

62 

53 

4  3 

50 

45 

4  6 

59 

59 

55 

33 

33 

46 

46 

53 

62 

47.4 

■          ■  • 

MIN 

38 

37 

37 

42 

I  9 

1  2 

3 

25 

9 

22 

31 

31 

25 

44 

36 

31 

22 

29 

24 

23 

47 

31 

24 

20 

1  9 

28 

24 

3  I 

27  . 3 

NORTH   CENTRSL  02 

CBL ICO  ROCK 

MAX 

45 

42 

43 

52 

48 

47 

2B 

42 

49 

32 

50 

65 

52 

48 

66 

63 

4  7 

S  I 

49 

42 

58 

66 

5  I 

36 

36 

54 

49 

56 

48  .8 

M  I  N 

40 

38 

37 

37 

4  1 

19 

7 

8 

15 

1  4 

19 

36 

22 

23 

34 

39 

33 

28 

31 

15 

IB 

45 

33 

26 

21 

22 

20 

22 

26  .5 

EVENING  SHADE   1  NE 

MBX 

42 

45 

49 

48 

46 

39 

38 

45 

44 

38 

65 

64 

52 

6  I 

63 

SB 

5  1 

50 

4  4 

54 

67 

65 

57 

36 

58 

57 

53 

64 

51  .9 

M  I  N 

3S 

37 

38 

4  1 

38 

20 

9 

12 

IS 

12 

35 

37 

23 

30 

45 

40 

33 

28 

31 

16 

28 

48 

33 

25 

26 

21 

1  8 

31 

28  .8 

0  ILBERT 

MAX 

43 

43 

5  I 

5  1 

SO 

3  I 

45 

5  I 

48 

48 

69 

66 

59 

68 

64 

49 

55 

52 

46 

59 

66 

6  I 

43 

36 

54 

S3 

SB 

65 

S3  .0 

M  1  N 

36 

37 

37 

40 

31 

17 

5 

18 

5 

16 

34 

3S 

19 

37 

42 

34 

30 

25 

27 

I  4 

44 

40 

28 

24 

21 

22 

n 

26 

27  .3 

CREEPS  FERRY  DOM 

MBX 

47 

43 

44 

4  3 

49 

52 

39 

38 

50 

32 

4  4 

68 

56 

52 

66 

62 

48 

55 

56 

45 

56 

67 

65 

37 

39 

60 

SO 

55 

50  . 7 

M  1  N 

42 

39 

3B 

38 

43 

21 

1  4 

1  4 

19 

15 

18 

39 

29 

29 

33 

44 

35 

33 

33 

22 

22 

35 

3S 

27 

28 

30 

28 

28 

29  .7 

nnnrioTH  spring 

MAX 

4  I 

44 

53 

49 

47 

34 

39 

48 

40 

38 

54 

52 

45 

60 

64 

SB 

4  7 

46 

4  3 

56 

69 

63 

47 

33 

SS 

S3 

54 

62 

49  .8 

M  1  N 

37 

36 

36 

40 

32 

21 

8 

16 

1  1 

12 

31 

34 

23 

30 

47 

38 

32 

27 

30 

14 

35 

45 

30 

24 

25 

24 

I  8 

33 

28  .2 

nfiPSMBLL 

MAX 

42 

39 

48 

47 

4  7 

29 

40 

47 

45 

42 

65 

6 1 

5 1 

63 

60 

52 

52 

50 

42 

56 

60 

58 

42 

33 

51 

50 

53 

63 

49  .6 

M  1  N 

36 

36 

36 

39 

29 

15 

8 

26 

1  3 

16 

31 

34 

29 

36 

4  I 

36 

28 

34 

26 

26 

4  1 

41 

25 

I  8 

28 

3  1 

28 

4  I 

29  .6 

nOUNTBIN   HOME    1  NNW 

MAX 

4  1 

42 

5  I 

49 

46 

29 

42 

4  7 

45 

4  3 

S3 

5  1 

46 

62 

60 

49 

48 

4  7 

42 

57 

65 

60 

42 

33 

52 

53 

56 

61 

49  .  1 

M  I  N 

35 

35 

34 

39 

27 

I  I 

9 

23 

10 

I  3 

33 

34 

25 

32 

45 

34 

26 

25 

25 

21 

39 

39 

26 

22 

26 

24 

24 

38 

27  .6 

MOUNTAIN   HOME    C    OF  END 

MAX 

44 

40 

42 

52 

47 

45 

29 

42 

47 

27 

45 

6  I 

5  1 

4  3 

60 

57 

45 

48 

45 

42 

58 

64 

50 

32 

35 

52 

51 

56 

46.8 

MIN 

37 

37 

36 

37 

40 

16 

9 

10 

12 

10 

17 

35 

25 

27 

34 

37 

30 

30 

28 

IB 

19 

42 

30 

24 

23 

27 

21 

20 

26.1 

nOUNTBlN  VIEW 

MAX 

45 

40 

4  1 

48 

48 

47 

29 

38 

48 

30 

49 

67 

55 

63 

65 

65 

49 

55 

51 

4S 

56 

66 

53 

35 

42 

57 

46 

54 

49.5 

MIN 

39 

37 

37 

37 

4  I 

19 

I  0 

1  0 

I  5 

1  S 

20 

37 

24 

26 

37 

39 

33 

33 

30 

24 

27 

42 

32 

25 

25 

28 

22 

22 

28  .  I 

YELLV  ILLE 

MAX 

4  3 

4  1 

SO 

5 1 

4  7 

29 

4  4 

50 

35 

48 

57 

52 

53 

64 

56 

44 

5  1 

45 

46 

58 

66 

SB 

39 

34 

53 

51 

57 

63 

49  .8 

■            ■  • 

MIN 

40 

38 

39 

4  1 

29 

16 

8 

19 

1  4 

15 

26 

28 

20 

34 

40 

36 

27 

30 

2B 

I  8 

4  I 

39 

28 

24 

28 

24 

18 

33 

27  .9 

NORTHEBSr  Q3 

BL IC  IB 

MBX 

42 

44 

48 

49 

52 

40 

36 

42 

42 

38 

53 

54 

46 

64 

6  1 

58 

53 

54 

45 

54 

68 

64 

63 

37 

59 

57 

53 

66 

51 

MIN 

4  1 

40 

39 

44 

40 

24 

17 

26 

20 

18 

27 

40 

29 

31 

46 

42 

37 

35 

36 

27 

38 

50 

36 

29 

3  1 

3C 

27 

40 

BBLD  KNOB  5  N 

MBX 

42 

4  3 

49 

52 

40 

33 

42 

36 

66 

63 

46 

6 1 

SB 

57 

53 

55 

46 

51 

62 

65 

65 

36 

60 

59 

SI 

65 

51  .f 

MIN 

39 

38 

38 

42 

40 

21 

14 

25 

18 

IB 

36 

38 

30 

31 

46 

42 

33 

37 

33 

27 

4  I 

52 

3; 

27 

30 

37 

30 

42 

BBTESVILLE  LIVESTOCK 

MBX 

50 

48 

4  9 

48 

49 

34 

39 

35 

40 

42 

67 

53 

46 

66 

64 

60 

54 

54 

42 

56 

69 

62 

59 

37 

58 

se 

54 

65 

52.' 

MIN 

39 

37 

37 

41 

33 

19 

10 

18 

1  3 

I  3 

37 

38 

23 

31 

47 

4  1 

33 

33 

31 

24 

36 

39 

3  j 

26 

32 

4  1 

BBTESVILLE  L  BND  D  1 

MAX 

4  3 

46 

50 

49 

52 

3  1 

39 

49 

3 1 

46 

67 

53 

43 

64 

62 

48 

55 

54 

42 

55 

67 

64 

38 

36 

5! 

48 

52 

49  .6 

MIN 

42 

39 

39 

39 

44 

25 

1  1 

I  1 

1  8 

15 

18 

40 

27 

28 

32 

42 

36 

30 

35 

20 

20 

45 

35 

29 

2f 

25 

29.4 

BEEDEV ILLE 

MAX 

50 

45 

50 

54 

53 

42 

35 

50 

42 

44 

66 

S6 

47 

64 

62 

58 

48 

58 

45 

54 

68 

65 

55 

47 

60 

5< 

54 

67 

S3.: 

MIN 

40 

38 

38 

44 

40 

23 

I  I 

25 

20 

17 

32 

35 

25 

27 

43 

35 

34 

35 

33 

25 

36 

35 

35 

28 

3(; 

42 

Bl  Y  the  V  1  LLE 

MAX 

46 

46 

49 

5C 

52 

4  4 

3 : 

4  4 

4  3 

4C 

63 

63 

48 

63 

62 

62 

6  1 

5  I 

49 

69 

67 

65 

40 

5f 

5" 

S2 

55 

53.0 

M  1  N 

40 

39 

39 

43 

42 

25 

16 

26 

18 

20 

38 

35 

29 

29 

44 

38 

40 

37 

36 

26 

38 

52 

^' 

35 

33.8 

CORNING 

MBX 

4  1 

4  6 

50 

49 

50 

40 

34 

45 

4  1 

36 

4  7 

50 

47 

62 

62 

6  1 

50 

52 

43 

54 

58 

62 

60 

37 

Sf 

s; 

50 

65 

50.6 

MIN 

36 

37 

37 

40 

40 

22 

15 

24 

16 

15 

35 

35 

27 

28 

35 

34 

36 

31 

33 

25 

33 

36 

35 

24 

37 

30  .7 

jONESBORO 

MBX 

59 

50 

46 

5G 

52 

29 

32 

42 

26 

46 

65 

45 

36 

62 

52 

49 

49 

52 

40 

51 

67 

63 

40 

3! 

5! 

46 

50 

48.3 

MIN 

46 

40 

39 

38 

24 

14 

19 

22 

18 

25 

39 

27 

29 

32 

4  1 

36 

38 

36 

25 

26 

42 

35 

^' 

32 

31  .2 

JuOO  HiLL 

MAX 

55 

55 

52 

53 

53 

53 

34 

46 

45 

39 

64 

64 

56 

61 

63 

60 

61 

53 

54 

55 

67 

66 

65 

52 

58 

57 

52 

64 

55  .6 

MIN 

44 

40 

39 

44 

46 

24 

12 

26 

20 

19 

37 

38 

27 

29 

44 

46 

37 

3B 

35 

26 

34 

49 

37 

29 

32 

35 

32 

43 

34  . 4 

KEISER 

MBX 

49 

44 

45 

50 

51 

52 

29 

32 

44 

25 

47 

63 

40 

40 

63 

63 

55 

47 

52 

40 

51 

68 

66 

4  1 

38 

57 

48 

52 

48.3 

MIN 

41 

37 

40 

4  1 

45 

28 

15 

17 

18 

1  7 

19 

38 

27 

28 

32 

42 

37 

36 

37 

26 

28 

39 

37 

30 

29 

31 

30 

3 

31.3 

NEWPORT 

MBX 

46 

42 

44 

49 

50 

54 

30 

34 

47 

28 

45 

65 

50 

4  1 

63 

59 

48 

52 

55 

43 

52 

65 

64 

38 

38 

59 

48 

52 

48.6 

MIN 

4  1 

39 

39 

39 

45 

23 

17 

19 

20 

19 

24 

40 

29 

30 

33 

43 

37 

37 

35 

27 

32 

42 

35 

29 

31 

35 

30 

3 

32.2 

DRILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

cr 

STRT  ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PflRRGOULD 

4  1 

40 

37 

62 

62 

4  3 

59 

60 

58 

60 

55 

5  1 

50 

62 

6  1 

6  1 

38 

57 

55 

58 

63 

51.4 

MIN 

40 

3B 

37 

38 

45 

24 

15 

26 

18 

17 

35 

37 

27 

34 

23 

32 

45 

35 

28 

31 

31 

27 

38 

32  .  I 

PQCflHONTflS  I 

36 

34 

40 

38 

35 

50 

50 

61 

60 

58 

60 

51 

4  3 

5  1 

63 

62 

62 

37 

57 

55 

49 

62 

49.8 

fllN 

39 

37 

30 

41 

37 

22 

12 

24 

17 

15 

34 

32 

22 

29 

40 

39 

36 

31 

34 

23 

30 

46 

34 

26 

27 

30 

25 

34 

30.3 

SERRCY 

MAX 

44 

45 

49 

51 

50 

42 

36 

48 

46 

41 

70 

66 

50 

64 

65 

60 

55 

59 

S3 

55 

65 

66 

65 

40 

52 

50 

54 

70 

54  .7 

40 

40 

40 

4  3 

42 

2  3 

1  3 

20 

20 

1  9 

40 

40 

27 

29 

46 

42 

35 

29 

22 

3  t 

52 

35 

28 

28 

36 

29 

4  1 

32  .9 

HEST  CENTRAL  0^ 

Slue  mountain  orm 

4  5 

4  6 

35 

52 

69 

52 

65 

59 

58 

49 

54 

50 

6 1 

60 

66 

34 

36 

59 

52 

60 

51.1 

niN 

44 

38 

37 

41 

42 

20 

1  4 

14 

24 

22 

25 

36 

27 

30 

36 

40 

29 

29 

25 

23 

25 

47 

32 

25 

25 

32 

27 

27 

29  .9 

BOONE V [ LLE 

67 

64 

47 

54 

S3 

65 

37 

58 

54 

59 

54  .  1 

niN 

43 

42 

43 

43 

31 

Iti 

12 

27 

21 

24 

40 

36 

26 

38 

41 

39 

28 

35 

24 

23 

44 

42 

28 

23 

24 

31 

27 

36 

31  .9 

CLfiRK  SV I LLE 

niN 

DflRDflNEL  L£ 

49 

49 

56 

6  3 

66 

63 

SO 

S3 

55 

50 

6 1 

60 

62 

37 

5  I 

5  7 

59 

69 

53.7 

MIN 

42 

40 

42 

43 

33 

21 

15 

22 

21 

21 

37 

38 

26 

46 

42 

^' 

35 

27 

22 

39 

47 

31 

26 

25 

31 

25 

36 

32.2 

FORT  SMITH  HSO  flP 

46 

50 

25 

40 

45 

34 

50 

65 

52 

67 

66 

47 

44 

48 

4  1 

64 

64 

58 

36 

35 

5  3 

54 

59 

65 

49  . B 

tllN 

43 

43 

43 

44 

25 

17 

1  4 

24 

19 

24 

35 

30 

25 

41 

32 

25 

35 

23 

23 

37 

36 

27 

21 

22 

31 

25 

33 

29.8 

rUMI    aniln    HHItK  rLHNI 

65 

56 

63 

62 

50 

52 

49 

6 1 

60 

58 

4  3 

34 

5  3 

54 

55 

69 

51.9 

MIN 

43 

4  1 

43 

29 

19 

16 

7 

20 

15 

21 

31 

33 

24 

38 

28 

25 

20 

46 

42 

27 

23 

21 

29 

23 

3  1 

29  .0 

HECTOS 

55 

54 

49 

48 

35 

39 

48 

4  6 

4  3 

67 

60 

56 

56 

62 

59 

57 

55 

4  9 

6 1 

5 1 

5 1 

52 

32 

6  1 

59 

56 

59 

53-7 

MIN 

40 

36 

42 

34 

1  3 

10 

19 

1  7 

1  7 

35 

37 

27 

35 

39 

42 

36 

29 

26 

26 

42 

50 

30 

24 

26 

36 

26 

3  3 

30.8 

HENS 

46 

49 

68 

57 

63 

65 

61 

48 

58 

51 

5 1 

60 

59 

64 

40 

40 

62 

57 

50 

69 

53  . 1 

MIN 

43 

4  1 

42 

43 

31 

1  7 

12 

27 

21 

22 

38 

34 

32 

42 

45 

36 

24 

38 

24 

25 

46 

40 

28 

20 

28 

36 

30 

4  I 

32  .4 

OZfiRK 

63 

58 

47 

51 

54 

58 

35 

6 1 

56 

67 

MIN 

44 

42 

42 

44 

31 

19 

1  3 

28 

19 

21 

38 

36 

29 

25 

24 

43 

4  1 

29 

25 

25 

32 

28 

37 

32.3 

RUSSELLVILLE   3  N 

4  1 

70 

55 

61 

67 

60 

50 

54 

S  4 

4  9 

62 

5 1 

6 1 

37 

35 

59 

54 

59 

52.0 

MIN 

45 

40 

40 

43 

44 

21 

15 

15 

21 

21 

21 

38 

26 

27 

38 

4  3 

32 

32 

28 

23 

23 

44 

34 

28 

25 

26 

27 

27 

30.3 

SUB  I fiCO 

49 

50 

5 1 

50 

3 1 

39 

48 

46 

48 

7  1 

54 

67 

68 

61 

50 

51 

52 

48 

65 

6 1 

58 

4  5 

35 

59 

54 

5  I 

59 

53.5 

MIN 

42 

4  1 

42 

43 

31 

18 

14 

23 

21 

22 

36 

36 

27 

35 

43 

40 

30 

36 

25 

23 

40 

43 

28 

23 

30 

35 

29 

43 

32.1 

MRLDRON 

MBX 

49 

46 

47 

53 

53 

31 

46 

51 

49 

54 

72 

69 

67 

67 

68 

49 

56 

55 

47 

54 

55 

67 

43 

35 

59 

55 

52 

70 

55.3 

M  I  N 

4  1 

4  1 

4  I 

42 

29 

1  7 

1  1 

23 

1 9 

22 

37 

35 

23 

^* 

24 

1 6 

40 

27 

2 1 

24 

29 

24 

33 

29.9 

CENTRRL  05 

rlum  fork 

39 

4  6 

59 

66 

66 

58 

58 

59 

60 

65 

38 

64 

68 

56.2 

MIN 

40 

38 

39 

39 

37 

21 

1  1 

18 

20 

17 

39 

37 

29 

34 

45 

45 

29 

29 

28 

24 

36 

50 

32 

25 

29 

29 

32 

38 

31  .9 

BENTON 

54 

46 

50 

52 

54 

42 

4  3 

54 

5  3 

52 

7  1 

67 

6 1 

73 

69 

61 

55 

58 

62 

7  1 

7  3 

68 

4  5 

59 

64 

6 1 

72 

SB  .  8 

MIN 

41 

40 

4  1 

43 

36 

24 

12 

20 

22 

14 

42 

39 

26 

32 

28 

29 

27 

23 

36 

59 

33 

26 

25 

38 

39 

3  3 

32.6 

Blrkelt  mountrin  orm 

64 

50 

5 1 

49 

32 

4  3 

5  1 

38 

4  9 

7  1 

60 

60 

69 

50 

56 

58 

56 

57 

5  1 

65 

68 

37 

4  3 

67 

52 

59 

54.3 

MIN 

40 

42 

42 

43 

44 

24 

1  4 

I  3 

21 

20 

21 

40 

28 

29 

30 

49 

32 

^' 

30 

22 

22 

35 

36 

27 

25 

25 

26 

26 

29.9 

C  ONWR  Y 

50 

37 

4  0 

5 1 

4  5 

7  1 

59 

56 

69 

63 

60 

52 

57 

5 1 

57 

67 

69 

57 

39 

5 1 

6  1 

57 

69 

55.4 

MIN 

41 

40 

4  1 

43 

37 

24 

1  4 

23 

21 

19 

42 

39 

29 

35 

48 

43 

32 

34 

29 

25 

36 

52 

33 

29 

26 

35 

26 

39 

33.3 

ORE  E  NBR [ ER 

45 

46 

50 

50 

52 

36 

39 

50 

45 

4  3 

70 

57 

55 

67 

64 

57 

54 

59 

4  9 

57 

67 

66 

6  1 

35 

5  3 

54 

56 

68 

54  . 1 

MIN 

4  1 

40 

41 

43 

36 

23 

12 

20 

20 

18 

42 

39 

25 

45 

45 

32 

25 

22 

36 

SI 

30 

28 

28 

37 

25 

37 

32  .4 

MOT   SPRINGS   1  NNE 

64 

45 

45 

5 1 

5  1 

48 

33 

54 

38 

5  1 

70 

60 

62 

70 

60 

55 

59 

58 

53 

64 

63 

69 

37 

58 

52 

61 

54.6 

MIN 

43 

40 

40 

41 

43 

21 

15 

14 

24 

20 

21 

38 

32 

40 

48 

30 

30 

30 

28 

29 

34 

26 

26 

34 

33 

33 

31  .7 

l  eolr 

66 

4  5 

48 

54 

55 

39 

4  3 

56 

50 

45 

73 

66 

63 

71 

64 

59 

60 

61 

52 

63 

72 

65 

45 

69 

63 

50 

70 

58  .9 

MIN 

42 

42 

42 

44 

38 

26 

14 

22 

26 

20 

45 

40 

26 

30 

50 

49 

40 

26 

24 

31 

59 

34 

27 

32 

40 

31 

39 

34  .6 

LITTLE  ROCK  HSO  flP 

46 

48 

5  3 

55 

35 

40 

56 

4  5 

49 

72 

55 

56 

70 

64 

56 

55 

60 

4  9 

57 

70 

75 

4  3 

65 

52 

56 

70 

55  .  I 

MIN 

43 

42 

43 

45 

35 

22 

1  7 

25 

23 

22 

42 

33 

28 

32 

42 

34 

36 

32 

27 

34 

43 

32 

30 

32 

39 

31 

4  1 

34  .0 

MflL  VE  RN 

59 

45 

49 

52 

5  3 

38 

4  2 

54 

5  2 

45 

72 

69 

64 

71 

68 

52 

58 

61 

5  3 

64 

7  1 

7  3 

65 

4  5 

69 

68 

6  1 

71 

59  .  1 

MIN 

44 

42 

42 

44 

38 

25 

1  4 

20 

27 

1  7 

43 

39 

25 

26 

22 

32 

57 

33 

27 

26 

38 

29 

34 

33.6 

MORR 1 L  TON   4  SH 

52 

46 

50 

50 

50 

37 

4  1 

52 

49 

70 

55 

62 

69 

65 

58 

53 

54 

6 1 

64 

68 

58 

35 

60 

58 

60 

67 

55  . 3 

MIN 

43 

4  1 

4  I 

43 

37 

24 

15 

22 

23 

20 

42 

39 

29 

35 

32 

23 

43 

51 

34 

27 

30 

35 

27 

39 

34  .  1 

N  I  MROD  ORM 

58 

4  3 

45 

49 

48 

26 

39 

4  1 

52 

69 

54 

50 

68 

60 

49 

52 

52 

46 

60 

6  3 

65 

35 

37 

6 1 

52 

59 

51.3 

MIN 

43 

40 

40 

40 

42 

22 

1  1 

1  1 

22 

IB 

20 

39 

26 

29 

37 

38 

29 

29 

26 

21 

22 

43 

32 

26 

26 

30 

27 

29 

29  . 1 

5HERIDRN  TOWER 

MAX 

53 

44 

47 

53 

56 

43 

44 

55 

51 

47 

73 

66 

62 

69 

66 

63 

60 

55 

55 

62 

72 

72 

70 

43 

68 

65 

60 

72 

59  .2 

4  I 

40 

40 

4  3 

4  3 

25 

1  3 

24 

23 

1  B 

4  3 

39 

27 

32 

39 

48 

39 

39 

29 

27 

37 

56 

35 

36 

30 

39 

30 

40 

34.8 

ERST   CENTRAL  06 

fiRKfiNSfiS  POST 

MAX 

63 

48 

49 

55 

6  1 

54 

38 

53 

50 

4  4 

70 

65 

55 

64 

64 

63 

59 

59 

57 

55 

67 

75 

65 

63 

57 

67 

58  ■  6 

MIN 

45 

4  1 

43 

45 

45 

29 

20 

29 

27 

20 

44 

41 

27 

35 

47 

55 

37 

4  5 

4  1 

30 

43 

58 

39 

31 

33 

4  1 

33 

4  1 

38.0 

BR  INKLE  T 

MAX 

56 

52 

45 

48 

49 

5  1 

37 

39 

45 

4  1 

50 

65 

4  I 

49 

55 

61 

65 

60 

55 

56 

59 

67 

68 

45 

62 

65 

59 

53.7 

MIN 

35 

38 

38 

39 

35 

20 

15 

19 

17 

16 

20 

36 

24 

28 

3  1 

40 

27 

3  3 

35 

37 

40 

4  1 

39 

40 

32 

38 

38 

35 

31  .6 

CSBOT    4  Sh 

MAX 

50 

45 

48 

51 

54 

36 

36 

50 

47 

45 

7  1 

62 

53 

66 

62 

59 

54 

60 

55 

67 

69 

67 

42 

62 

55 

54 

70 

55.0 

MIN 

41 

40 

40 

43 

37 

25 

I  4 

24 

21 

19 

42 

39 

27 

32 

48 

4  2 

3 1 

4  0 

28 

25 

4  1 

54 

32 

29 

27 

38 

32 

42 

34  .0 

CLfiRENOON 

MAX 

54 

45 

48 

54 

54 

45 

36 

51 

50 

4  3 

57 

67 

54 

65 

66 

6  1 

52 

57 

5  I 

55 

68 

68 

65 

48 

6  1 

58 

55 

56 

55.9 

M  I  N 

42 

40 

42 

45 

45 

27 

20 

29 

23 

21 

42 

42 

28 

32 

47 

48 

35 

40 

35 

29 

38 

55 

37 

32 

35 

40 

33 

44 

36.6 

0E5  RRC 

MAX 

48 

47 

48 

54 

55 

51 

34 

56 

48 

47 

62 

69 

52 

65 

63 

64 

54 

56 

55 

56 

65 

73 

66 

50 

64 

65 

55 

67 

55.9 

MIN 

44 

42 

43 

42 

39 

25 

IB 

25 

24 

28 

42 

33 

28 

32 

47 

45 

33 

39 

33 

28 

42 

44 

35 

28 

32 

38 

34 

44 

35.2 

FORREST  CITt 

MAX 

46 

49 

50 

54 

50 

40 

66 

63 

48 

64 

64 

62 

53 

59 

51 

54 

57 

69 

69 

40 

60 

59 

55 

66 

56.6 

MIN 

41 

39 

43 

42 

15 

27 

38 

38 

23 

32 

46 

39 

34 

40 

32 

22 

31 

43 

36 

29 

30 

3B 

32 

41 

34  .6 

SEE  REfERENCE  NOTES  ►OLLOHlNG  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


flRKBNSfiS 

FEBRURRr  1975 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


19  20 


25   25  27 


28    29  30 


HELENA 
KEO 

MHRIfiNNfl  2  S 

SfiINT  CHBRLES 

SrulTGfiRT 

SrUTTBHRr  9  ESE 

ruRRELL 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 


DE  QUEEN 

HOPE  3  NE 

MOUNT   lOB  3  SE 

MURFREESBORO  2  NNW 

NASHVILLE   EXP  SFHIION 

OKAY 

STAMPS 

TEXBRKBNA  FAB  AP 

SOUTH  CENTRAL  08 
ARKAOELPHIA  2  N 
CBMDEN  1 

EL  OORflOO  FBA  AP 

FOROTCE 

MACNOL lA    3  N 

nOROBBr  LOCK  NO  8 

PRESCOTT 

SPBRRHAN 

HARREN 

SOUTHEAST  09 
CR05SETI  2  SSE 
CcRnOfT  3  NE 

DunfiS 

EdDORB 

nONIICELLO  3  Sh 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 


68     45  45 


42     40  40 


57     45  49 


71     46  46 


63  45  48 
43     40  42 


69     46  45 


48     45  49 


49  45 
43  40 


46  45  45 
4  1      40  40 


67  48  45 
46      42  42 


63      47  45 


46  46 
42  44 


48  49 
43  45 


64  50  47 

46  42  43 

54  45  45 

45  44  44 


63  45  49 
43      42  43 


65  45 
45  43 


73     47  45 


76  55 
52  43 


77  55 
53  44 


68  67 
30  24 


49  51  57 
42     44  28 


55  40 
40  26 


55  49 
47  26 


54  56 
45 


56  55 
45  28 

S3 


MIN     51     43  43 


54  43 
43  24 


SO     62  46 


50     51  58 


49  50  50 
43     43  21 


45  43  26 

54  56  42 

45  42  27 

52  S2  33 


55  57  39 
46     39  24 


47  55  57 
42     45  26 


53  57  44 
44     42  27 


48     56  60 


50  59  60 
39     42  29 


34  52 
16  24 


53  47 
28  23 


50  49 
27  23 


37  53 
20  26 


53  48 
26  24 


34     46  47 


49  46 
26  21 


36  44  S3 
13     13  22 


35  40  S3 
13     23  2S 


43  56  56 
19     25  32 


57  52 
33  29 


55  49 
22  29 


43  58 
16  25 


36  43  55 
15     20  26 


36  46 
17  17 


17     28  25 


52  56 
20     4  1 


72  66 
43  39 


67  66 
38  40 


S6  70 
24  42 


72  67 
38  40 


55  68 
27  41 


65  64 
38  36 


65  64 
40  37 


67  65 
38  39 


52  72 
40 


40  S3 
21  22 


3B  54 
21  23 


4  1  50 
21  24 


42  SO 
21  24 


47  70 
23  44 


48  75 
23  48 


51  73 
26     4 1 


42  57 
2S  28 


40  60  76 
26     28  40 


27     30  39 


72  62 
45  35 


39  58 
21  30 


56  70 
28  43 

SEE  REFERENCE  NOTES 


43  61 
25  25 


51     63  64 


46  57 
28  28 


46  63 
25  33 


43  65  59 
25     30  SI 


65  71 
29  42 


63  68 
24     4  1 


65     70  68 


65  72  71 
29     40  47 


22     29  33 


47  55  65 
28     28  35 

FOLLOHINO  S 


61  53 

37  35 


S3  57 
33  40 


54  55 
35  43 


59  53 
36  35 


53  59 
34 


49     35  37 


55  53 
37  39 


62     54  S2 


56  S3  65 
43     34  35 


58     59  58 


63  57 
SI  30 


SB  54 
44  27 


61  55 
50  29 


60     57  59 


39     32  38 


49     36  37 


58  59 
44  31 


73  63 
46     30  35 


69  65  59 
44     36  34 


31     28  35 


S3  54 
36  26 


58  47 
33  29 


67  57 
32  2B 


57  45 
32  29 


52  53 
36  27 


57  6S 
26  29 


59  54 
32  26 


64  SB  62 
51     34  44 

67  57  54 
50     37  37 

BTION  INDEX 


35     34  38 


S3  66  66 
27     28  36 


61  53  54 
26     26  35 


66 
56 


50     55  69 


55  65 
25  25 


62     54  64 

25     27  28 


53     50  62 


62  55 
24  24 


58  65  65 
32     26  43 


69  70  42 
51     38  29 


42     38  32 


72  43 
38  28 


SS  40 
37  30 


67  40 
36  29 


47  45 
31  24 


74  37 
35  26 


66  35 
33  25 


65     74  36 


72  36 
34  24 


54  45 
33  31 


54  49 

33  25 


45     39  29 


56 
34  27 


76     72  49 


75  72 
33     39  28 


4  1  62  SS 
30     30  33 


61  60  SS 
35     39  32 


60  58  57 
31     39  34 


44  62  55 
31     33  37 


62  60  57 
32     40  35 


43  61  53 
31     35  35 


57  57  53 
32     34  31 


58  57  54 
33     36  33 


60  57  56 
31     35  32 


70  68 
25  40 


46  69 
26  30 


43  65 
24  30 


46  69 
24  24 


66  69 
31  40 


70  67 
28  44 


67  59 
32     4  3 


29  34 
70  62 


57 
35 


30     34  41 


65  65  58 
33     4  1  36 


DAILY  TEMPERniURES 


BRKHNSSS 

FEBRUURT  1975 


STRTION 


DAY   OF  MONTH 


5 

6 

1 

8 

55 

60 

47 

38 

45 

31 

22 

22 

SO 

53 

42 

58 

51 

29 

28 

27 

10    11  12 


13    14  15 


16    17  18 


19   20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28    29    30  31 


ROHHER  2  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


55  70 
23     25  40 


48  75  71 
24     45  42 


46  57 

21  22 


57  71 
25  35 


62  60 
34  46 


61  48 

33  29 


56  60 
29  25 


76  76 
57  38 


65  63 
34  39 


61.1 
36.5 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHlNO  STOTION  INDEX 


DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 


BRKBNSnS 

FEBRUPRV  1975 


OBY  OF  MONTH 


10     11      \2  13 


19      20      21      22      23      24      25      26      21      28      29      30  31 


nqRIRNNR  2  S 


ROHHER  2  NNE 


STurrOflRI  9  ESE 


MPX 


tlHX 


nflx 
niN 


SEE   REFERENCE    NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  0 


EVflPORflTION  RND  WIND 


STfiT  ION 

DRY  OF  MONTH 

F  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WEST  CENIRflL 

04 

BLUE  (lOUNIBIN  DRM 

E»flP 
HI  NO 

.08 

16 

.00 

21 

26 

.00 
42 

.03 
I  4 

48 

41 

26 

32 

43 

.55 
40 

.08 
49 

■  06 
17 

-09 
52 

.14 

30 

.00 
23 

.02 
43 

.03 

27 

.04 
40 

.02 

18 

.14 
49 

•  01 
30 

.05 
29 

36 

36 

.02 

23 

.  1 1 
30 

.04 

20 

901 

RUS5ELLVILLE    3  N 

EVflP 

MRX 

tllN 

56 
41 

50 
43 

.22 
47 
44 

.08 
52 
44 

5 1 
46 

48 

32 

59 
41 

.08 
60 
38 

.09 

60 
38 

.01 
60 
38 

.04 

57 
47 

.17 

50 
38 

.09 

57 
37 

.21 
59 
39 

.03 
53 
42 

57 
40 

- 

- 

55 
33 

53 
37 

.13 

62 
37 

55  .  1 
39.7 

CENTRPL 

05 

BLBKELr  nouNrniN 

DBn 

EVHP 
UINO 

.04 

25 

33 

.03 

31 

.03 
33 

10 

56 

46 

15 

42 

43 

14 

.  1  3 
69 

.10 

22 

.08 

20 

.10 

19 

.05 

33 

.06 
38 

.06 
24 

59 

25 

24 

.01 

25 

.05 

67 

50 

40 

23 

36 

18 

940 

EAST  CENTSRL 

06 

SruTTGflRT  9  E5E 

EVHP 
UINO 

nnx 
niN 

.06 
63 
66 
45 

.03 
92 
46 
41 

79 
46 
41 

.03 
39 
49 
42 

.09 
35 
55 
45 

162 

166 

54 

117 

73 

.28 
153 
57 
31 

.07 
189 
69 
41 

38 

.09 
31 
57 
37 

.18 
139 
66 
40 

.01 
63 
61 
45 

.07 

87 
57 
39 

.07 
37 
59 
38 

.07 
82 
59 
36 

36 

.  18 
80 
59 
37 

.15 

1  15 
67 
40 

.14 
164 
66 
41 

215 

171 

.23 

51 
63 
31 

.10 
55 
53 
38 

.10 

35 
63 
37 

2  .026 

56.8 
39.3 

SOUTHHEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVHP 
HIND 

38 

59 

67 

.07 
33 

.02 
4 

41 

10 

•  07 

.23 

■  10 

.06 

.  1  1 

.16 

.02 

.05 

42 

22 

.35 
31 

.03 

20 

.13 
86 

44 

33 

.20 
27 

.09 
55 

.  1  1 

21 

2  .02B 

SEE 
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STfiTION  INDEX 


SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


BRKBNSnS 
FEBRUBRT  1975 


DRY  OF  MONTH 


STflT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHESr  01 
FflTETIEVILLE  Fsn  BP 

GRflVETTE 

HBRRISON  FBfi  BP 

ROGERS 

NORTH  CENTRAL  02 
GtLBERT 

NORTHEBST  03 
BBTESVILLE  L  BNO  0  1 

JONESBORO 

NEWPORT 

SEBRCr 

WEST   CENTRAL  04 
FORT  SMITH  WSO  BP 

MENB 

OZBRK 

WBLORON 

CENTRAL  05 

CONHBr 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WSO  BP 

MALVERN 

EBST  CENTRAL  06 
BRINKLEr 

STUTTGART  9  ESE 

SOUTHWEST  07 
OE  OUEEN 

HOPE  3  NE 

MOUNT   lOB  3  SE 

MURFREESBORO  2  NNW 

TEXBRHBNB   FBA  BP 

SOUTH   CENTRBL  08 

canOEN  1 

El  oorboo  fab  ap 
PRESCOTT 

SOUTHEAST  09 
CROSSETI  2  SSE 

snowfall 

SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  ONO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN   ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

I  .0 

1 

.5 
1 

T 
T 

1  .0 

.5 

I 

1  .5 
2.0 
1  .0 

.5 

1 

.3 

T 

-8 

I 

1  .0 
I 

.3 

T 

.6 

I 

.5 

T 

.  4 

T 

.6 
1 

.3 
T 

T 

.5 

1 

.5 

I 

T 

T 
T 

.2 

T 

.  3 
T 

I 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

7.0 
2 

16.0 
16 

3.4 

1 

e  .5 
T 

T 

5.5 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

7 

10 
T 

4 
.3 

2.0 

2 

3 
.3 

2.0 

2 

.5 

I 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

I  .2 
1 

3 
4 

2 

I 

T 

T 
T 

I 

T 

T 
T 

T 

T 
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1  2 


STATION  INDEX 


flRKONSflS 
FEBRURRY 


1975 


Q  T  Q  T  T  n  M 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L^  U  LJ  IN  1  1 

UJ 

o 
cr 

cr 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

niDcppwpp 

ULJUI_I\  V  l_l\ 

TEMP. 

PRECIP. 

CE 
UJ 

SPECIRL 
(SEE  NOTES  1 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

flL  IC  Ifl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

ss 

7A 

C 

RUBY  8.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SAL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

C 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

flLY 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7R 

c 

MRS.   REBR  Y  SWRIM 

AMITY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7R 

MRS  ALTR  F  GARNER 

AN  TO  I NE 

0178 

07 

P  I  KE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

c 

OWEN  B.  HENDRIX 

APLIN   1  W 

0188 

05 

PERRY 

I 

34 

58 

93 

00 

400 

6P 

HOBRRT  WRTTS 

ARKflDELPHIR  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7R 

c 

ARK  WATER-SEWAGE  OEPT 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

ASHOOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  R  I  VER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

22 

218 

7A 

c 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

BALD  KNOB  5  N 

0355 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

23 

91 

34 

580 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L   AND  D  1 

0460 

03 

1  NDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

TOMMY  R  CARPENTER 

BEEBE 

0530 

0  3 

WH  I  TE 

7 

35 

04 

9  1 

5  4 

250 

JAMES  WELCH 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

7 

36 

1  1 

90 

38 

298 

5P 

J.   W.  HICKS 

BEEDEV  ILLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

P.    M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS   ETTR   C  BURKS 

BENTONV  ILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1296 

7fl 

7A 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE   4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7A 

c 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0654 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7A 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7A 

JACK  TWILLR 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARL  AND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8R 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

9  3 

39 

4  26 

8  A 

8  A 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF   CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEV  ILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

H 

R  L  WHI  TE 

BONNERDflLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7R 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7A 

c 

CLEO  E  .  YANOELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7A 

7A 

c 

H 

ERNEST   F.   LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RRY  WYRTT 

BULL   SHOALS  DAM 

1  020 

02 

BAX  TER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

I  Do  tC 

n  ^ 

U  J 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  9 

89 

5  7 

24  0 

6P 

GEORGE  A  HALE 

CABOT  4  SW 

1  102 

06 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.   M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7fi 

C  W  THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACH  I  TA 

3 

33 

36 

92 

49 

1  15 

8A 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CARLISLE    1  SW 

1224 

06 

LONOKE 

1 

34 

47 

9  1 

45 

235 

8R 

JOHN   H.  MEASLES 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

3 

34 

27 

93 

01 

405 

7R 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

18 

172 

5P 

7R 

MRS  MARGARET  NOTHERN 

CLARKSV  ILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

ri  [  N  TON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7A 

EARL  B  .   R  I  DO  I CK 

COMBS  3  SE 

1  c:  "7  y1 

U  1 

MAD  I  SON 

7 

J  o 

Q  ^ 

1  A  nn 
I  mju 

r 

L 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

-J 

36 

05 

93 

18 

2165 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORN ING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7A 

MARVIN  WRLKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8R 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WALTER  C  .  TIMMING 

DAISY 

1814 

07 

P  IKE 

3 

34 

1  5 

93 

44 

628 

7A 

c 

RUPERT  WALSTON 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIAM   A.  BROWN 

(IRNV  IMF 

1834 

04 

YELL 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A.   MOUDY  .  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

QARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

BP 

7A 

JACK  E  .  BURKS 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7R 

7A 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

RRDIO  STATION  KVSfl 

DES  ARC 

1958 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

58 

91 

30 

204 

5P 

7H 

C.J.  RISTER 

OIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  1  9 

8A 

WILLIAM  C  .  STRPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

OUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRRVIS   C  .  KFRHEY 

EL   DORADO  FAA  flP 

2300 

08 

UN  I  ON 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

44 

1518 

6P 

7A 

c 

H 

GEORGE  P.  O'CONNOR 

EVENING  SHADE    1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

ss 

7R 

OPHA  WOLFE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


fiRKRNSflS 
FEBRURRY  1975 


c  T  n  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

P"  PI  1  1  N  1  T  V 

LUUN  1  Y 

UJ 

cn 
d 
^' 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

FflYETTEVILLE  FRfl  flP 

2443 

0  1 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

1  0 

1  25  1 

M  I  D 

M  1  D 

H 

FflYETTEVILLE  EXP  STfl 

2444 

0  1 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

1  0 

1270 

5P 

5P 

C 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

49 

92 

25 

264 

8A 

8A 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

C 

FORT  SMITH  NSO  (-IP  R 

2574 

04 

SEBAS  T I RN 

1 

35 

20 

94 

22 

447 

MID 

MID 

C  HJ 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7fl 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7A 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7A 

C  H 

CILLHfln  DflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

C 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  1 

93 

29 

647 

7A 

GRAVELLY    1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7R 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1  250 

SS 

SS 

H 

GREEN  FOREST 

2946 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

GKLhNWUuU 

2976 

04 

SEBAST I RN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7fl 

GREERS  FERRY  DAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7A 

C 

GORDON 

3074 

08 

CLRRK 

3 

33 

55 

93 

09 

2  1  0 

7  A 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

9  1 

48 

1  80 

8  A 

HARDY 

3  1  32 

02 

SHARP 

7 

36 

1  9 

9  1 

29 

362 

c 

HRRR I  SON 

3164 

01 

BOONE 

7 

36 

1  4 

93 

07 

1170 

6P 

7fl 

HARRISON  FAR  AP 

3165 

0  1 

BOONE 

7 

36 

1  6 

93 

09 

1  370 

M  I  0 

M  I  0 

H 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7  A 

7R 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

4  3 

93 

33 

375 

8  A 

8  A 

8R 

H 

l_l  n  D  D  C  D      1  IT 

HUrrLK    1  L 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

HORAT 10 

3442 

07 

SEV  lER 

4 

33 

55 

94 

22 

337 

7A 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GRRLRND 

3 

34 

3  1 

93 

03 

680 

7  A 

7  A 

H 

HUNTSV ILLE 

3540 

0  1 

MAD  I  SON 

7 

36 

05 

93 

4  4 

145  3 

6P 

7  A 

C 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UN  I  ON 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

Q 

JASPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

0  1 

93 

1  1 

857 

7  A 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7  A 

JONESBORO 

3734 

03 

CRRIGHERD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7  A 

7  A 

|-j 

JUDD  HILL 

376  1 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

2  1  5 

SS 

SS 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7  A 

79 

K  F  n 

rV  L  U 

3862 

05 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7fl 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASK I 

1 

34 

5  I 

92 

28 

305 

MID 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

93 

5  1 

796 

7R 

LEAD  HILL 

4  I  06 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8  1  0 

SS 

7  A 

LEOLA 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

1  0 

92 

3  5 

26  1 

s  s 

7  A 

LITTLE  ROCK  WSO  RP  R 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

M  I  D 

M  I  D 

C     H  J 

LITTLE   ROCK   FILT  PLANT 

4250 

05 

PULASK I 

I 

34 

46 

92 

1  9 

5  1  2 

M  I  D 

LURTON  2  NE 

4386 

01 

NEWTON 

7 

35 

48 

9  3 

04 

2000 

7  A 

7  A 

MAD ISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

4  3 

2  1  5 

8  A 

fi  Q  P.  M  n  1  r  Q  ^  M 

4548 

08 

COLUMB  I  A 

4 

33 

19 

93 

1  4 

315 

6P 

7A 

H 

MAGNOL IR  NO  2 

4550 

08 

COLUMB  1  A 

4 

33 

16 

93 

1  4 

294 

c 

MALVERN 

4552 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

4  9 

3  1  1 

5P 

D  r 

H 

MRMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1 

32 

690 

SS 

7  A 

H 

MARIANNA  2  S 

4538 

06 

LEE 

7 

34 

4  4 

90 

4  5 

p 

D  r 

o  r 

GH 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

I  I  ^  u 

c,  c 

o  o 

7  A 

MRUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

_ 

MELBOURNE   5  WNW 

4745 

02 

1  ZARD 

7 

36 

05 

9  1 

59 

Pi  n  n 
D  u  u 

/  H 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

1  9  n  "7 

/  H 

.  H 

MILLWOOD  DflM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

C 

nuiNllLCLLU    J  OW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8R 

8R 

C  H 

MOROBAY   LOCK   NO  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8R 

8R 

C 

MORRILTON   4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7R 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7fl 

C  H 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

BP 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8R 

8A 

C 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7R 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL I N 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7R 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7R 

7R 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

C 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

55 

550 

7A 

7A 

c 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

NEWHOPE   3  £ 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

OBSERVER 


U  5  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSAS 
RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CRLLENS 
JERRY  HOGAN 
NATL   WEATHER  SERVICE 
JAMES  L.  CRISTEE 
BESSIE  E.  RKERS 
MRS    IDA  A  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 

MRS  JIMMY  GRANT 
BRUCE  HUNNiCUTT 
OLENN  S.  JUSTICE 
HUGH   L .  LEYSRTH 
CHRRLES  F.  FORD 
MRS  DOROTHY  M  BEEN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  ROBBS 
TOWN  OF  HRMBURG 
THERESA  DONHLDSON 

L  INDRETH  E  .  CORDELL 
U  S  FED  RVIATION  AGENCY 
MRS.   ETTR  G.  LRUNIUS 
CARL  M  ROBINS 
ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STR 
FELTON  0.  HOLLIFIELD 
ELIZRBETH  W.  FRIDRY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS   MAY   PEARL  MRRKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  RRDELLA  VAUGHN 
MRS.   LVRA  B.  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
ALLEN  LINDSEY 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 
J.  0.  COBB 
CHARLES  PAUL 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MRS  MABEL  L  FORRESTER 
MRS   ETHEL  PUMPHREY 

PIERCE  A.  REEOER 
NATL  WEATHER  SERVICE 
LITTLE   ROCK  WATERWORKS 
MRS.   BRIGETTA  SUE  SMITH 
MRS  VIOLR  HOLLOWELL 
ERRLE   E.  GRRHRM 
RRKRNSAS  P  S  L  CO. 
RADIO  STATION  KBOK 
CLARENCE  P.  MATHIS 
UNIV  OF  ARKANSAS 

MRS  DELAINE  HOLDER 
H  C  SULLIVAN 
MRS.   JUANITA  COOPER 
R I  CHARD  W  .   ST  .  JOHN 
RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 
U   OF   ARK   -  MONTICELLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  0.  MALLETT 
WILLIAM   E .  BLACK 
RRDIO  STRT  ION  KTLO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILL IRM  F  .  PARSONS 
MRS.   SULR  ARVIN 
RAYMOND  WALLS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MRS  EDNA  J  WESTFALL 
MRS  .    NONA  L  .  HAILEY 
WILL  I  AM  W  .  WARD 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RRKRNSRS 
FEBRURRY 


1975 


INDEX  NO. 

DIVISION 

r  ni  IN  T  Y 

O  LJ       1  N   1  1 

o 
cn 

cr 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TRBLES 

nRSFRVFR 

LJLJ>JL-I  \  V  l_l\ 

TEMP  . 

PRECIP. 

Q_ 

cr 

LU 

SPECIAL 
1  SEE  NOTES  1  j 

NENPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

9  1 

1  7 

220 

8R 

8R 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DflM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DflM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKRY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OSCEOLR 

5480 

0  3 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  3 

89 

59 

245 

7fl 

MRS  LENA  E  CRDWELL 

OWENSV  ILLE 

5498 

05 

SRL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZRRK 

5508 

04 

FRRNKL  I  N 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1  900 

7A 

VIRGIL  D.  MELSON 

PflRRGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 

PARKS 

5591 

04 

SCOTT 

1 

34 

48 

93 

58 

668 

7A 

BOMRR  K  .  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

7 

35 

57 

93 

15 

925 

C 

ETHEL  CRRLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

1 

35 

03 

92 

48 

330 

7A 

fl.   0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

1 

34 

1  3 

92 

01 

215 

5P 

5P 

C 

L  B  HADDOX 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7A 

MRS .   WILLIE  GARRE  T  T 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

CLARK 

3 

3  4 

1  0 

9  3 

1  2 

375 

7  A 

MRS.   MAMIE  FRANCIS 

POCRHONTRS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

36 

1  6 

90 

59 

330 

6P 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

31 

120 

8R 

8A 

NEILL  M  SLOAN 

PRESCOTT 

5908 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

308 

6P 

6P 

H 

JOHN  W.    TEETER.  JR. 

PRESCOTT  SCS 

5910 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

3  1  8 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL  IFF 

6008 

04 

LOGAN 

1 

35 

18 

93 

53 

463 

7A 

MRS  LULA  M  WEEKS 

REMMEL  DflM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

26 

92 

54 

315 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

6248 

01 

BENTON 

7 

36 

22 

94 

06 

1  360 

SS 

SS 

H 

JAMES  C  BROWN 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33 

48 

9! 

16 

1  50 

8R 

8A 

G 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

RUSSELLV  ILLE   3  N 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

19 

93 

08 

366 

7R 

7A 

7A 

H 

BILL   MCKENNE  Y 

SRINT  CHRRLES 

D  J  /  D 

n  R 

U  D 

ARKANSAS 

7 

3  4 

08 

200 

8  A 

8fl 

U  S  FISH  AND  W ILDL  IFE 

SRINT  FRflNCIS 

6380 

03 

CLAY 

5 

36 

27 

90 

08 

300 

7R 

GILLIS  R.  NEELEY 

SRLEM 

6403 

02 

FULTON 

7 

36 

23 

91 

50 

668 

7R 

ALGER   B.  POMERQY 

SERRCY 

6506 

03 

WH  I  TE 

1 

35 

15 

91 

45 

245 

5P 

7R 

H 

ADAM  C  .  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

05 

GRANT 

3 

34 

27 

92 

21 

290 

6P 

5P 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

SH [RLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

39 

92 

19 

550 

7A 

FRED  LOWRANCE 

SILORM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

1 

35 

1  1 

94 

33 

1  150 

7P 

7fl 

LESLIE   T  NETHERTON 

SPRRKMflN 

6768 

08 

DALLAS 

3 

33 

55 

92 

51 

170 

8A 

8fl 

MRTTIE  D.  MIZELL 

STflMPS 

6804 

07 

LAFAYETTE 

4 

33 

22 

93 

29 

270 

8A 

8fl 

C 

HUBERT  R  BAKER 

STflR  CITY  4  ENE 

6823 

09 

L  I  NCOLN 

3 

33 

57 

91 

47 

182 

35 

SS 

BURN  ICE  FR  I  ZZELL 

STUTTGflRT 

6918 

06 

RRKflNSRS 

1 

34 

29 

91 

32 

214 

5P 

7R 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGflRT  9  ESE 

6920 

06 

RRKflNSflS 

1 

34 

28 

91 

25 

198 

8A 

BR 

8A 

CGH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUB  IflCO 

6928 

04 

LOGflN 

1 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TRYLOR 

7038 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

06 

93 

27 

250 

8A 

TOMMY  HAMLIN 

TEXflRKANR  FRR  RP 

7048 

07 

MILLER 

4 

33 

27 

94 

00 

361 

MID 

M  1  D 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TURRELL 

7267 

06 

CR I T  TENDON 

2 

35 

22 

90 

15 

225 

5P 

5P 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WRLDRON 

7488 

04 

SCOTT 

1 

34 

54 

94 

06 

675 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM   D.  BIVENS 

WRRREN 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33 

37 

92 

04 

201 

7R 

7A 

NICK  CORNISH 

WRSH  I  TA 

7592 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

39 

93 

32 

6  1  0 

7A 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRI TTENDEN 

2 

35 

08 

90 

1  1 

220 

5P 

5P 

W   MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING  3  W 

7744 

02 

FULTON 

7 

36 

19 

91 

54 

775 

C 

NOLEN  B  CALDWELL 

WING 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

C 

JERRY  PICKENS 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

1  4 

90 

47 

260 

5P 

5P 

RADIO   STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

02 

MAR  I  ON 

7 

36 

1  3 

92 

4  1 

760 

SS 

SS 

c 

CARL  WALKER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Buildinj;,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOUKLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UHITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°r.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TI.VIE:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published    are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
inches  above  the'paA.  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  Jeco^der  !oca?ld  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samoles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabllltv 
in  the  snowpack  may  result  in  app-rent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  '  vjriiuiiiiy 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  incl„H 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice.  '  ^ncxuae 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of  this'^buneUn.  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Keiser 

~  Marianna  2  S 

Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Sharkey  clay,   bare      Slope  less  than  1  percent.     Soil  thermograph. 
Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 
Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 
Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 


All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data,) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  th 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*  DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4,70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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36 

4  1 

41 

35 

42 

54 

48 

64 

54 

72 

77 

81 

74 

78 

58 

47 

63 

62 

44 

34 

51 

S3  .  1 

■           ■  > 

niN 

39 

27 

27 

28 

33 

42 

34 

27 

3 1 

3 1 

30 

35 

27 

1  4 

1  4 

30 

37 

36 

34 

52 

46 

45 

42 

32 

30 

36 

43 

20 

20 

20 

32.1 

NORTH  CENTRAL  02 

CRLICO  ROCK 

MAX 

63 

59 

45 

44 

47 

58 

68 

59 

47 

47 

39 

40 

42 

37 

45 

46 

51 

59 

62 

79 

83 

81 

75 

75 

61 

51 

54 

53 

55 

55 

52 

55.9 

niN 

32 

26 

23 

2 1 

20 

20 

32 

26 

25 

29 

33 

33 

30 

2  4 

1  9 

22 

29 

30 

40 

32 

32 

50 

50 

46 

36 

26 

3 1 

45 

32 

26 

25 

30  .5 

EVENING  SHROE   1  NE 

MAX 

63 

59 

49 

48 

59 

65 

66 

59 

48 

40 

39 

44 

45 

46 

45 

50 

55 

53 

68 

61 

79 

74 

72 

71 

59 

51 

55 

57 

54 

52 

58 

56  .9 

MIN 

39 

24 

1 9 

28 

2 1 

29 

40 

27 

27 

29 

33 

35 

29 

24 

1  6 

30 

26 

38 

4  2 

32 

47 

5  1 

48 

46 

35 

28 

42 

48 

30 

27 

26 

32  . 8 

G  I  LBER  r 

MAX 

64 

54 

42 

46 

60 

66 

67 

58 

52 

37 

37 

42 

41 

45 

49 

50 

57 

55 

71 

84 

83 

80 

77 

69 

60 

56 

56 

53 

45 

54 

63 

57  .2 

MIN 

35 

25 

2 1 

30 

2 1 

28 

46 

25 

24 

30 

32 

35 

29 

23 

22 

22 

29 

39 

36 

3  1 

53 

4  9 

57 

4  t 

36 

24 

40 

42 

30 

23 

23 

32  . 3 

CREERS  FERRY  Oflfl 

MAX 

68 

63 

43 

42 

48 

59 

64 

63 

49 

34 

40 

49 

47 

34 

48 

44 

53 

53 

52 

69 

81 

76 

74 

69 

62 

56 

54 

59 

57 

42 

51 

55. 0 

MIN 

37 

3  1 

26 

26 

26 

26 

35 

3 1 

29 

29 

33 

35 

33 

24 

25 

26 

3 1 

30 

39 

37 

37 

5  4 

54 

4  1 

4  1 

33 

33 

48 

36 

28 

25 

33.5 

MflMHO  TH  SPR I  NO 

MAX 

58 

59 

42 

49 

50 

69 

65 

48 

43 

38 

39 

42 

43 

45 

48 

52 

63 

53 

69 

83 

79 

74 

73 

72 

60 

S3 

SO 

S8 

49 

50 

56 

55. 9 

MIN 

46 

34 

1  3 

34 

24 

30 

45 

40 

26 

29 

3 1 

24 

26 

24 

1  4 

32 

26 

38 

41 

32 

51 

50 

56 

54 

4  1 

30 

35 

45 

32 

25 

24 

33  .9 

MRRSHRL  L 

60 

34 

39 

43 

56 

63 

66 

45 

45 

34 

36 

43 

38 

44 

44 

46 

51 

51 

68 

79 

80 

74 

73 

68 

57 

55 

54 

54 

4  I 

51 

59 

53.9 

MIN 

" 

24 

2  1 

26 

30 

4  1 

3 1 

24 

2  3 

28 

28 

34 

22 

1  9 

25 

32 

3  3 

4  0 

39 

5 1 

40 

42 

57 

40 

31 

28 

30 

20 

26 

23 

31 

31  .7 

MOUNTAIN  HOnE   1  NNW 

MAX 

60 

53 

42 

43 

57 

68 

65 

45 

46 

37 

35 

41 

40 

44 

45 

49 

60 

59 

68 

62 

84 

80 

77 

73 

55 

53 

50 

46 

44 

51 

59 

55  .2 

MIN 

44 

27 

18 

27 

24 

38 

35 

23 

23 

26 

27 

30 

25 

21 

24 

32 

27 

41 

39 

42 

54 

45 

52 

4  1 

31 

26 

37 

27 

27 

24 

28 

31  .8 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

61 

58 

44 

42 

44 

58 

68 

51 

45 

33 

37 

39 

41 

36 

43 

46 

51 

61 

51 

69 

82 

82 

72 

77 

56 

48 

54 

50 

52 

38 

51 

S3.0 

M  1  N 

34 

23 

20 

19 

22 

23 

35 

25 

25 

27 

31 

32 

28 

22 

22 

24 

26 

28 

36 

37 

38 

48 

47 

44 

33 

29 

30 

44 

30 

24 

24 

30.1 

MOUNT  A  I N  V  I  Eh 

65 

60 

45 

42 

46 

57 

65 

60 

47 

33 

38 

4  1 

42 

35 

47 

42 

50 

55 

SO 

70 

80 

75 

74 

71 

60 

55 

52 

52 

53 

38 

53 

S3. 3 

MIN 

39 

25 

23 

23 

29 

29 

44 

27 

27 

27 

31 

31 

29 

23 

22 

22 

29 

29 

40 

40 

45 

50 

50 

45 

35 

30 

30 

47 

32 

26 

26 

32.4 

YELLV  ILLE 

57 

43 

47 

49 

61 

65 

68 

48 

44 

37 

36 

4  1 

40 

47 

49 

47 

60 

53 

70 

83 

83 

74 

78 

63 

51 

55 

52 

53 

40 

52 

68 

55  . 3 

MIN 

25 

3  3 

34 

20 

28 

39 

2 1 

27 

29 

32 

35 

27 

22 

2  3 

28 

38 

40 

34 

35 

49 

46 

50 

38 

34 

27 

42 

39 

29 

23 

28 

32.6 

NOR  TmEAST  03 

PLICIfl 

61 

54 

44 

49 

57 

62 

62 

51 

52 

43 

42 

46 

44 

46 

46 

52 

55 

58 

69 

77 

74 

72 

72 

65 

65 

56 

67 

62 

55 

52 

56 

57  .0 

MIN 

29 

24 

29 

38 

46 

24 

32 

36 

41 

30 

26 

27 

35 

33 

46 

4  5 

45 

56 

55 

54 

47 

36 

35 

33 

45 

35 

32 

37 

37.5 

9AlD  knob  S  N 

e4 

58 

44 

45 

54 

58 

65 

50 

43 

40 

40 

48 

43 

48 

40 

49 

50 

53 

68 

73 

73 

72 

68 

57 

58 

57 

63 

65 

53 

50 

54 

55.3 

MIN 

45 

28 

24 

40 

29 

29 

30 

34 

38 

28 

24 

3 1 

34 

37 

44 

4: 

46 

52 

52 

56 

46 

40 

33 

43 

48 

33 

28 

36 

37.4 

DHItOVlLLt  LlVtJlULR 

63 

57 

42 

46 

59 

60 

60 

47 

39 

39 

39 

44 

43 

46 

44 

51 

49 

54 

69 

SI 

79 

79 

70 

67 

56 

SO 

57 

55 

52 

52 

59 

55.1 

MIN 

^' 

^' 

30 

21 

" 

35 

36 

28 

30 

38 

28 

24 

30 

3  3 

29 

44 

42 

48 

52 

5 1 

51 

45 

41 

29 

4  1 

48 

29 

27 

34 

35  .9 

DMItOVILLt    L    HP*U    U  1 

66 

62 

46 

43 

47 

57 

65 

52 

48 

36 

42 

42 

47 

46 

46 

44 

53 

53 

64 

69 

80 

74 

70 

69 

62 

56 

62 

58 

58 

44 

53 

55.3 

MIN 

40 

27 

25 

24 

30 

29 

36 

38 

33 

26 

29 

32 

29 

4  1 

4 : 

37 

58 

53 

47 

42 

40 

32 

43 

46 

33 

30 

29 

35  .9 

nr  F  HF  u  1 1 1  P 

DttUtV ILLC 

63 

58 

48 

48 

56 

63 

65 

50 

42 

44 

42 

47 

43 

44 

45 

53 

53 

60 

68 

75 

73 

70 

71 

68 

60 

55 

64 

68 

55 

50 

50 

56.5 

MIN 

38 

^* 

24 

27 

38 

45 

38 

32 

30 

35 

40 

28 

25 

29 

35 

32 

45 

45 

42 

S3 

55 

54 

47 

37 

32 

49 

44 

35 

32 

39 

37.8 

OL  •  •  nt  V  1 L  L  t 

60 

59 

57 

45 

54 

62 

59 

64 

4  1 

41 

44 

44 

44 

56 

46 

52 

60 

60 

65 

75 

76 

74 

74 

71 

72 

55 

72 

72 

68 

50 

51 

58  .9 

MIN 

35 

^' 

30 

40 

32 

30 

28 

36 

35 

33 

26 

29 

37 

35 

49 

4  " 

49 

4  7 

46 

52 

46 

39 

32 

46 

45 

39 

33 

32 

37.2 

CORN  1 NG 

MAX 

56 

48 

45 

48 

56 

66 

63 

47 

45 

42 

40 

45 

42 

48 

43 

56 

54 

54 

71 

71 

65 

70 

70 

68 

60 

52 

64 

62 

62 

52 

57 

55  .5 

MIN 

25 

20 

26 

26 

38 

28 

25 

29 

32 

28 

26 

25 

34 

37 

4  3 

4C 

40 

48 

52 

52 

47 

35 

29 

42 

46 

37 

30 

37 

35.4 

JONE  5B0R0 

MAX 

52 

58 

42 

40 

46 

55 

64 

64 

37 

42 

46 

47 

39 

42 

42 

52 

58 

66 

61 

70 

70 

72 

63 

62 

52 

66 

62 

48 

54  .6 

MIN 

32 

39 

^' 

^* 

35 

35 

32 

26 

26 

32 

32 

45 

46 

52 

55 

56 

33 

39 

34 

34 

50 

38 

38 

36.8 

JUOD   H I L  L 

MAX 

62 

57 

39 

45 

56 

57 

66 

57 

41 

42 

43 

45 

49 

44 

49 

50 

54 

62 

66 

75 

73 

69 

72 

70 

53 

67 

68 

66 

47 

52 

56.5 

MIN 

28 

40 

40 

30 

29 

36 

29 

32 

26 

32 

36 

3: 

45 

45 

4 1 

52 

56 

52 

39 

33 

47 

49 

39 

32 

38 

37.4 

KE ISER 

MAX 

63 

55 

40 

39 

46 

55 

63 

65 

45 

38 

41 

49 

51 

33 

4  1 

46 

50 

58 

63 

65 

73 

70 

56 

74 

65 

52 

55 

72 

72 

42 

47 

54  .6 

MIN 

41 

27 

22 

24 

25 

27 

41 

29 

29 

31 

34 

36 

32 

27 

28 

33 

34 

35 

44 

44 

47 

54 

54 

49 

39 

33 

34 

50 

40 

32 

34 

35.8 

NENPORI 

MAX 

65 

62 

44 

39 

47 

54 

64 

64 

47 

38 

43 

43 

47 

32 

45 

45 

51 

53 

54 

68 

74 

70 

7C 

69 

6: 

55 

53 

65 

60 

43 

49 

54.1 

MIN 

41 

29 

25 

26 

31 

33 

43 

31 

31 

31 

34 

36 

32 

26 

28 

31 

34 

35 

45 

46 

51 

56 

3 ; 

35 

4E 

38 

31 

32 

36  .7 

PfiRBGOULO 

MAX 

63 

51 

52 

45 

54 

60 

64 

45 

42 

41 

43 

48 

43 

49 

45 

54 

54 

59 

68 

73 

70 

67 

65 

69 

61 

50 

65 

65 

64 

48 

52 

55.8 

MIN 

43 

27 

22 

28 

27 

39 

39 

29 

27 

30 

34 

39 

20 

26 

24 

34 

31 

43 

45 

43 

45 

47 

51 

48 

32 

28 

44 

47 

37 

32 

37 

35.4 

POCftMONFfiS  1 

MAX 

62 

52 

39 

46 

54 

63 

62 

47 

44 

40 

39 

45 

45 

46 

45 

52 

58 

53 

6B 

76 

73 

70 

69 

66 

60 

51 

60 

61 

57 

50 

54 

55.1 

MIN 

33 

25 

20 

27 

25 

33 

42 

27 

27 

30 

33 

37 

27 

26 

23 

35 

30 

43 

45 

39 

53 

S3 

52 

54 

35 

30 

43 

46 

32 

29 

35 

35.1 

SEE  REFESENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERniURES 


STHT ION 

DRr   OF  MONTH 

a 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

<x 

SEARCY 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

66 
39 

60 
31 

46 

27 

48 

33 

58 
25 

62 
34 

67 
52 

52 
31 

48 

31 

44 

31 

42 

36 

49 
40 

44 

30 

44 

23 

43 

26 

52 
36 

52 
33 

56 
4  1 

71 
42 

77 
39 

77 
49 

77 
51 

70 
54 

69 
49 

52 
40 

60 
35 

61 
45 

59 
51 

51 
37 

51 
29 

58 
35 

57.3 
37  . 3 

WEST  CENTRRL  04 

BLUE  MOUNTBIN  DfiM 

MAX 
MIN 

70 
37 

69 
32 

48 

32 

42 

31 

45 

31 

63 
33 

70 
40 

55 
29 

52 
30 

37 
31 

42 

35 

45 

35 

48 

33 

40 

21 

47 

21 

44 

30 

51 
34 

57 
35 

57 
43 

73 
4  1 

82 
42 

61 
54 

79 
53 

77 
45 

63 
39 

61 
37 

54 

38 

56 
52 

55 
36 

40 

28 

53 
28 

56  .6 
35  .7 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

66 
37 

53 
32 

45 

33 

44 

33 

63 
38 

67 
38 

69 
43 

55 
30 

49 

32 

42 

32 

40 

35 

51 
39 

43 

29 

50 
19 

48 

32 

53 
31 

50 
35 

59 
45 

74 

37 

81 
4  1 

81 

59 

80 
52 

63 
63 

76 
45 

62 
36 

59 
38 

60 
43 

57 
42 

43 

31 

54 

26 

66 

30 

59.1 
37.3 

CLBRKSVILLE 

MAX 
MIN 

69 
30 

65 
28 

49 

31 

44 

31 

45 

28 

62 
29 

63 
32 

61 
28 

53 
27 

36 
31 

42 
34 

45 
34 

52 
31 

40 

21 

47 

20 

45 

32 

54 

31 

54 
31 

58 
33 

71 
33 

81 
37 

81 
47 

76 
50 

78 
42 

62 
39 

62 
35 

51 
31 

57 
49 

57 
35 

39 
23 

52 
23 

56.5 
32  .5 

DBRDBNELLE 

MAX 
MIN 

66 
36 

60 
35 

45 
31 

46 

34 

60 
27 

62 
34 

69 
51 

53 
28 

51 
31 

43 

32 

41 

35 

48 

38 

46 

29 

49 

23 

49 

30 

54 
34 

52 
33 

56 
44 

73 
40 

79 
39 

79 
51 

77 
54 

77 
58 

72 
48 

63 
42 

62 
36 

56 
44 

57 
46 

46 

33 

53 
30 

61 
33 

58.3 
37.4 

FORT   SMI TH  HSO  nP 

MAX 

nIN 

64 

37 

47 

33 

42 

33 

39 
33 

61 
38 

68 
36 

69 
39 

51 
31 

42 

33 

40 

35 

40 

35 

47 
35 

39 
25 

43 
20 

49 

33 

52 
35 

61 
37 

58 
46 

73 
38 

80 
43 

83 
52 

79 
50 

62 
47 

62 
43 

60 
37 

58 
38 

60 
47 

56 
39 

39 
30 

53 
25 

63 
31 

56  .8 
36  .6 

FORT   Sni TH  HBTER  PLANT 

MAX 
MIN 

67 
34 

59 
30 

44 

31 

40 

32 

62 
35 

63 
32 

65 
38 

51 
26 

51 
29 

38 
31 

39 
32 

50 
35 

42 

32 

49 

20 

48 

28 

53 
32 

59 
31 

57 
4  1 

72 
33 

80 
37 

80 
45 

80 
47 

81 
54 

80 
4  1 

58 
35 

58 
28 

61 
42 

62 
40 

4  1 

28 

54 

23 

60 
28 

58  .2 

33.9 

HECTOR 

MAX 
MIN 

66 
35 

59 
43 

44 

29 

47 
32 

57 
25 

58 
33 

63 
44 

61 
39 

SO 
28 

43 

29 

43 

20 

42 

27 

52 
32 

65 
32 

70 
43 

71 
33 

81 
39 

80 

50 

76 
52 

74 
48 

73 
42 

70 
40 

62 
35 

54 

30 

49 

26 

58 
25 

60.3 
35  .0 

HENS 

MAX 
MIN 

69 
43 

58 
36 

44 

33 

40 

32 

58 
33 

59 
42 

65 
47 

54 

30 

53 
32 

40 

32 

4  1 
34 

51 
40 

44 

28 

51 
19 

55 
33 

52 
35 

60 
36 

57 
45 

77 
39 

78 
50 

76 

57 

79 
52 

79 
59 

75 
45 

66 
39 

65 
38 

65 
44 

71 
4  1 

41 

30 

56 
27 

61 
34 

59  .4 

38.3 

o;nRK 

MAX 
MIN 

64 

3B 

56 
33 

44 

34 

42 

33 

60 
34 

63 
37 

63 
50 

57 
38 

48 

32 

42 

32 

40 

34 

52 
38 

45 

29 

49 

23 

48 

32 

50 
33 

57 
36 

60 
46 

74 

38 

79 
41 

81 
51 

76 
53 

81 
60 

80 
47 

53 
40 

58 
38 

57 
43 

57 
43 

45 
34 

55 
27 

61 
32 

58.3 
38.0 

RUSSELLVILLE   3  N 

MAX 
MIN 

67 
3S 

65 
31 

50 
30 

44 

33 

46 

28 

60 
28 

68 
34 

62 
29 

52 
30 

35 
31 

42 

35 

45 

36 

48 

35 

39 
24 

47 

23 

42 

31 

53 
34 

5  1 
36 

57 
4  1 

72 
38 

81 
38 

79 
54 

76 
54 

76 
49 

62 
43 

62 
36 

55 
36 

58 
51 

57 
35 

42 
29 

52 
30 

56.4 
35.4 

SU6IAC0 

MAX 
MIN 

66 
4  1 

53 
32 

43 

31 

47 

32 

65 
30 

65 
38 

69 
46 

53 
30 

45 
3  1 

42 

32 

40 
34 

50 
38 

44 

27 

48 

2 1 

45 

3 1 

51 
32 

61 
33 

58 
44 

73 
45 

83 
42 

82 
56 

80 
52 

82 
54 

75 
45 

62 
38 

55 
33 

61 
43 

56 
4  3 

45 

30 

54 

28 

65 
33 

58  .6 
36.9 

HfiLORON 

"          ■  " 

MAX 
MIN 

68 
35 

60 
31 

48 

31 

44 

31 

62 
31 

68 

30 

47 
39 

45 
31 

48 

18 

49 

29 

49 
34 

61 
31 

57 
45 

75 
34 

80 
37 

80 

57 

80 
51 

63 
53 

83 
51 

63 
36 

61 
43 

60 
45 

61 
4  1 

44 

30 

54 

25 

64 

28 

61  .3 
36  .4 

CENTRBL  05 

flLUn  FORK 

MAX 
MIN 

BENTON 

MAX 
MIN 

72 
38 

69 
37 

46 

32 

51 
32 

52 
26 

67 
43 

69 
56 

67 
32 

60 
32 

43 

36 

52 
4  1 

51 
33 

49 
30 

49 

22 

46 

29 

53 
37 

51 
30 

63 
45 

73 
38 

80 
37 

78 

57 

79 
57 

77 
56 

71 
54 

67 
35 

67 
43 

69 
47 

67 
54 

64 
34 

55 
28 

61 
32 

62  .2 
38  .8 

BLfiKELT    MOUNTAIN  OAM 

MAX 
M  1  N 

70 
36 

71 
33 

SO 
31 

45 

32 

48 

26 

62 
27 

66 
46 

63 
35 

54 
34 

39 
32 

44 

37 

51 
36 

53 
34 

36 
24 

47 
23 

43 

30 

55 
32 

52 
33 

59 
38 

78 
36 

80 
36 

77 
55 

78 
53 

72 
46 

66 
36 

65 
40 

57 
40 

66 
55 

67 
39 

42 

30 

54 

30 

58  .4 

36  .0 

CONHAr 

MAX 
MIN 

69 
37 

65 
32 

46 

32 

50 
33 

61 
26 

62 
35 

67 
54 

55 
31 

51 
34 

43 

32 

41 

36 

50 
39 

45 
31 

44 

23 

45 

29 

55 
36 

52 
34 

54 
42 

71 
42 

83 
39 

78 
55 

76 
56 

72 
55 

68 
42 

64 

4  1 

60 
35 

64 
44 

57 
50 

50 
33 

52 
30 

62 
33 

58  .5 
37.8 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

66 
36 

61 
30 

42 

29 

48 
34 

61 
25 

60 
31 

67 
45 

51 
30 

40 

30 

41 

32 

40 

36 

49 

39 

43 

30 

44 

22 

41 

25 

55 
36 

50 
31 

53 
42 

70 
35 

80 
36 

76 
52 

75 
54 

69 
5' 

68 
47 

62 
4  I 

53 
35 

62 
44 

57 
44 

45 

32 

51 
28 

59 
31 

55.1 
36  .0 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

71 
33 

71 
34 

53 
31 

43 
31 

49 
31 

62 
34 

66 
50 

65 
33 

56 
32 

38 
32 

43 

35 

52 
35 

55 
32 

33 
22 

48 

22 

43 

33 

55 
35 

52 
38 

50 
46 

67 
42 

81 
44 

77 
57 

80 
57 

72 
48 

67 
43 

66 
38 

67 
40 

67 
52 

66 
37 

42 

30 

54 
34 

58.7 
37  .5 

LEOLR 

MAX 
MIN 

74 
42 

67 
31 

46 

33 

53 
34 

61 
29 

69 
44 

72 
56 

56 
33 

48 

35 

47 

33 

44 

37 

52 
44 

47 
31 

49 

22 

45 

30 

51 
38 

53 
36 

66 
47 

74 
43 

80 
38 

61 
57 

80 
57 

76 
58 

73 
SO 

68 
35 

64 

39 

70 
47 

73 
57 

57 
37 

54 

29 

61 
33 

61  .7 
39  .8 

L  I TTLE  ROCK  K5F0  BP 

MAX 
MIN 

71 
42 

49 

34 

42 

33 

49 
34 

52 
29 

67 
47 

70 
42 

52 
33 

38 
34 

44 

37 

44 

39 

51 
4  1 

41 

29 

46 

26 

44 

32 

52 
37 

50 
35 

61 
47 

71 
42 

80 
39 

78 
58 

74 

56 

74 

57 

66 
45 

65 
40 

56 
40 

70 
51 

65 
46 

46 

35 

S3 
32 

60 
37 

57  .8 
39  .6 

MALVERN 

MAX 
MIN 

76 
37 

72 
31 

47 

33 

51 
32 

62 
28 

67 
4  1 

68 
59 

68 
33 

55 
34 

48 

33 

45 
43 

57 
4  1 

49 

32 

49 

22 

50 
30 

51 
38 

52 
32 

64 
45 

75 
34 

83 
35 

81 
47 

80 
62 

80 
56 

69 
45 

68 
34 

68 
39 

69 
46 

68 
54 

54 

35 

52 
29 

62 
31 

62  .6 
38  .5 

MORRILTON   4  SH 

MAX 
MIN 

67 
37 

61 
33 

46 

31 

47 

35 

63 
28 

62 
36 

66 
54 

55 
33 

49 

33 

42 

32 

42 

36 

48 

39 

45 

31 

48 

23 

45 

30 

5  1 
36 

5  1 
33 

55 
43 

7  1 
44 

8  1 

4  1 

78 
52 

78 
58 

73 
55 

7  1 
49 

63 
44 

61 
35 

60 
44 

56 
49 

49 
34 

52 
32 

63 
35 

58  .  1 
38  .5 

NIMROO  OBM 

MAX 
MIN 

70 
36 

68 
30 

46 

28 

40 

28 

46 

25 

60 
29 

66 

42 

63 
30 

50 
30 

36 
28 

40 
34 

42 
34 

48 

32 

34 

2  3 

38 
25 

4  1 

22 

48 

30 

53 
33 

53 

40 

70 
40 

78 

40 

76 
50 

77 
55 

74 
48 

60 
42 

60 
35 

56 
35 

63 
45 

56 
35 

42 

30 

52 
28 

55  .0 
34  .3 

SHERIDAN  IOhER 

■            *  " 

MAX 
MIN 

73 
43 

61 
31 

46 

31 

52 
34 

64 

27 

67 
46 

70 
56 

57 
32 

48 

33 

45 

32 

44 

36 

50 
43 

49 

31 

47 

21 

46 

29 

50 
35 

50 
31 

63 
45 

73 
40 

62 
43 

61 
56 

76 
60 

75 
60 

73 
46 

68 
39 

67 
37 

71 
46 

73 
55 

57 
35 

52 
29 

60 
36 

61.1 
39 . 3 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

70 
46 

66 
32 

44 

33 

49 

36 

57 
39 

62 
47 

72 
57 

60 
35 

50 
35 

50 
35 

49 

37 

65 
47 

50 
33 

46 

27 

47 

32 

50 
35 

56 
35 

67 
50 

69 
44 

76 
45 

75 
53 

76 
63 

7B 
61 

77 
SO 

69 
40 

66 
43 

74 
52 

75 
55 

71 
39 

S3 
33 

58 

37 

62  .2 
42  .  1 

BRINHLEr 

MAX 
MIN 

67 
37 

65 
28 

51 
29 

48 

28 

56 
26 

57 
28 

60 
34 

59 
34 

51 
29 

47 

29 

50 
31 

59 
34 

31 

49 
24 

40 

25 

45 

25 

50 
30 

53 
30 

60 
45 

72 
50 

75 
49 

75 
45 

78 
46 

72 
4  1 

73 
43 

71 
55 

63 
31 

47 

29 

49 

32 

58.6 
34  .4 

CABOT  4  SH 

MAX 

MIN 

57 
40 

59 
31 

45 

29 

49 
34 

60 
26 

62 
39 

68 
46 

50 
30 

44 

32 

44 

32 

4  1 

36 

49 
40 

44 

30 

43 

20 

43 

30 

52 
36 

49 
34 

60 
44 

70 
41 

79 
42 

77 
54 

83 
58 

72 
52 

69 
49 

64 
40 

55 
37 

65 
45 

65 
52 

53 
34 

52 
29 

58 
34 

57  .8 
37  .9 

CLARENDON 

MAX 
MIN 

65 
46 

64 

35 

42 

30 

46 
34 

55 
33 

63 
49 

70 
59 

59 
33 

46 

32 

45 

37 

52 
42 

52 
42 

45 

30 

47 

26 

44 

32 

50 
34 

52 
34 

62 
46 

68 
46 

74 
45 

74 

55 

73 
61 

75 
58 

74 

52 

64 
48 

62 
37 

71 
48 

73 
53 

68 
38 

52 
37 

56 
43 

59.5 
4  1.8 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

65 
40 

73 
33 

55 
28 

48 
34 

60 
29 

67 
47 

70 
55 

60 
40 

50 
33 

44 

34 

47 

37 

46 

40 

44 

33 

45 

23 

47 
34 

50 
34 

50 
37 

61 
43 

70 
44 

75 
48 

76 
55 

76 
55 

73 
63 

70 
55 

68 
42 

63 
37 

60 
40 

70 
40 

64 

37 

52 
32 

56 
38 

59  .8 
40.0 

FORREST  CITr 

MAX 
MIN 

42 

28 

27 

25 

25 

34 

42 

30 

30 

45 

29 

44 

35 

58 
42 

45 

29 

4  1 
24 

44 

26 

50 
35 

56 
32 

63 
48 

43 

75 
46 

72 
51 

75 
49 

6 1 
40 

34 

60 

7  3 
51 

69 
37 

48 

30 

54 

37 

56  .6 
35.8 

HELENA 

MAX 

niN 

67 
41 

65 
31 

44 

28 

43 

29 

47 

27 

56 
27 

62 
48 

73 
33 

49 

31 

44 

31 

52 
37 

64 

36 

64 
34 

35 
27 

44 

24 

44 

32 

52 
37 

58 
42 

63 
43 

68 
43 

73 
42 

71 
52 

73 
55 

■•e 

49 

66 
39 

64 

37 

63 
37 

71 
52 

70 
42 

44 

30 

49 

32 

58  .6 
37.0 

KEO 

MAX 

niN 

68 
44 

61 
32 

45 

31 

47 

35 

60 
31 

65 
45 

69 
53 

53 
32 

SEE 

47 

33 

REF 

44      43  48 

33     36  42 

ERENCE  NOTES 

45     43  44 

31     23  31 

FOLLOhINO  ! 

48     49  62 

35     32  45 

TBIION  INDE> 

68 
40 

79 
43 

79 

55 

75 
59 

74 

58 

73 
49 

63 
4  1 

61 
38 

68 
45 

73 
54 

55 
36 

50 
31 

57 
40 

58.6 
39  .8 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


nRKBNSflS 

MBRCH  197S 


STHT ION 


flBRIflNNfl  2  5 


DRY  OF  MONTH 


6<  57 
43  29 


57  60 
28 


S<  46 
32  32 


12  13 


47     46  60 


42  45 

26  30 


SRINT  CHBRLES 

MBX 
niN 

67 
44 

66 
35 

46 
32 

44 

31 

48 

30 

57 
30 

66 
45 

74 
35 

46 
34 

45 
34 

SO 
37 

59 
37 

59 
34 

35 

44 

45 

49 

56 

64 

68 
46 

72 
49 

74 
52 

76 
58 

78 
53 

67 
42 

64 
4  1 

63 
4  1 

7S 
57 

72 
43 

45 
33 

50 
3S 

58  . 

39. 

SIUtrGHRT 

MHX 
HIN 

68 
46 

64 

34 

44 

3 1 

48 

35 

60 

64 

71 

56 

46 

47 

47 

57 

45 

3 1 

48 

26 

45 

33 

49 

35 

53 
33 

63 
48 

68 
4S 

78 
46 

79 
57 

77 
61 

78 
59 

76 

SI 

64 
43 

62 
40 

70 
SO 

73 
57 

69 
39 

50 
32 

58 
40 

60. 
41  . 

SruTtGRRT  9  ESE 

tIBX 
MIN 

66 
44 

67 
33 

46 

31 

42 

31 

46 

30 

57 
31 

66 
49 

71 
33 

48 
34 

46 

33 

48 

37 

52 
37 

67 
34 

35 
27 

42 
28 

45 

35 

48 
34 

53 
38 

63 
45 

66 
45 

75 
49 

75 
55 

75 
60 

77 
50 

65 
40 

63 
4  1 

61 
42 

73 
56 

71 
40 

43 

33 

49 

33 

58. 
39. 

ruRRELL 

MAX 

62 

48 

39 

43 

55 

60 

68 

52 

40 

42 

43 

60 

44 

40 

46 

50 

58 

64 

64 

73 

73 

71 

74 

74 

62 

57 

72 

73 

39 

45 

51 

56  . 

niN 

43 

30 

24 

33 

28 

40 

49 

3 1 

3 1 

32 

36 

4  2 

30 

27 

30 

34 

45 

52 

56 

57 

52 

42 

34 

49 

32 

38 

38  . 

WEST  HEnPHlS 

MBX 

63 

53 

39 

43 

SS 

60 

59 

S3 

43 

41 

47 

48 

47 

40 

47 

51 

59 

64 

64 

73 

72 

69 

74 

73 

63 

60 

72 

71 

70 

45 

53 

57 . 

niN 

42 

30 

25 

32 

27 

44 

5 1 

3 1 

30 

32 

37 

45 

32 

35 

29 

40 

53 

67 

55 

52 

44 

34 

45 

52 

39 

32 

40 

40  . 

WYNNE 

MBX 

64 

56 

49 

46 

57 

53 

67 

49 

47 

40 

43 

51 

44 

43 

45 

51 

55 

63 

68 

75 

74 

71 

74 

72 

51 

58 

70 

72 

66 

48 

54 

57  . 

■  ■ 

niN 

43 

39 

32 

32 

29 

4  3 

48 

30 

3 1 

3 1 

33 

41 

30 

29 

29 

38 

4  7 

54 

5 1 

57 

58 

35 

36 

47 

49 

36 

33 

39 

39. 

SOurHHEST 

07 

DE  OUEEN 

MAX 

75 

70 

62 

41 

55 

65 

69 

59 

56 

52 

52 

60 

56 

56 

52 

58 

55 

63 

78 

81 

81 

81 

81 

78 

73 

68 

68 

68 

58 

57 

64 

64  . 

niN 

38 

35 

31 

33 

38 

43 

55 

32 

24 

34 

38 

4  3 

3 1 

21 

35 

38 

48 

59 

38 

33 

4  3 

48 

47 

33 

28 

33 

38  . 

HOPE  3  N£ 

MAX 

71 

75 

54 

4  1 

45 

56 

70 

71 

54 

42 

49 

54 

55 

36 

54 

46 

58 

56 

63 

75 

79 

78 

79 

76 

68 

70 

64 

72 

74 

43 

54 

60  . 

M  I  N 

43 

38 

37 

32 

27 

30 

50 

35 

34 

35 

38 

38 

36 

24 

24 

35 

4  3 

58 

6  1 

48 

35 

36 

42 

56 

4  1 

28 

29 

38 . 

nOUNT   lOfi  3  SE 

MAX 

70 

70 

50 

43 

46 

60 

67 

67 

53 

37 

42 

46 

49 

38 

SO 

42 

52 

55 

58 

75 

79 

78 

79 

74 

63 

64 

59 

69 

56 

4  1 

55 

57  . 

M  I  N 

37 

30 

33 

32 

26 

29 

50 

27 

27 

32 

56 

56 

4  2 

34 

35 

39 

55 

37 

26 

26 

35  . 

MURFREESBORO  2  NNH 

MAX 

72 

75 

55 

44 

48 

58 

68 

67 

56 

41 

49 

51 

55 

53 

55 

47 

58 

56 

64 

76 

80 

80 

80 

73 

68 

72 

60 

69 

68 

42 

61  . 

38 

3 1 

36 

4  0 

40 

4  1 

56 

56 

4  1 

32 

36 

44 

53 

37 

28 

36. 

NB5HV1LLE  EXP  SIRTION 

MBX 

70 

74 

56 

40 

44 

52 

69 

67 

56 

42 

49 

52 

57 

37 

53 

45 

57 

54 

62 

73 

77 

77 

77 

73 

65 

69 

58 

69 

68 

40 

53 

59. 

niN 

40 

30 

35 

31 

30 

40 

49 

33 

36 

32 

35 

39 

33 

20 

20 

35 

38 

39 

38 

40 

43 

52 

56 

40 

35 

40 

41 

53 

38 

26 

33 

37. 

OKRT 

nAx 

78 

76 

57 

44 

52 

65 

69 

64 

58 

48 

50 

58 

54 

50 

52 

57 

58 

63 

73 

78 

78 

78 

77 

71 

79 

78 

71 

70 

60 

58 

61 

64  . 

H  I  N 

42 

36 

37 

33 

35 

48 

60 

35 

38 

36 

37 

45 

3S 

26 

36 

40 

39 

49 

45 

45 

50 

58 

37 

37 

34 

4  3 . 

srorips 

HAX 

78 

66 

52 

42 

57 

68 

75 

62 

52 

58 

49 

62 

53 

56 

S3 

62 

58 

66 

76 

79 

78 

78 

75 

73 

72 

67 

74 

75 

63 

57 

63 

64  . 

n  I N 

40 

34 

33 

32 

26 

48 

62 

32 

38 

38 

39 

47 

3  3 

24 

34 

40 

40 

50 

40 

42 

57 

62 

65 

28 

32 

4  I  . 

TEXflRKRNB  fRA  RP 

MAX 

76 

57 

45 

42 

55 

67 

68 

55 

46 

53 

48 

57 

46 

51 

45 

56 

60 

61 

73 

78 

77 

75 

76 

68 

67 

62 

73 

71 

45 

54 

62 

60. 

m            m  m 

n  IN 

45 

38 

32 

33 

33 

49 

45 

38 

39 

42 

40 

46 

30 

27 

38 

40 

40 

51 

51 

35 

32 

4  I 

42  ■ 

SOUTH  CENIRRL 

08 

HRKflOELPnIR  2  N 

HAX 

74 

65 

SO 

49 

61 

68 

70 

59 

49 

47 

47 

SS 

51 

51 

51 

55 

53 

62 

75 

81 

78 

80 

79 

75 

69 

68 

67 

68 

51 

55 

62 

62 

M  I  N 

40 

^* 

35 

27 

58 

35 

35 

35 

38 

45 

24 

32 

39 

42 

29 

40 

cnnoEN  1 

MAX 

72 

76 

55 

44 

43 

61 

70 

77 

76 

49 

48 

51 

S9 

38 

S3 

52 

57 

57 

66 

75 

82 

82 

79 

79 

69 

73 

58 

72 

73 

44 

56 

63 

niN 

42 

38 

^' 

^' 

52 

38 

39 

40 

27 

27 

36 

37 

39 

45 

45 

55 

63 

52 

EL  DORROO  ERR  RP 

MAX 

76 

54 

44 

42 

61 

68 

77 

55 

47 

56 

53 

73 

46 

54 

47 

59 

59 

64 

74 

79 

79 

78 

80 

67 

71 

70 

73 

75 

48 

53 

62 

62 

niN 

40 

35 

27 

51 

38 

42 

40 

46 

32 

27 

35 

40 

52 

45 

41 

55 

64 

64 

45 

36 

57 

48 

35 

FOROTCE 

HAX 

71 

75 

55 

41 

49 

63 

68 

74 

56 

56 

48 

61 

56 

34 

51 

50 

52 

56 

66 

72 

81 

81 

81 

79 

68 

70 

66 

70 

72 

43 

55 

61 

45 

35 

MBCNOL Ifl  3  N 

MAX 

78 

76 

55 

40 

56 

70 

78 

66 

55 

54 

49 

65 

56 

54 

47 

60 

58 

66 

76 

80 

79 

79 

78 

74 

73 

58 

72 

76 

58 

55 

61 

64 

MOROBBr  LOCK  NO  8 

HBX 

47 

64 

70 

79 

56 

52 

51 

69 

73 

38 

54 

48 

57 

59 

66 

74 

80 

80 

81 

82 

69 

73 

69 

75 

75 

45 

SS 

64 

MIN 

43 

39 

38 

32 

29 

31 

51 

38 

37 

38 

40 

40 

36 

29 

30 

37 

40 

42 

46 

43 

42 

57 

50 

52 

4S 

46 

47 

62 

44 

35 

36 

4  1 

PRESCOTT 

MAX 

79 

68 

48 

50 

57 

68 

74 

58 

51 

49 

47 

56 

52 

54 

53 

56 

55 

65 

77 

82 

80 

81 

78 

74 

73 

68 

69 

74 

56 

57 

64 

63 

MIN 

35 

32 

28 

45 

57 

35 

38 

35 

38 

32 

24 

38 

46 

54 

60 

61 

45 

38 

42 

49 

55 

36 

29 

SPRRKMRN 

MAX 

71 

77 

56 

43 

SO 

62 

72 

74 

45 

48 

54 

55 

40 

51 

47 

53 

56 

74 

82 

81 

82 

80 

70 

70 

71 

75 

44 

56 

62 

MIN 

30 

^' 

32 

26 

36 

38 

35 

39 

39 

30 

30 

24 

36 

34 

40 

45 

60 

59 

4  1 

32 

42 

60 

40 

28 

3  3 

37 

HBRREN 

MAX 

69 

74 

56 

54 

48 

64 

70 

72 

62 

50 

50 

69 

69 

36 

51 

54 

54 

61 

65 

71 

80 

80 

79 

80 

69 

72 

63 

75 

74 

46 

62 

63 

35 

27 

27 

29 

36 

39 

38 

42 

4  1 

56 

52 

SO 

36 

42 

55 

33 

32 

3 1 

37 

SOUIMEBSr 

09 

CROSSE rr  2  SSE 

MAX 

67 

76 

57 

43 

47 

61 

67 

71 

56 

59 

58 

70 

72 

36 

54 

49 

56 

61 

67 

73 

80 

79 

81 

81 

70 

72 

69 

77 

75 

47 

56 

64 

SO 

36 

40 

40 

36 

29 

30 

36 

36 

40 

39 

38 

'  ' 

5 1 

63 

47 

36 

38 

45 

59 

46 

34 

34 

38 

DERnOir  3  NE 

MAX 

66 

74 

56 

40 

48 

60 

68 

60 

50 

46 

52 

67 

69 

38 

48 

47 

54 

62 

67 

68 

78 

78 

76 

81 

69 

67 

68 

79 

73 

45 

51 

62 

27 

35 

38 

39 

39 

35 

28 

28 

35 

39 

46 

4  5 

4  3 

50 

5  3 

65 

54 

38 

4  1 

46 

60 

45 

32 

36 

40 

OUMRS 

MAX 

73 

63 

44 

46 

58 

64 

77 

57 

47 

51 

49 

65 

47 

46 

45 

50 

60 

65 

68 

77 

77 

77 

79 

72 

67 

65 

75 

76 

70 

51 

59 

61 

35 

35 

38 

28 

35 

52 

48 

45 

50 

66 

6  1 

54 

42 

4  1 

53 

66 

39 

33 

40 

42 

E JDORB 

nflx 

75 

74 

46 

41 

49 

60 

55 

ei 

53 

60 

61 

69 

78 

41 

47 

50 

56 

60 

67 

70 

78 

75 

79 

81 

70 

70 

73 

80 

74 

46 

52 

63 

46 

45 

49 

5  I 

65 

56 

4  4 

44 

45 

56 

45 

33 

38 

4  I 

"ONI ICELLO  3  SH 

60 

72 

78 

5 1 

52 

53 

68 

70 

35 

42 

SO 

53 

62 

65 

7  1 

79 

78 

78 

8  1 

68 

70 

66 

77 

73 

48 

53 

52 

MIN 

45 

46 

32 

33 

28 

35 

51 

36 

35 

37 

38 

38 

36 

27 

29 

31 

34 

44 

44 

47 

51 

58 

67 

52 

36 

40 

48 

60 

44 

31 

33 

40 

PINE  SLJfF 

MAX 

74 

66 

47 

50 

63 

69 

74 

61 

49 

47 

45 

53 

50 

47 

47 

48 

54 

67 

70 

81 

81 

80 

80 

76 

71 

70 

74 

73 

70 

55 

61 

63 

MIN 

46 

36 

32 

36 

30 

49 

58 

35 

35 

33 

36 

43 

32 

25 

34 

38 

34 

47 

45 

44 

56 

64 

63 

51 

43 

43 

50 

58 

39 

32 

40 

42 

PORILRND 

MAX 

67 

75 

45 

40 

47 

66 

65 

80 

50 

55 

55 

70 

74 

38 

51 

48 

52 

58 

66 

69 

76 

75 

75 

78 

68 

70 

68 

78 

74 

47 

52 

62 

niN 

43 

37 

36 

33 

32 

31 

41 

38 

35 

36 

37 

40 

37 

29 

30 

36 

39 

43 

46 

45 

44 

50 

64 

57 

43 

43 

43 

S6 

46 

33 

37 

40 

ROhnER  2  NNE 

MAX 

66 

70 

48 

42 

47 

58 

64 

71 

49 

49 

51 

68 

71 

36 

46 

46 

51 

59 

65 

66 

82 

83 

82 

79 

68 

65 

65 

76 

50 

61 

niN 

43 

34 

34 

33 

29 

29 

49 

32 

35 

27 

38 

38 

35 

29 

28 

3S 

38 

45 

46 

43 

43 

50 

59 

52 

40 

40 

42 

58 

25 

38 

STBR  cut  4  'NE 

MAX 

72 

64 

49 

63 

66 

77 

56 

49 

48 

47 

67 

49 

47 

47 

56 

68 

68 

80 

79 

77 

81 

70 

65 

71 

74 

53 

62 

63 

MIN 

44 

33 

33 

28 

48 

54 

36 

35 

34 

37 

4  1 

32 

27 

31 

34 

SO 

47 

44 

57 

65 

49 

41 

42 

52 

38 

32 

38 

40 

17 


57  65 
34  48 


19  20 


21  22 


65  74 
45  46 


23  24 


77  75 
56  50 


25   26  27 


64  61  73 
43      41  45 


28  29 


30  31 


73  70 
SO  39 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

RRKRNSFIS 

nSRCH  1975 


X 

ORY  OF  MONTH 

0 

srnr ION 

0- 
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4 
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6 
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10 
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n 

le 
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21 
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24 
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cr 
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2 
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niN 

55 
50 

54 
47 

46 
43 

49 
45 
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43 

52 
48 

57 
52 

56 
42 

50 
44 

48 
40 

49 
45 

50 
45 

51 
42 

47 
41 

47 

42 

50 
44 

55 
44 

58 
51 

58 
50 

64 

51 

84 

56 

67 
59 

66 
59 

57 
59 

62 
54 

61 
50 

60 
53 

66 
52 

66 
51 

56 
45 

56 
49 

56.1 
48  .3 

ROHHER  2  NNE 

2 

nox 

MIN 

77 
40 

75 
35 

65 
34 

60 
33 

62 
32 

68 
40 

65 
46 

79 
35 

66 
35 

46 

35 

60 
40 

62 
40 

75 
40 

40 

32 

65 
32 

50 
33 

60 
37 

72 
42 

75 
44 

77 
43 

82 
42 

77 
47 

90 
53 

82 
52 

75 
40 

80 
38 

70 
38 

75 
51 

73 
35 

69.1 
39.6 

SIUTTCHRT  9  ESE 

2 
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MIN 

64 
45 

59 
43 

57 
43 

57 
44 

se 

41 

61 
42 

56 
45 

66 
46 
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45 

46 
43 
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43 
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46 
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51 

61 
56 

64 

51 

51 
43 
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45 
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45  .5 
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EVflPORflTION  AND  WIND 
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6 

3' 
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.2 
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3; 
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5C 
42 
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2E 
4" 
3£ 
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2: 
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3e 

.OE 

e 

52 
3S 

.  1 

37 
66 
45 
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14 
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44 
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43 
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46 

.  1  s 
9S 
7B 
51 

.2 

3 

8: 

6C 

.  le 

1  1 3 
10 
5C 

.2S 
58 
66 
4 

.24 

73 
56 
39 

.  1  7 
61 
66 
39 

.  16 
52 
6S 
5C 

.31 
36 
77 
42 

32 

.  IS 
2 
6C 
34 

4  .378 
2230 
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41  .1 

SOUTHHESr  07 

HOPE  3  NE 

EVflF 
UINC 

.  1' 

I 

.14 
54 

.1" 
4: 

.04 

26 

■ 

ic 

.0 

2; 

.15 
84 

.22 

7: 

.IE 

5" 

.0" 

54 

.oe 

42 

.04 
4C 

.oc 

84 

• 

S 

.42 
IE 

.04 

5C 

.oe 

1  3 

.08 

37 

.09 

37 

.  n 

IB 

.21 

53 

.13 

70 

.16 

26 
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SO 
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39 

.19 

30 
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60 

.03 
47 

.07 

69 

60 

.22 

26 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STflT ION 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
FBTETIEVILLE  FRH  BP 

GRflVETTE 

HBRRISON  FBB  flP 

NORTH  CENTRBL  02 
GILBERT 

nBMMOTH  SPRING 

NORTHEBSI  03 
BBTESVILLE  L  BND  D  I 

BLTTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

NEHPORT 

SEBRCr 

■  ■  ■ 

WEST  CENTRAL  04 

FORT  SMITH  HSO  BP 

riENfl 
02BRK 

RUSSELLVILLE  3  N 
HBLORON 

CENTRAL  05 
CONHBT 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

L I TTLE  ROCK  HSFO  HP 

MBLVERN 

EAST  CENTRAL  06 
6RINKLET 

STutroBRI  9  ESE 

SOUTHWEST  07 
OE  OUEEN 

HOPE  3  NE 

MOUNT   lOfl  3  SE 

MURFREESBORO  7  NNH 

TEXBRKANH  FAA  BP 

■  ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  BP 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  ONO 

SNOWFALL 
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SN   ON  GND 
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I 
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T 
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T 
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SNOWFALL  RND  SNOW  ON  GROUND  n«««NSRs 

MBRCH  1975 
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10 
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14 
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I 
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3 
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T 
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STnTION  LNDEX 


RRKflNSflS 
MARCH 


1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 

(X 
OL 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a_ 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 

I5EE  NOIESl 

OBBOT  T 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

0  4 

94 

1  2 

624 

7R 

JAMES  V .   WILLI  RMS 

PL  I  C  I  fl 

0064 

0  3 

LRWRENCE 

7 

35 

5  4 

9  I 

05 

255 

ss 

7  A 

RUBY  B  .  OWENS 

RLUM  FORK 

0130 

05 

SPLINE 

5 

34 

4  8 

92 

52 

780 

5P 

5P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flL  Y 

0136 

0  4 

YELL 

3 

34 

4  7 

9  3 

29 

854 

7  A 

MRS  .   REBA  Y  SWA  I M 

RM I T  Y   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

9  3 

25 

4  75 

7  A 

MRS  RLTR  F  GARNER 

RNTO  INE 

0178 

07 

PIKE 

3 

3  4 

02 

9  3 

25 

285 

7  A 

OWEN  B.  HENDRIX 

flPLIN   1  M 

0188 

05 

PERRY 

1 

34 

58 

93 

00 

400 

6P 

HOBRRT  WRTTS 

flRKflOELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7A 

C 

ARK  WRTER-SEWRGE  OEPT 

RRKRNSflS  CITY 

0234 

09 

DESHR 

2 

3  3 

37 

9  1 

1  2 

1  4  5 

7  A 

CLARENCE  L . WE S TMORE L RND 

RRKflNSflS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

3  4 

0  1 

9  1 

2  I 

1  9  4 

5P 

5P 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

RSHOOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

3  3 

38 

94 

08 

325 

7  A 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

3  4 

1  9 

9  3 

58 

960 

7R 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUS  T A 

0  326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9  1 

22 

2  I  8 

7  A 

TOMM  IE  D  .  PEEBLES 

BRLD  KNOB  5  N 

0355 

0  3 

WHITE 

7 

35 

2  3 

9  1 

3  4 

580 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  RRKflNSRS 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

0  3 

I  NDEPENDENCE 

7 

35 

4  9 

9  1 

4  7 

5  7  1 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

BRTESVILLE  L  RND  0  1 

0460 

0  3 

INDEPENDENCE 

7 

J  O 

4  5 

9  1 

3  8 

2  7  7 

5P 

7  A 

TOMMY  R  CARPENTER 

BEEBE 

0530 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

7 

36 

1  1 

90 

38 

298 

5P 

J  .   W  .  HICKS 

BEEDEVILLE 

0536 

0  3 

JACKSON 

7 

9F 

q  1 

n  R 

U  D 

2  2  1 

BP 

6P 

P  .   M  .   BRECKENR I DGE 

BENTON 

u  o  o  c 

0  5 

SAL  I NE 

6 

o  *♦ 

O  J 

Q  9 

3  7 

9  ft  ^ 

O  O 

6P 

7  A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BEN  TON V  I  L  LE 

U  O  O  D 

n  1 

U  1 

BENTON 

1 

J  D 

9  1 

Q  A. 

1  J 

1  9C1R 
1     3  D 

7R 

7  A 

JERRY  TURNEY 
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ARKANSAS      -      MARCH  1975 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


Severe  weather  conditions  produced  a  tornado  5  miles 
southeast  of  El  Dorado  and  in  Warren  on  the  evening 
of  the  29th.     Only  minor  property  damage  was  noted 


near  El  Dorado.     However,  property  damage  was  estimat- 
ed nearly  $10  million  and  7  fatalities  occurred  at 
Warren . 

Frank  Makosky 
Meteorologist  in  Charge 

National  Weather  Service  Forecast  Office 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


REFERENCE  NOTES 


directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  ll  tbe  vec?or  su.  of  wlnd'df:ec?JoL':nrs;:eL'%l\7Sef  by 'thrniifS^^'^robserv^t'l^ns'"' 


tie  24  hSu;s%„dinrartI.e  orobseJvItl^n.  "  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  nnleee  nth=,-.         „nt=.<  ^  i 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  tabL  are  ex?JemerorLmpera?u?e  of  iater     n  na^r  "       h  f  ^P"""""  """^  ^""l^- 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evapoL?ion  pan  as  Sete^mlned  hi  a  cont     "'"'"'"""^  """"S  2"  """^  •'"ding  " 
inches  above  the  pan.  e«apo,aiion  pan  as  deteripined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow     aleet  (o=        »u  ^  ^ 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     conseLen^lr  ocLslo^arirfJt?!;  »>,  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  obserVat"on  12  Noon  e  s  t  "t^er  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  "Seasonal 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  laoie,   ana  in  the    beasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

|EA|ON|L_IAB|ES^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  thermograph. 
 "                     Marlanna  2  S  :  Callaway  silt   loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers, 

■    All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station,     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R* .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

0  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  ""^^  ,  j^"  j^^^^^^l^ 

station  History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 

of  L^cal  ClimaLlogLal  Lta     p^  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


ubscriptlon  Price:  $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing:  35?  single  copy;  30?  annual 
ummary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Buiiding, 
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Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 
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54 

62 

47.4 

BEEOEV ILLE 

MAX 

72 

70 

50 

55 

63 

61 

62 

57 

70 

73 

7  1 

64 

6  1 

63 

69 

75 

73 

82 

78 

76 

76 

81 

83 

82 

82 

85 

84 

84 

73 

78 

71  .8 

H  1  N 

35 

35 

31 

31 

33 

33 

43 

47 

53 

50 

5  1 

46 

34 

35 

45 

49 

57 

67 

45 

42 

44 

4  7 

64 

62 

6  1 

67 

65 

58 

60 

48.5 

blttheville 

HPX 

62 

62 

57 

64 

75 

74 

8 1 

79 

70 

77 

8  1 

81 

80 

82 

87 

86 

85 

75 

79 

71  .1 

H  1  N 

38 

52 

39 

38 

33 

39 

44 

48 

42 

38 

34 

38 

42 

47 

49 

47 

58 

68 

48 

45 

62 

53 

65 

62 

60 

65 

63 

62 

61 

66 

49.9 

C  ORN 1 NG 

HPX 

59 

56 

66 

7B 

72 

79 

70 

7  1 

76 

82 

79 

80 

8  1 

79 

85 

81 

7B 

78 

71  .0 

HIN 

36 

48 

32 

29 

36 

40 

42 

43 

50 

45 

42 

32 

36 

46 

42 

47 

55 

63 

44 

40 

46 

49 

66 

58 

62 

58 

65 

67 

60 

62 

48.1 

JONESBORO 

HPX 

HIN 

JUOD  HILL 

HPX 

62 

62 

57 

67 

76 

70 

80 

78 

78 

80 

84 

62 

82 

83 

84 

80 

74 

78 

71  .9 

KIN 

38 

SO 

33 

37 

40 

49 

53 

48 

45 

35 

40 

40 

44 

47 

55 

63 

46 

46 

62 

66 

63 

52 

66 

68 

66 

60 

63 

50  .9 

KE 1 SER 

MPX 

52 

67 

50 

54 

63 

6  3 

75 

7  1 

80 

58 

70 

77 

82 

82 

Bl 

82 

85 

85 

80 

73 

69.1 

MIN 

35 

39 

32 

32 

35 

36 

39 

43 

49 

47 

43 

34 

36 

41 

44 

45 

50 

60 

46 

42 

44 

47 

55 

67 

61 

53 

68 

67 

58 

52 

47.3 

NEHPOR  T 

MAX 

53 

64 

70 

55 

60 

56 

58 

68 

75 

70 

8 1 

7  1 

73 

76 

79 

61 

78 

Bl 

84 

84 

as 

69.3 

MIN 

38 

45 

32 

33 

37 

36 

44 

47 

47 

54 

46 

40 

41 

47 

46 

49 

50 

61 

49 

47 

47 

50 

61 

67 

52 

64 

68 

69 

6  1 

63 

50  .0 

PflRfiCOUL  D 

MAX 

59 

62 

65 

57 

6 1 

68 

70 

65 

59 

58 

59 

58 

77 

74 

78 

78 

69 

75 

77 

80 

81 

80 

82 

35 

80 

74 

69.9 

HIN 

33 

47 

29 

30 

33 

36 

40 

42 

49 

46 

43 

35 

40 

46 

44 

46 

57 

63 

45 

40 

42 

50 

56 

61 

60 

61 

65 

68 

61 

53 

47  .7 

POCflHONTfiS  1 

MAX 

65 

70 

52 

53 

58 

60 

60 

60 

70 

72 

68 

62 

63 

58 

66 

75 

76 

80 

79 

70 

75 

BO 

81 

80 

81 

80 

83 

82 

76 

78 

70.4 

HIN 

34 

42 

30 

29 

34 

37 

42 

46 

51 

45 

42 

34 

36 

46 

43 

47 

56 

62 

44 

39 

42 

45 

60 

60 

60 

60 

66 

65 

60 

62 

47.3 

SERRCT 

MAX 

67 

74 

55 

59 

61 

63 

58 

57 

71 

75 

70 

54 

62 

68 

71 

80 

79 

84 

82 

71 

77 

81 

83 

82 

83 

86 

66 

80 

76 

79 

72.5 

MIN 

34 

51 

29 

29 

36 

36 

44 

48 

52 

52 

43 

34 

37 

48 

4  1 

46 

60 

67 

45 

42 

42 

44 

64 

68 

59 

66 

67 

68 

67 

59 

48  .9 

SEE 

REf 

ERENCE  NOTE' 

FOLLOWING  ; 

TAT  ION 

NDE 

DniLY  TEMPERniURES 


DRY  OF  MONTH 

o 

CT 

STflT ION 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

1  0 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

MEST  CENTRAL  04 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

66 

55 

54 

72 

64 

66 

51 

51 

76 

84 

78 

8  3 

7  1 

75 

83 

83 

82 

83 

82 

niN 

30 

38 

28 

29 

32 

39 

40 

46 

45 

45 

41 

33 

32 

43 

38 

39 

5 1 

59 

43 

40 

40 

45 

50 

67 

58 

59 

62 

59 

45 

57 

44  .5 

BOONE  V  I L LE 

7  3 

54 

62 

64 

78 

84 

76 

82 

78 

83 

85 

8  3 

79 

niN 

39 

35 

23 

28 

43 

45 

43 

45 

51 

42 

41 

32 

45 

46 

3  7 

SO 

50 

64 

39 

39 

44 

49 

67 

69 

57 

66 

69 

60 

54 

54 

47.9 

CL ARKSV I LL  E 

51 

61 

75 

84 

79 

82 

4I  .6 

niN 

31 

34 

26 

26 

26 

30 

31 

45 

48 

39 

42 

30 

30 

4  5 

36 

36 

4  1 

5  I 

37 

38 

39 

42 

42 

63 

55 

60 

55 

62 

50 

52 

0 AROANELLE 

62 

75 

82 

81 

83 

80 

niN 

35 

36 

29 

29 

38 

35 

45 

46 

52 

48 

43 

35 

43 

45 

39 

47 

55 

68 

45 

4  1 

42 

44 

63 

56 

58 

66 

68 

60 

56 

59 

47.9 

c no T    CMiTu   ucn  ao 

63 

78 

82 

77 

82 

75 

niN 

36 

30 

22 

30 

40 

44 

44 

46 

5? 

43 

41 

33 

45 

45 

39 

48 

55 

50 

38 

40 

48 

49 

66 

63 

56 

67 

67 

57 

54 

55 

45  .8 

CnOT     CM  1  Tu    uOTCD    PI  QUT 

rUKI    aniln  MHItK  rLHNI 

61 

73 

82 

82 

79 

83 

niN 

33 

31 

25 

25 

45 

48 

44 

45 

48 

49 

40 

29 

38 

45 

35 

4  3 

5 1 

68 

35 

32 

40 

42 

53 

65 

S3 

59 

58 

58 

SO 

57 

45.9 

HEC  TOR 

65 

67 

65 

55 

72 

64 

6 1 

61 

72 

82 

78 

82 

60 

80 

75 

78 

62 

78 

82 

83 

79 

MIN 

33 

25 

27 

28 

34 

38 

47 

44 

49 

45 

41 

32 

41 

44 

39 

45 

58 

66 

39 

41 

43 

44 

61 

55 

56 

62 

67 

59 

54 

6 1 

46.3 

tIENfl 

72 

65 

66 

6  3 

66 

77 

80 

78 

78 

7  3 

76 

79 

75 

78 

8  3 

75 

MIN 

41 

34 

25 

32 

40 

42 

43 

45 

44 

SO 

42 

37 

43 

44 

42 

54 

59 

66 

38 

44 

47 

52 

65 

57 

59 

56 

68 

61 

60 

57 

46  .9 

OZARK 

65 

73 

82 

79 

81 

81 

niN 

38 

35 

27 

32 

43 

45 

49 

45 

49 

45 

40 

36 

45 

45 

39 

48 

55 

65 

4  1 

43 

48 

49 

63 

55 

S5 

68 

68 

50 

54 

6  1 

48  .5 

RUSSELLVILLE  3  N 

SO 

52 

75 

83 

74 

80 

MIN 

33 

34 

29 

28 

28 

34 

34 

44 

44 

43 

43 

33 

34 

42 

38 

38 

45 

6  3 

45 

39 

39 

42 

44 

67 

59 

60 

66 

51 

54 

56 

44.0 

62 

75 

85 

79 

8S 

80 

MIN 

37 

34 

27 

29 

39 

38 

43 

44 

50 

50 

40 

34 

45 

45 

40 

SO 

61 

63 

42 

43 

48 

49 

65 

70 

57 

67 

70 

s'l 

53 

62 

48. S 

HALORON 

MfiX 

77 

73 

54 

67 

69 

72 

70 

55 

77 

75 

64 

65 

65 

63 

79 

84 

82 

85 

79 

78 

79 

80 

81 

87 

83 

85 

85 

83 

83 

82 

75  .4 

34 

26 

38 

40 

39 

30 

4  2 

4  4 

36 

5  1 

62 

70 

37 

37 

39 

4  3 

7  1 

70 

57 

65 

59 

59 

S  3 

65 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MIN 

dt  N 1  UN 

53 

75 

81 

79 

85 

77 

MIN 

32 

41 

28 

28 

32 

35 

48 

47 

54 

49 

45 

34 

34 

46 

46 

55 

60 

70 

43 

39 

39 

44 

54 

67 

59 

64 

65 

68 

60 

60 

48.2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

65 

67 

7  I 

56 

76 

72 

65 

65 

56 

64 

75 

82 

72 

62 

78 

70 

8 1 

85 

60 

8 1 

84 

72 

76 

Mil, 

31 

31 

30 

27 

27 

33 

33 

46 

47 

48 

48 

32 

32 

38 

37 

37 

42 

6  1 

47 

38 

36 

38 

44 

65 

57 

57 

60 

61 

57 

55 

43.2 

CONHA  Y 

64 

63 

73 

83 

82 

85 

6  I 

78 

80 

84 

82 

82 

8  3 

86 

80 

78 

79 

MIN 

35 

40 

28 

29 

35 

38 

43 

46 

45 

SS 

43 

33 

40 

46 

38 

48 

59 

68 

45 

4  1 

42 

45 

62 

65 

58 

68 

67 

52 

57 

59 

48  .0 

I^DCCtJOD  (CD 

64 

73 

82 

71 

82 

82 

82 

8  3 

87 

79 

MIN 

32 

36 

28 

28 

37 

37 

46 

46 

53 

50 

42 

32 

37 

46 

40 

47 

58 

68 

45 

40 

40 

42 

62 

63 

57 

67 

65 

62 

55 

58 

47.3 

57 

65 

76 

82 

72 

80 

70 

77 

MIN 

38 

42 

28 

28 

32 

32 

43 

44 

46 

49 

44 

37 

37 

4  3 

42 

42 

56 

6 1 

45 

45 

44 

41 

49 

65 

S9 

62 

68 

63 

62 

58 

46  .8 

LEOLfl 

62 

76 

84 

80 

87 

75 

MIN 

32 

42 

27 

27 

32 

32 

41 

48 

57 

5? 

48 

32 

38 

4  7 

40 

5 1 

60 

69 

46 

40 

37 

44 

64 

68 

61 

64 

64 

63 

51 

59 

48  .2 

LITTLE  ROCK  HSFO  AP 

64 

75 

6  3 

5  3 

62 

63 

71 

82 

72 

85 

72 

76 

79 

82 

84 

82 

82 

86 

77 

72  -  1 

MIN 

35 

35 

31 

31 

38 

40 

45 

49 

55 

S3 

45 

37 

38 

4  3 

4  1 

47 

59 

54 

49 

42 

4  1 

45 

63 

71 

61 

65 

67 

56 

61 

60 

49  .2 

nHL  V C nri 

68 

77 

84 

83 

75 

76 

63 

65 

85 

84 

86 

82 

78 

78 

75.2 

MIN 

31 

48 

28 

28 

35 

36 

47 

48 

56 

50 

46 

33 

37 

4  7 

36 

4  4 

58 

54 

44 

40 

38 

43 

52 

57 

59 

64 

64 

56 

66 

58 

47.7 

MORRILTON  4  SH 

7  3 

72 

55 

63 

65 

68 

65 

57 

75 

73 

66 

64 

6  3 

62 

74 

83 

82 

85 

82 

75 

78 

78 

83 

8  1 

6  3 

83 

87 

85 

80 

79 

MIN 

35 

40 

31 

30 

39 

36 

44 

45 

53 

50 

44 

34 

43 

45 

40 

46 

60 

68 

47 

42 

43 

44 

63 

68 

59 

64 

65 

51 

56 

60 

48  .5 

N I MROO  DAM 

59 

53 

54 

60 

69 

56 

5  3 

73 

6 1 

6  3 

52 

60 

74 

82 

72 

82 

70 

75 

78 

82 

8  I 

80 

82 

83 

7  1 

79 

70  .  1 

MIN 

28 

32 

28 

25 

28 

34 

36 

36 

44 

47 

41 

33 

34 

40 

38 

38 

40 

47 

44 

39 

40 

40 

45 

62 

56 

56 

50 

60 

55 

55 

42  .0 

SHERIDAN  TOWER 

MfiX 

72 

72 

55 

54 

67 

71 

65 

58 

75 

75 

68 

65 

62 

66 

77 

84 

83 

80 

88 

77 

79 

78 

84 

84 

85 

85 

87 

83 

77 

78 

74  .8 

38 

50 

22 

30 

36 

40 

45 

55 

5  3 

36 

40 

46 

42 

44 

48 

58 

56 

46 

46 

45 

48 

63 

66 

68 

60 

66 

64 

60 

59 

49  •  3 

tnal    LtNIKHL  Ub 

ARKANSAS  POST 

68 

72 

6  1 

64 

69 

68 

64 

7  3 

70 

63 

62 

58 

71 

77 

75 

82 

8 1 

75 

78 

86 

85 

85 

86 

85 

75 

71 

73  .6 

MIN 

38 

53 

31 

33 

45 

40 

48 

48 

52 

53 

48 

38 

42 

48 

4  4 

52 

58 

68 

SO 

47 

46 

49 

62 

66 

62 

68 

67 

63 

53 

52 

51  .5 

BR  Inkle  t 

56 

63 

72 

S 1 

58 

64 

74 

59 

69 

72 

69 

65 

62 

63 

68 

68 

77 

76 

79 

84 

76 

78 

72 

8 1 

84 

87 

89 

66 

7  1 

84 

71.9 

MIN 

32 

36 

30 

30 

35 

39 

43 

45 

49 

43 

42 

40 

44 

44 

40 

4  3 

46 

49 

45 

42 

44 

45 

45 

62 

58 

58 

68 

63 

59 

59 

45  .0 

LHDul    4  dH 

66 

73 

54 

59 

6 1 

64 

62 

56 

72 

73 

67 

62 

6 1 

63 

70 

80 

78 

84 

8 1 

82 

8 1 

85 

79 

77 

MIN 

36 

42 

28 

29 

39 

42 

45 

55 

54 

45 

45 

34 

38 

47 

39 

48 

58 

67 

46 

44 

43 

44 

64 

65 

59 

68 

67 

63 

58 

60 

49  .  1 

Clarendon 

MAX 

67 

59 

55 

56 

6 1 

65 

65 

58 

70 

73 

70 

6 1 

5 1 

56 

69 

75 

75 

82 

7  1 

75 

80 

80 

8  3 

82 

84 

66 

84 

72 

74 

71.3 

MIN 

48 

52 

33 

36 

39 

42 

42 

43 

56 

53 

46 

4  1 

44 

48 

46 

56 

59 

68 

51 

50 

47 

50 

65 

69 

61 

68 

69 

62 

53 

62 

52.0 

OES  ARC 

MAX 

68 

75 

54 

60 

72 

67 

65 

59 

72 

73 

68 

62 

60 

60 

57 

80 

78 

84 

84 

79 

60 

84 

83 

85 

84 

83 

7  3 

80 

7  3.0 

MIN 

41 

50 

31 

29 

31 

41 

41 

40 

53 

54 

44 

40 

38 

48 

46 

48 

50 

70 

47 

42 

48 

58 

65 

66 

63 

67 

68 

61 

60 

64 

SO.  1 

F ORRES T  C I T T 

MAX 

MIN 

MfiX 

55 

66 

7 1 

5 1 

GB 

64 

61 

70 

72 

57 

6 1 

62 

59 

66 

75 

71 

8  1 

59 

84 

85 

85 

84 

75 

72 

70  . 6 

MIN 

37 

38 

30 

31 

44 

45 

47 

52 

45 

33 

34 

45 

43 

44 

46 

S6 

49 

46 

45 

46 

48 

60 

61 

60 

64 

54 

61 

51 

47.7 

KEO 

MfiX 

66 

73 

52 

59 

61 

64 

62 

59 

70 

70 

65 

61 

59 

59 

68 

80 

79 

86 

81 

74 

76 

78 

82 

84 

84 

82 

86 

83 

75 

77 

71  .8 

MIN 

38 

45 

29 

32 

32 

4  1 

43 

48 

55 

56 

45 

38 

41 

47 

40 

49 

58 

67 

46 

46 

45 

45 

63 

65 

60 

65 

67 

64 

61 

61 

49  .8 

nRRIRNSn  2  S 

MfiX 

58 

73 

57 

58 

62 

65 

64 

61 

70 

70 

66 

62 

62 

57 

69 

74 

74 

81 

80 

72 

77 

80 

79 

85 

84 

85 

85 

61 

72 

73 

71  .5 

MIN 

38 

S3 

31 

33 

4  1 

42 

46 

48 

56 

53 

47 

36 

40 

48 

44 

47 

51 

50 

49 

49 

49 

49 

58 

64 

61 

68 

69 

63 

61 

62 

50.2 

SEE  REFERENCE  N0IE5  FOLLOHINO  STfillON  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERnTURES 


STATION 

Dflr  OF  MONTH 

o 
cr 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVE 

SSINT  CHARLES 

HAX 
MIN 

57 
42 

70 
45 

73 
32 

51 
33 

61 
35 

64 
46 

68 
48 

S3 
48 

51 
48 

72 
53 

71 
48 

57 
39 

63 
41 

59 
48 

59 
43 

70 
45 

77 
53 

74 
60 

62 
52 

70 
46 

74 
48 

77 
SI 

80 
56 

78 
63 

85 
61 

84 
61 

85 
68 

86 
67 

75 
62 

73 
63 

70.6 
50.2 

STurrofiRT 

MAX 
MIN 

69 
40 

73 
SO 

51 
30 

61 
32 

64 
41 

67 
43 

64 
47 

51 
50 

74 

57 

73 
54 

69 
47 

62 
39 

59 
42 

60 
47 

70 
43 

78 
51 

77 
58 

86 
67 

62 
49 

75 
46 

77 
49 

80 
S2 

82 
63 

85 
67 

84 

61 

84 

68 

86 
68 

81 
61 

74 
63 

73 
61 

72.7 
51  .5 

SruTTGHRT  9  ESE 

MAX 
MIN 

56 
41 

67 
49 

71 
31 

51 
33 

50 
36 

63 
43 

66 
43 

61 
49 

50 
46 

72 
54 

72 
47 

57 
40 

51 
43 

58 
47 

58 
41 

69 
45 

76 
57 

73 
59 

85 
50 

70 
48 

73 
50 

75 
51 

79 
60 

81 
66 

85 
50 

83 
64 

83 
67 

86 

67 

74 
61 

75 
62 

70.0 
50  .5 

TURRELL 

MAX 
MIN 

66 
40 

7  1 
54 

6  1 
32 

54 

35 

59 
40 

62 
42 

6 1 
45 

62 
52 

69 
53 

69 
50 

64 
36 

60 
33 

6 1 
42 

56 
47 

65 
4  I 

74 
51 

74 

55 

80 
66 

60 
47 

69 
48 

76 
47 

79 
S3 

79 
64 

81 

62 

61 
61 

83 
66 

85 
70 

84 
65 

74 
62 

76 
63 

70  .5 
SO  .7 

HEST  HEMPHIS 

MAX 
MIN 

68 

70 

69 

57 

62 
37 

64 
40 

63 
42 

62 
52 

69 
54 

66 
50 

66 
45 

61 
35 

60 
40 

55 
47 

65 
43 

75 
SO 

74 

57 

79 
50 

76 
52 

71 
46 

77 
46 

80 
53 

79 
62 

81 
68 

81 

6  1 

64 

66 

65 
70 

84 
64 

75 
63 

74 

63 

71  .2 
50.3 

WYNNE 

■ 

MAX 
MIN 

68 
37 

74 
55 

59 
30 

59 
30 

55 
41 

65 

63 
52 

60 
47 

72 
53 

73 
48 

69 
43 

61 
34 

52 
41 

56 
47 

68 
40 

77 
49 

75 
57 

81 
67 

79 
46 

73 
47 

76 
48 

61 

51 

82 
55 

64 
64 

84 

61 

86 
62 

65 
64 

75 
S3 

76 
61 

72  . 1 
SO  .2 

sourHHEsr  07 

OE  QUEEN 

HAX 
MIN 

74 
37 

71 
44 

62 
26 

68 
31 

72 
41 

73 
42 

69 
45 

60 
48 

80 
SI 

75 
47 

70 
47 

70 
34 

65 
45 

67 
46 

79 
41 

83 
45 

60 
SS 

84 
66 

76 
40 

76 
40 

80 
42 

77 
SS 

61 
64 

88 
67 

85 
64 

86 
55 

86 
69 

80 
62 

83 
61 

78 
55 

76  .0 
48  .9 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

63 
38 

75 
38 

67 
27 

57 
25 

67 
30 

70 
38 

73 
38 

55 
47 

58 
47 

77 
S3 

74 

53 

68 
38 

66 
38 

S3 
45 

65 
40 

76 
43 

80 
52 

73 
60 

65 
45 

73 
42 

77 
42 

79 
42 

75 
50 

79 
55 

86 
60 

8S 
60 

87 
67 

87 
67 

72 
59 

78 

57 

72.7 
47.2 

nOUNT   IDA  3  SE 

MAX 
MIN 

62 
32 

73 
32 

69 
26 

57 
25 

65 
25 

69 
3! 

71 
31 

55 
45 

54 
45 

77 
44 

71 
44 

65 
30 

66 
30 

SS 
41 

63 
34 

76 
34 

60 
51 

72 
62 

82 
40 

73 
36 

77 
36 

78 
37 

70 
46 

80 
57 

84 

58 

81 
56 

84 
66 

84 

63 

74 

58 

79 
56 

71  .5 
43.1 

nuRFREESBORO  2  NNU 

MAX 
MIN 

64 
35 

74 

32 

67 
2S 

64 

25 

70 
32 

75 
38 

67 
40 

54 
45 

56 
48 

77 
51 

73 
46 

58 
3S 

67 
3S 

S3 
44 

65 
38 

76 
39 

83 
46 

71 
60 

84 
41 

74 
40 

76 
4  1 

80 
44 

71 
SS 

62 
65 

67 
62 

81 
61 

85 
65 

85 
65 

72 
59 

74 

55 

72  .6 
45  .7 

NASHVILLE   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

60 
37 

71 
46 

64 

23 

57 
23 

65 
32 

69 
41 

71 
44 

53 
45 

59 
47 

76 
53 

73 
48 

67 
35 

65 
43 

51 
44 

65 
39 

74 
47 

80 
S3 

72 
60 

83 
39 

69 
40 

75 
48 

77 
50 

71 
58 

79 
64 

65 
50 

61 

63 

65 
66 

84 
61 

72 
56 

79 
54 

71.1 
47.4 

OKAr 

MAX 
MIN 

69 
41 

70 
35 

64 
31 

67 
34 

72 
34 

75 
42 

73 
49 

56 
48 

77 
55 

77 
54 

7  1 
53 

7  1 
40 

66 
47 

64 
48 

75 
44 

8  1 
51 

8 1 
61 

63 
70 

8  1 
SO 

77 
45 

76 
45 

76 
S9 

75 
66 

84 
68 

66 
63 

88 
68 

67 
70 

64 

63 

79 
62 

60 
59 

75.7 
51  .9 

STANPS 

MAX 
MIN 

75 
39 

71 
50 

58 
26 

68 
30 

70 
4  1 

74 
40 

69 
5 1 

67 
49 

60 
58 

76 
53 

70 
52 

79 
37 

64 
44 

62 
47 

76 
39 

82 
5  1 

77 
60 

65 
7  I 

80 
47 

82 
4  1 

79 
4  3 

76 
57 

80 
66 

87 
65 

87 
65 

89 

67 

87 
62 

63 
64 

79 
6 1 

78 
59 

76.3 
51  .2 

TEXARKANA  FAA  AP 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

72 
39 

64 
38 

55 
30 

67 
34 

70 
43 

72 
42 

58 
SO 

57 
49 

77 
56 

73 
SS 

55 
50 

55 
41 

52 
47 

60 
48 

74 
45 

81 
54 

73 
61 

85 
65 

70 
46 

76 
49 

76 
4S 

75 
56 

80 
65 

85 
68 

82 
69 

86 
68 

84 

69 

72 
65 

78 
61 

71 
60 

71  .9 
52.4 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKAOELPHIA  2  N 

MAX 
MIN 

72 
35 

71 
42 

58 
29 

66 
29 

70 
38 

73 
40 

71 
46 

58 
48 

78 
55 

77 
51 

67 
49 

66 
35 

64 
41 

64 
47 

75 
39 

63 
45 

80 
54 

86 
59 

83 
45 

78 
4  1 

81 
4  1 

71 
46 

81 
61 

87 
66 

84 
61 

85 
63 

86 
64 

85 
65 

79 
60 

76 
59 

75  .2 
48  .8 

CArOEN  1 

MAX 
MIN 

64 
40 

74 
42 

70 
29 

29 

67 
36 

71 
39 

75 
39 

60 
50 

67 
50 

73 
54 

76 
5S 

39 

66 
39 

53 
46 

62 
42 

75 
42 

83 
47 

7S 
62 

65 
51 

77 
45 

75 
43 

79 
43 

72 
59 

83 
66 

88 
62 

89 
62 

86 
65 

66 
65 

71 
62 

78 
62 

74  .6 
48  .9 

EL  DORADO  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
39 

70 
37 

56 
27 

56 
29 

68 
40 

73 
37 

51 
47 

72 
52 

77 
57 

76 
S3 

67 
48 

66 
39 

53 
46 

58 
44 

75 
39 

62 
48 

76 
61 

65 
66 

73 
51 

76 
44 

78 
43 

72 
61 

76 
63 

69 
6S 

84 
64 

87 
67 

88 
68 

72 
64 

76 
62 

73 
62 

73.3 
50.8 

FOROYCE 

MAX 
MIN 

62 
37 

75 
50 

70 
26 

53 
29 

66 
36 

67 
36 

73 
43 

60 
48 

64 
51 

77 
52 

75 
49 

67 
36 

67 
42 

SS 
45 

62 
48 

76 
38 

84 

57 

74 
62 

88 
47 

75 
43 

78 
42 

60 
49 

72 
61 

82 
53 

89 
60 

64 
63 

87 
65 

88 
54 

72 
60 

74 

59 

73.2 
46  .7 

MAGNOL lA  3  N 

MAX 
MIN 

7S 
35 

57 
55 

60 
26 

65 
27 

70 
28 

74 
37 

72 
47 

73 
SO 

78 
49 

75 
51 

70 
52 

67 
37 

64 
44 

50 
45 

77 
36 

62 
46 

81 
59 

87 
70 

62 
50 

75 
40 

79 
40 

76 
55 

62 
53 

66 
63 

86 
64 

85 
66 

66 
65 

60 
65 

76 
60 

74 

56 

75. 7 
49  .4 

nOROBAY  LOCK  NO  8 

MAX 
MIN 

65 
37 

73 
48 

73 
33 

57 
34 

64 
40 

66 
44 

72 
48 

62 
SI 

67 
52 

76 
54 

75 
53 

67 
41 

69 
43 

53 
47 

60 
43 

76 
46 

82 
52 

77 
62 

67 
54 

73 
48 

76 
46 

78 
S3 

74 
51 

76 
53 

86 

63 

65 
63 

86 
66 

88 

67 

75 
61 

74 

60 

73.3 
51.1 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

75 
39 

7  1 
46 

58 
28 

67 
32 

72 
39 

75 
40 

70 
48 

48 

55 

54 

52 

39 

45 

47 

42 

50 

56 

69 

46 

45 

45 

54 

60 
53 

67 
63 

87 
61 

85 
66 

69 
56 

6 1 

65 

78 
51 

76 
58 

75.2 
50.8 

SPARKHAN 

MAX 
MIN 

63 
35 

75 
45 

61 
26 

58 
28 

66 
29 

70 
35 

74 
42 

60 

54 

79 

75 

69 

69 

66 

72 

85 

76 

66 

74 

79 

80 
49 

73 
53 

90 
6 1 

84 

65 

86 

66 

69 
56 

74 

60 

78 
59 

74  .4 
47.5 

HARREN 

MAX 
MIN 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 
MIN 

63 
37 

74 

52 

77 
33 

57 
29 

54 
34 

67 
38 

72 
42 

64 
49 

69 
53 

76 
52 

75 
52 

66 
35 

66 
39 

55 
42 

59 
38 

75 
42 

62 
49 

78 
60 

87 
S3 

74 
42 

74 
42 

78 
51 

75 
58 

79 
60 

88 
68 

84 

62 

85 
63 

88 
64 

77 
59 

74 

60 

73.4 
48  .6 

OERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

63 
41 

72 
48 

76 
31 

51 
30 

61 
37 

63 
41 

68 
43 

S3 
49 

61 
50 

72 
54 

71 
SI 

60 
37 

62 
4  1 

60 
44 

61 
42 

70 
47 

79 
54 

77 
60 

83 
52 

69 
46 

73 
44 

78 

50 

78 
59 

77 
62 

86 
61 

84 
61 

87 
66 

69 
66 

77 
61 

73 
60 

71  .5 
49  .6 

OUHAS 

MAX 
MIN 

70 
40 

75 
54 

61 
31 

62 
33 

64 

40 

70 
42 

65 
45 

61 
49 

74 

57 

74 

50 

58 
49 

63 
38 

62 
42 

58 
47 

71 
42 

77 
49 

75 
58 

64 

59 

81 
52 

75 
48 

78 
45 

76 
51 

78 
61 

86 
65 

65 
62 

84 

67 

85 
68 

84 
64 

76 
63 

70 
62 

73.0 
SI  .4 

EUDORA 

MAX 
MIN 

62 
42 

74 

52 

80 
31 

53 
31 

61 
34 

66 
46 

70 
46 

54 

50 

66 
53 

73 
57 

74 
51 

62 
39 

63 
43 

S6 
47 

62 
41 

70 
42 

74 

S3 

77 
56 

83 
54 

70 
48 

72 
48 

78 
53 

75 
60 

78 
62 

86 
68 

85 
65 

84 
66 

87 
67 

80 
62 

73 
60 

71.9 
51  .0 

MQNTICELLO  3  SH 

MAX 
MIN 

54 
40 

72 
47 

74 

28 

52 
28 

62 
42 

65 
45 

70 
48 

64 

50 

61 

52 

74 

51 

73 
51 

61 
35 

53 
44 

55 
47 

59 
39 

76 
44 

75 
46 

75 
60 

85 
51 

72 
43 

73 
45 

76 

50 

75 
60 

76 
63 

87 
61 

85 
60 

84 
62 

79 
62 

74 
61 

73 
61 

70.9 
49.3 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

70 
38 

74 

53 

65 
29 

62 
31 

64 

43 

69 
45 

68 
48 

61 
49 

75 
59 

75 
55 

70 
46 

64 
40 

54 
43 

60 
47 

72 
43 

63 
50 

83 
58 

89 
74 

85 
49 

75 
46 

78 
44 

80 
SO 

84 
54 

86 
67 

85 
61 

85 
68 

88 
69 

85 
63 

75 
62 

75 
60 

75.0 
51  .8 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

60 
39 

70 
50 

76 
31 

57 
31 

60 
36 

65 
42 

68 
44 

52 
47 

62 
53 

72 
57 

72 
51 

60 
42 

62 
43 

55 
47 

62 
42 

69 
43 

77 
50 

76 
58 

83 
55 

69 
49 

71 
49 

75 
50 

72 
59 

76 
60 

85 
66 

82 
61 

84 

67 

86 
65 

78 
61 

72 
61 

70.6 
50.4 

ROHHER  2  NNE 

MAX 
MIN 

58 
42 

69 

75 
31 

62 
47 

60 
50 

75 
S3 

71 
50 

58 

62 
42 

59 
41 

70 
42 

77 
54 

76 
59 

83 

46 

75 
51 

72 
54 

78 
63 

86 
63 

83 
63 

84 
68 

86 
67 

76 
62 

72 
62 

72.5 
52  .9 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 
MIN 

72 
37 

74 

50 

51 
26 

62 
29 

63 
35 

67 
35 

66 
41 

61 

50 

73 
56 

74 
52 

70 
49 

63 
35 

61 
39 

59 
47 

70 
40 

81 
47 

80 
59 

86 
70 

83 
51 

74 
44 

76 
39 

78 
45 

80 
63 

87 
66 

64 

61 

85 
62 

87 
67 

79 
63 

74 
62 

71 
62 

73.1 
49.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

BRKRNSSS 

BPRIL  197S 


r 

OflT 

OF  MONTH 

O 

STflT ION 

o 
1  IN  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 
a: 

tr 

KEISER 

2 

MHX 
(1IN 

- 

7 1 
43 

66 
42 

68 
41 

67 
42 

69 
44 

70 
45 

61 
48 

61 

50 

58 

52 

72 
52 

65 
46 

77 
47 

54 

5? 

52 

54 

65 
59 

77 
56 

80 
54 

85 
55 

85 
55 

86 
58 

81 

66 

80 
66 

94 

66 

68 

71 

85 
70 

80 
64 

72 
65 

73-7 
54. 1 

4 

MAX 
n  1  N 

- 

63 
45 

63 
45 

60 
44 

59 
44 

61 
45 

63 
47 

55 
49 

56 
50 

61 
53 

65 
52 

60 
48 

67 
48 

58 

57 

65 

68 

62 

57 

69 
58 

76 
57 

75 
57 

75 
57 

76 
58 

78 

65 

73 
66 

77 
65 

79 
70 

78 
74 

75 
65 

69 
65 

67.0 
54  .9 

nnRIRNNR  2  3 

2 

MAX 
fllN 

64 
43 

64 

55 

65 
46 

61 
49 

61 

50 

62 
51 

62 
53 

58 
54 

67 
56 

67 
57 

67 
57 

66 
52 

62 
54 

59 
54 

70 
54 

71 
58 

71 
60 

72 
66 

74 
63 

72 
6  1 

73 
59 

74 

62 

74 

65 

76 
68 

82 
68 

92 

76 

81 
73 

80 
7  1 

74 

69 

79 
69 

69  .6 
59  ■  1 

ROtlHER  2  NNE 

2 

MRX 

niN 

70 
40 

63 
42 

91 
32 

80 
34 

70 
43 

60 
50 

85 
53 

84 

50 

78 
41 

88 
41 

71 
44 

89 
43 

82 
58 

72 
57 

80 
51 

80 
51 

79 
54 

78 
60 

86 
66 

94 

67 

86 
68 

89 
69 

74 

65 

70 
65 

79.  1 
51  .8 

SruTTGflRT  9  ESE 

2 

fIRX 

niN 

53 
45 

67 
47 

64 
43 

70 
44 

76 
46 

75 
51 

79 
54 

64 

55 

57 
55 

69 

56 

76 
55 

75 
S3 

82 
54 

59 
54 

58 

50 

78 
50 

80 
56 

67 
50 

80 
60 

87 
60 

90 
61 

90 
61 

85 
62 

94 

66 

84 

66 

89 
66 

98 
67 

90 
71 

71 
56 

75 
66 

75.4 
56  .7 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STfillON  INDEX 
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EVnPORHTION  AND  WIND 


nFiKRNSPS 
flPBIL  1975 


STflT ION 


NORTH  CENTRHL  C 
HOUNTfllN  HOME   C   OF  ENG 


HEST  CENTRAL 
BLUE   (lOUNTniN  OflH 

RUSSELLVILLE    3  N 


NINO 


CENTRAL  05 
BLflKELr   nOUNTHtN  BRH 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHHEST 
HOPE    3  NE 


HI  NO 

EVRP 
NINO 
HAX 
n[N 


EVRP 
HIND 


EVRP 
HI  NO 

nRx 


EVRP 
HIND 


DRY   OF  MONTH 


10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


20     40  25 


.25  .15 
64 


SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  0 


SNOWFniL  nND  SNOW  ON  GROUND 


— 1                                                                                                                                                                                                        BPRIL  1975 

STflT ION 

OHY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

0  1 

1  1 

2  1 

3  1 

4  I 

5  1 

5  1 

7  1 

3  1 

3  2 

3  2 

1  2 

2  2 

3  2 

4  2 

5  2 

3  2 

7  2 

3  2 

9  3 

3  31 

NORTHHESr  01 
FRYErTEVILLE  Fflfl  BP 

HARRISON  fnfl  BP 

SNOWFALL 
SN  ON  0^ 

SNOHFHLL 
SN  ON  GN 

□ 
D 

1 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBTION  INDEX 
1  1 


STRTION  INDEX 


RRKflNSflS 
APRIL 


1975 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

/—V  1    1  h  1  -r-  V  t 

COUNTY 

UJ 

o 

a 
cr 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

RBBOT  T 

uuu  u 

U  H 

SCOTT 

1 

JO 

n  A 
u 

CXA 

y  4 

1  9 

R  9  4 

D  Z  'I 

7  A 

flL  I  C  I  PI 

U  U  D 

n  ^ 

U  J 

LRWRENCE 

7 

JO 

o  4 

Q  1 

y  1 

Uo 

9  ^  R 
Zoo 

O  0 

7R 

ALUM  FORK 

n  1  "^n 

U  1  jU 

n  ^ 

U  O 

SRL I NE 

6 

^  A 

A  ft 

Q  9 

y  ^1 

o  c. 

7ft  n 

/  O  U 

5P 

RP 
o  r 

flLY 

p  1  '^R 

U  I  OD 

n  A 
u  *t 

YELL 

3 

A 

H  1 

Q 

y  J 

9Q 
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33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8A 

8A 

c 

H 

U  OF  RRK   -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  NO  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT    IDR  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7A 

c 

H 

WILLIAM  E  .  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

5P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BRXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7A 

WILL  I  AM  F  .  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS.   SULA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7A 

RAYMOND  WRLLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STRTION 

5112 

07 

HOWRRO 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY   OF  RRKRNSRS 

NRTHAN   4  WNW 

5  1  58 

07 

HOWRRD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNR  J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS.   NONA  L.  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILLIAM  W.  WARD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RRKRNSRS 
fiPRlL 


1975 


Q  T  Q  T  T  n  M 
O  1  H  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

P  n  1  1  M  T  Y 

L  U  U  1 N  1  T 

DRfllNflGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVflTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

a. 

PRECIP. 

(X 
UJ 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8  A 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROO  OFIM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

:o 

480 

8A 

8R 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DflM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOELL   3  N 

5354 

01 

WASH  INGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7R 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

OOEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

n  K  Q  Y 
U  r\  rf  1 

5376 

07 

u  n  i.r  Q  D  n 
tiU  WH  K  U 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

inroi     rPMFMT  rnMPOMv 
iUtHL    LcI"lNI  LUnrHlNT 

OSCEOLA 

5480 

0  3 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  3 

89 

59 

245 

7  A 

MRS  LENA  E  CADWELL 

OWENSV ILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZflRK 

5508 

04 

FRANKL 1 N 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7A 

VIRGIL  D.  MELSON 

PflRFIGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4  P 

4P 

WILLIAM   J  TOMERLIN 

PARKS 

5591 

04 

SCOTT 

1 

34 

48 

93 

58 

668 

7fl 

BOMRR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

7 

35 

57 

93 

15 

925 

C 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

1 

35 

03 

92 

48 

330 

7A 

fl.   0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

1 

34 

1  3 

92 

01 

215 

5P 

5P 

C 

L  B  HADDOX 

p  r  NF  R  r  np.F 

5760 

07 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7A 

MDC          llTl    I     IC  OnDDCTT 

rlKb  .    WILLIE    UHKKE  1  1 

PINEY  GROVE 

C  T7  n 

o  /  /U 

0  8 

CLARK 

3 

3  4 

1  0 

9  3 

1  2 

375 

7  A 

MRS.   MAMIE  FRANCIS 

POCAHONTAS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

36 

16 

90 

59 

330 

6P 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

31 

120 

8A 

8A 

NEILL  M  SLOAN 

PRESCOTT 

5908 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

308 

6P 

6P 

H 

JOHN  W .    TEETER  .    JR  . 

PRESCOTT  SCS 

5910 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

318 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL  IFF 

5008 

04 

LOGAN 

1 

35 

1  8 

93 

53 

463 

7R 

MRS  LULA  M  WEEKS 

REMMEL  DAM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

25 

92 

54 

315 

7fi 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33 

48 

91 

16 

150 

8A 

8R 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 

RUSSELLVILLE   3  N 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

19 

93 

08 

366 

7A 

7A 

7R 

H 

BILL  MCKENNEY 

SAINT  CHARLES 

6376 

06 

rir\nnlNOno 

7 

34 

23 

91 

08 

200 

8A 

8A 

U   b   rlbH   AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

5  380 

0  3 

CLAY 

5 

36 

2  7 

90 

08 

300 

7  A 

GILLIS  R .  NEELEY 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

7 

36 

23 

91 

50 

658 

7A 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

5506 

03 

WHI  TE 

7 

35 

15 

91 

45 

245 

5P 

7R 

H 

ADAM   C .  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

05 

GRANT 

3 

34 

27 

92 

21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

39 

92 

19 

550 

7A 

FRED  LOWRRNCE 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

1 

36 

10 

94 

32 

1  140 

7A 

7A 

RICHARD   L  KAUFMAN 

SPRRKMAN 

6768 

08 

DALLAS 

3 

33 

55 

92 

51 

170 

8A 

8A 

MATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

5804 

07 

LAFAYETTE 

4 

33 

22 

93 

29 

270 

8A 

8A 

C 

HUBERT   A  BAKER 

STAR  CITY   4  ENE 

6823 

09 

L  INCOLN 

3 

33 

57 

91 

47 

1  82 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

S  TU  T  TGRR  T 

6918 

06 

nr\r\niNOno 

1 

34 

29 

91 

32 

214 

5P 

7A 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

28 

91 

25 

198 

8R 

8R 

8R 

CGH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUB [ ACO 

6928 

04 

LOGAN 

1 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7R 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

05 

93 

27 

250 

8R 

TOMMY  HAMLIN 

TEXARKRNA  FAA  AP 

7048 

07 

MILLER 

4 

33 

27 

94 

00 

351 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TURRELL 

7267 

06 

CR  I  TTENDON 

2 

35 

22 

90 

15 

225 

5P 

5P 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WALDRON 

7488 

04 

SCOTT 

1 

34 

54 

94 

06 

675 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WARREN 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33 

37 

92 

04 

201 

7R 

7R 

NICK  CORNISH 

WASH  1  TA 

7592 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

39 

93 

32 

610 

7fl 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRI  TTENDEN 

2 

35 

08 

90 

1  1 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

uhffi  Imp    ^  u 

7744 

02 

FULTON 

7 

35 

1  9 

9  1 

54 

775 

C 

NOLEN  B  CALDWELL 

WING 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

C 

BILL  J  MOODY 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

1  4 

90 

47 

260 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

02 

MARION 

7 

36 

1  3 

92 

4  1 

760 

SS 

55 

C 

CARL  WALKER 

CLOSED  STATIONS 

BALD  KNOB  5  N 

0355 

03 

WHI  TE 

7 

35 

23 

91 

34 

580 

6P 

5P 

CLOSED  3/31/75 

CARLISLE    1  SW 

1224 

06 

LONOKE 

1 

34 

47 

91 

45 

235 

8A 

CLOSED  3/31/75 

HARR I  SON 

3164 

01 

BOONE 

7 

36 

1  4 

93 

07 

1  170 

6P 

7R 

CLOSED  3/31/75 

LITTLE   ROCK   FILT  PLANT 

4250 

05 

PULASK I 

1 

34 

46 

92 

19 

512 

MID 

CLOSED  3/31/75 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  T<.»,„»-,t,.,„  . 

movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  o,  the  negatJv^'S^^ar^iJ^s'of  averaIr5aItr^Lpe%at^  --P"""-  in  inches  and  wi. 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vec?or  sum  of  wind  dfrectioLlTspeedrdl'v^Lf  by '  th^nu^^ 'robserv^J  l^ns'"^ 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summe 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diametpr  ..nlo=c  r,th„^..  ^  i 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  WinS  tabJe  are  extJemen     tempeilture  o^  water  I  Evaporation  and  Wind  table. 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evapoL?ion  pan  as  dlteL^ned  hi  /oL?     ''^"""•^"'^  """"B  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.                                                                                                evapoiaiion  pan  as  deteimined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet     or  ire  h       =       ,  . 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     consequently     occasional  drffMn^  =L     fh  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s  t  ^--I'tl-e  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  i,<  tho  "<;«..-„„,,   c       .  ,  ,  ., 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice.  ground     table,   and  u.  the     Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

oftMs'buUeUn.  ^'^'^^  "^^^  -"^-^  ""h  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issu 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,   bare.     Slope  less   than  1  percent.     Soil  thermograph. 

"  ~~   Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttjjart  9  ESE  :  Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min   for  24-hour  period  ending   7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

IKTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in   the   "Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed-     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  latei-  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISS I SSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  -"^^  ''^f^""^  ' 

station  History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  ^he  latest  annual  issue 

of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $4.50   a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn :     Publications .   


compiled  from  records  on   tile  at   the  National 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is 

Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina     28801.  /     y/  / 

Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERRTURE  AND  PREC I P I TRT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
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LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
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58 

59 

56 

54 

50 

55 

53 

55 

57 

49 

47 

••^ 

52 

63 

59 

63 

65 

67 

66 

62 

61 

63 

53 

61 

59 

56.6 

DRROflNELLE 

MAX 

78 

8 1 

6 1 

85 

6  I 

63 

64 

63 

82 

82 

80 

8 1 

74 

79 

76 

84 

67 

88 

66 

66 

90 

69 

85 

87 

8? 

65 

80 

60 

63 

80 

62  .7 

MIN 

S7 

50 

59 

50 

59 

67 

61 

67 

63 

58 

58 

59 

57 

58 

60 

53 

52 

54 

64 

70 

61 

68 

68 

70 

66 

63 

65 

66 

64 

6S 

60 

61  .0 

FORT  SMITH  WSO  RP 

76 

70 

76 

82 

60 

64 

63 

86 

65 

8 1 

78 

78 

77 

72 

79 

76 

80 

65 

87 

82 

66 

86 

62 

78 

65 

77 

64 

78 

76 

77 

75 

60  .2 

MIN 

48 

50 

56 

50 

60 

62 

60 

66 

62 

58 

60 

57 

59 

6 1 

56 

46 

51 

53 

64 

62 

62 

68 

66 

66 

65 

64 

65 

64 

62 

61 

55 

59.4 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

78 

76 

78 

60 

8 1 

84 

63 

63 

85 

84 

83 

80 

78 

74 

77 

79 

82 

85 

67 

87 

B5 

87 

66 

82 

65 

84 

84 

8 1 

76 

77 

74 

61  .5 

MIN 

47 

49 

56 

44 

5S 

68 

56 

64 

51 

52 

55 

53 

51 

58 

52 

43 

45 

4  7 

59 

63 

56 

64 

64 

63 

63 

60 

60 

62 

62 

63 

58 

56.2 

HEC  TOR 

MAX 

79 

79 

78 

79 

84 

80 

63 

83 

84 

82 

80 

79 

76 

73 

76 

78 

81 

65 

83 

86 

84 

88 

67 

86 

65 

85 

66 

87 

6 '' 

89 

89 

62  .6 

MIN 

59 

55 

46 

47 

47 

66 

47 

51 

59 

54 

54 

54 

54 

55 

5 1 

49 

50 

52 

56 

67 

60 

64 

64 

64 

63 

62 

63 

64 

63 

65 

62 

57.1 

MENfi 

MAX 

79 

76 

76 

60 

77 

61 

63 

64 

85 

82 

78 

81 

77 

74 

76 

78 

63 

85 

65 

83 

84 

85 

82 

79 

84 

82 

85 

79 

75 

76 

74 

80  .4 

MIN 

55 

53 

57 

54 

61 

68 

61 

SB 

59 

56 

60 

57 

57 

58 

56 

53 

49 

54 

65 

62 

59 

69 

66 

67 

62 

62 

65 

62 

61 

63 

57 

59.7 

OZARK 

MAX 

76 

73 

82 

81 

81 

62 

83 

65 

B3 

B2 

82 

82 

76 

73 

62 

80 

82 

67 

87 

85 

86 

88 

65 

80 

85 

85 

65 

77 

80 

8 1 

75 

B 1  .6 

MIN 

53 

55 

60 

50 

62 

66 

59 

68 

61 

56 

59 

57 

58 

6 1 

59 

49 

52 

52 

59 

64 

61 

68 

69 

65 

66 

65 

64 

64 

64 

63 

60 

60.3 

RUSSELLVILLE  3  N 

80 

76 

70 

79 

8 1 

84 

80 

63 

84 

83 

6 1 

8 1 

80 

77 

68 

79 

79 

62 

86 

87 

65 

85 

89 

86 

84 

87 

8 1 

86 

79 

63 

83 

81  .5 

MIN 

56 

49 

51 

49 

49 

60 

56 

59 

61 

57 

57 

57 

55 

55 

59 

50 

SO 

5 1 

52 

64 

60 

64 

57 

69 

67 

65 

64 

64 

64 

63 

60 

58.3 

SUB  I ACO 

78 

72 

60 

84 

65 

65 

65 

67 

66 

83 

82 

80 

77 

70 

62 

30 

64 

69 

90 

68 

86 

9 1 

89 

82 

66 

82 

85 

60 

82 

84 

75 

83.0 

MIN 

55 

52 

59 

50 

59 

66 

60 

67 

60 

59 

62 

60 

57 

60 

59 

52 

51 

57 

65 

62 

60 

68 

70 

68 

66 

64 

64 

65 

63 

63 

59 

60.7 

HRLDRON 

MAX 

79 

78 

79 

64 

83 

64 

65 

65 

66 

86 

84 

81 

79 

77 

Bl 

79 

64 

69 

90 

67 

89 

66 

86 

60 

88 

85 

89 

61 

80 

82 

79 

83.5 

M  1  N 

5 1 

5 1 

59 

50 

57 

69 

60 

65 

6 1 

57 

59 

57 

55 

60 

59 

4  7 

48 

50 

63 

63 

SB 

66 

70 

64 

54 

63 

54 

63 

6 1 

59 

56 

59 . 1 

CENTRRL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

77 

76 

75 

62 

84 

83 

63 

63 

79 

82 

8 1 

78 

60 

74 

76 

76 

62 

86 

87 

65 

86 

69 

88 

83 

86 

86 

63 

82 

60 

6 1 

82 

61  .6 

MIN 

56 

49 

57 

50 

59 

65 

62 

65 

60 

57 

56 

57 

55 

56 

59 

55 

52 

55 

63 

67 

61 

68 

65 

67 

63 

63 

62 

62 

62 

64 

59 

59.7 

BENTON 

MAX 

75 

75 

78 

8 1 

65 

62 

84 

62 

77 

82 

81 

79 

76 

72 

77 

76 

63 

62 

86 

64 

86 

88 

66 

65 

87 

65 

66 

84 

60 

82 

76 

61  .4 

MIN 

59 

47 

54 

53 

58 

62 

60 

65 

62 

57 

56 

55 

57 

54 

59 

54 

60 

59 

59 

59 

61 

66 

62 

62 

65 

63 

63 

62 

64 

66 

59 

59.4 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

74 

76 

74 

75 

60 

83 

76 

64 

79 

80 

82 

82 

62 

77 

66 

79 

79 

64 

87 

68 

84 

87 

69 

67 

84 

66 

82 

66 

84 

83 

81.3 

MIN 

55 

45 

45 

53 

53 

57 

60 

60 

56 

55 

55 

55 

53 

53 

59 

54 

51 

49 

49 

57 

59 

60 

62 

62 

64 

60 

60 

63 

62 

62 

60 

56.4 

CONHAY 

MAX 

75 

72 

75 

80 

83 

8 1 

82 

83 

8 1 

83 

83 

79 

76 

72 

79 

77 

82 

86 

66 

88 

86 

9 1 

88 

86 

84 

85 

65 

82 

B 1 

64 

80 

61*9 

MIN 

55 

49 

59 

50 

58 

66 

60 

67 

63 

SB 

SB 

SB 

55 

55 

60 

52 

53 

54 

62 

70 

62 

66 

66 

66 

66 

65 

63 

64 

64 

63 

61 

60.4 

GREENBR I ER 

MAX 

76 

70 

78 

61 

82 

8 1 

63 

63 

B 1 

62 

8 1 

79 

75 

69 

79 

76 

83 

66 

67 

88 

67 

9 1 

87 

83 

67 

86 

64 

79 

6 1 

83 

75 

61.5 

MIN 

55 

48 

58 

48 

55 

65 

59 

66 

62 

59 

57 

56 

55 

54 

60 

5 1 

53 

52 

60 

64 

60 

66 

64 

67 

66 

63 

61 

62 

63 

65 

59 

59.1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

73 

77 

75 

76 

62 

84 

76 

63 

77 

79 

82 

80 

62 

78 

69 

79 

79 

63 

66 

86 

84 

65 

89 

87 

84 

87 

6 1 

84 

65 

76 

62 

61.0 

MIN 

54 

S4 

S6 

53 

55 

62 

60 

63 

60 

56 

S7 

60 

59 

59 

59 

55 

53 

57 

60 

67 

63 

66 

69 

65 

65 

67 

64 

63 

63 

63 

59 

60.2 

LEOLA 

MAX 

7S 

74 

75 

81 

65 

82 

84 

67 

79 

63 

82 

81 

76 

75 

77 

77 

83 

86 

87 

85 

88 

90 

88 

66 

66 

86 

67 

86 

67 

83 

79 

62  .7 

MIN 

61 

48 

58 

S5 

60 

66 

63 

65 

63 

60 

56 

58 

54 

54 

6 1 

56 

55 

56 

64 

66 

64 

67 

67 

67 

66 

64 

53 

67 

66 

67 

62 

61  .5 

LITTLE  ROCK  WSFO  flP 

MAX 

74 

75 

75 

79 

83 

81 

84 

82 

77 

82 

83 

80 

79 

75 

79 

60 

84 

87 

69 

68 

89 

92 

88 

90 

90 

67 

66 

82 

6 1 

85 

80 

62  .6 

MIN 

5? 

49 

60 

53 

58 

65 

63 

66 

63 

63 

60 

57 

56 

57 

6 1 

59 

60 

58 

64 

67 

65 

66 

69 

69 

69 

66 

65 

67 

67 

69 

50 

62.1 

MALVERN 

MAX 

77 

75 

74 

80 

85 

82 

85 

83 

79 

63 

63 

82 

81 

76 

78 

80 

84 

85 

67 

86 

86 

90 

88 

66 

86 

65 

65 

85 

85 

64 

8 1 

62  .8 

MIN 

53 

47 

58 

56 

55 

62 

62 

63 

59 

56 

S7 

56 

54 

55 

56 

57 

53 

5 1 

59 

67 

61 

65 

61 

66 

64 

61 

52 

67 

64 

65 

59 

59-1 

MORRILTON  4  SH 

MAX 

77 

74 

79 

81 

85 

81 

84 

83 

62 

63 

61 

80 

78 

75 

78 

76 

82 

86 

67 

86 

87 

90 

89 

66 

87 

65 

66 

63 

60 

63 

60 

82  .4 

MIN 

59 

50 

59 

53 

55 

67 

61 

67 

62 

59 

56 

59 

57 

57 

60 

57 

5 1 

55 

67 

70 

63 

67 

67 

69 

66 

66 

63 

66 

64 

64 

60 

61  .2 

NIMROO  OAM 

MAX 

78 

73 

72 

75 

82 

83 

80 

82 

62 

6 1 

6 1 

78 

79 

76 

63 

79 

81 

80 

65 

86 

65 

85 

66 

65 

83 

66 

83 

MIN 

55 

47 

47 

46 

51 

58 

60 

60 

60 

55 

57 

56 

S3 

53 

53 

50 

52 

51 

53 

55 

58 

56 

58 

65 

63 

62 

62 

62 

63 

60 

56 

56.3 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

75 

77 

76 

81 

84 

82 

83 

83 

77 

64 

82 

61 

79 

77 

77 

60 

85 

86 

68 

88 

68 

89 

87 

86 

88 

66 

88 

64 

79 

83 

63 

62.8 

■          ■  ■ 

M  I  N 

57 

50 

61 

57 

56 

61 

57 

63 

61 

58 

56 

57 

54 

54 

60 

56 

SB 

55 

60 

69 

62 

66 

64 

68 

65 

64 

62 

60 

63 

65 

60 . 1 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

76 

76 

74 

81 

82 

62 

63 

64 

63 

81 

83 

63 

81 

80 

73 

72 

82 

85 

67 

87 

86 

92 

9 1 

90 

90 

90 

87 

66 

6 1 

86 

64 

83  •  2 

MIN 

59 

54 

60 

57 

61 

66 

64 

66 

66 

60 

62 

60 

SB 

56 

64 

57 

SB 

57 

64 

70 

66 

69 

67 

69 

68 

66 

63 

67 

66 

66 

62 

63.0 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

CABOT  4  SH 

MAX 

73 

71 

76 

77 

81 

81 

82 

60 

79 

81 

82 

77 

74 

72 

77 

76 

81 

86 

67 

88 

66 

88 

88 

66 

66 

87 

64 

80 

6 1 

63 

75 

80  .8 

M  I  N 

57 

52 

59 

51 

58 

66 

62 

68 

63 

63 

59 

59 

57 

56 

6 1 

58 

55 

55 

61 

68 

70 

63 

66 

65 

65 

64 

66 

64 

65 

65 

61 

61  .5 

CLARENDON 

MAX 

74 

71 

71 

81 

83 

81 

85 

63 

60 

64 

81 

78 

78 

74 

74 

74 

63 

65 

88 

88 

89 

92 

82  0 

M  1  N 

60 

52 

59 

SB 

60 

65 

66 

68 

65 

62 

61 

61 

56 

57 

63 

56 

60 

60 

63 

68 

66 

69 

66 

66 

66 

67 

63 

65 

64 

64 

59 

62.5 

OES  ARC 

MAX 

75 

72 

73 

62 

83 

82 

84 

82 

60 

65 

84 

80 

79 

75 

77 

78 

80 

85 

69 

88 

9 1 

92 

9 1 

90 

90 

89 

66 

M  1  N 

6 1 

53 

6 1 

60 

55 

64 

63 

66 

65 

61 

63 

60 

56 

56 

62 

59 

61 

65 

71 

72 

71 

72 

69 

70 

70 

69 

65 

65 

67 

70 

65 

64  .2 

FORREST  CITY 

MAX 

75 

72 

81 

63 

83 

84 

83 

77 

76 

66 

86 

86 

9 1 

MIN 

51 

52 

5 1 

63 

67 

63 

55 

57 

63 

68 

67 

70 

63 

HELENA 

MAX 

73 

74 

71 

73 

79 

60 

61 

84 

83 

72 

61 

85 

81 

76 

73 

69 

67 

62 

64 

65 

86 

67 

90 

87 

90 

86 

86 

64 

85 

60 

MIN 

56 

54 

54 

57 

56 

58 

64 

64 

64 

58 

61 

56 

56 

56 

56 

58 

56 

59 

55 

61 

66 

66 

66 

67 

66 

68 

64 

64 

65 

64 

58 

60.6 

KEO 

MAX 

71 

74 

73 

77 

80 

81 

63 

64 

77 

81 

63 

79 

76 

74 

76 

75 

61 

86 

67 

66 

86 

91 

89 

88 

68 

86 

86 

63 

81 

83 

80 

81  .5 

MIN 

60 

S3 

59 

56 

62 

66 

64 

67 

64 

63 

61 

59 

57 

58 

62 

59 

56 

58 

65 

70 

64 

67 

68 

68 

67 

65 

65 

63 

6S 

6S 

60 

62-5 

MAR  1  ANNA  2  S 

MAX 

72 

72 

73 

79 

81 

81 

62 

66 

83 

83 

84 

76 

78 

78 

75 

73 

60 

85 

67 

87 

90 

91 

91 

92 

91 

88 

66 

87 

82 

B4 

62 

82.6 

MIN 

59 

55 

59 

58 

61 

69 

64 

67 

65 

61 

62 

60 

se 

59 

64 

60 

60 

S8 

64 

66 

69 

68 

66 

70 

64 

70 

65 

69 

66 

6S 

64 

63.S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


7 


DAILY  TEMPERATURES 


STflT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

o 

(T 

q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(T 

SfllNT  CHARLES 

MAX 

77 

— ^ 

80 

B2 

~82 

82 

~83 

77 

6  3 

83 

79 

76 

77 

73 

70 

80 

84 

87 

87 

66 

91 

96 

90 

87 

88 

85 

86 

84 

81  7 

MIN 

60 

57 

58 

58 

60 

64 

65 

66 

65 

59 

61 

51 

59 

59 

63 

59 

59 

57 

62 

68 

58 

66 

67 

69 

67 

68 

65 

66 

67 

65 

64 

63.1 

STUTTORRT 

MAX 

75 

79 

82 

83 

84 

84 

8 1 

6  1 

83 

79 

77 

74 

72 

74 

80 

84 

87 

86 

88 

90 

88 

89 

87 

86 

86 

83 

82 

84 

84 

81-9 

MIN 

61 

65 

59 

59 

61 

66 

65 

68 

67 

61 

62 

60 

58 

60 

63 

58 

60 

59 

65 

71 

66 

70 

68 

70 

70 

69 

65 

69 

66 

66 

62 

63.9 

SruTTGflRT  9  ESE 

MAX 

73 

73 

77 

72 

79 

80 

81 

83 

83 

77 

81 

82 

79 

77 

74 

72 

72 

79 

83 

86 

86 

90 

88 

88 

86 

66 

86 

82 

81 

63 

80  7 

MIN 

60 

55 

59 

58 

59 

66 

65 

67 

67 

61 

62 

60 

58 

60 

64 

59 

56 

60 

62 

68 

70 

66 

71 

68 

70 

65 

69 

67 

67 

62 

63.5 

TURRELL 

MAX 

74 

71 

75 

77 

80 

82 

82 

82 

80 

82 

80 

75 

76 

80 

75 

72 

81 

85 

67 

87 

88 

90 

90 

90 

88 

87 

83 

86 

80 

82 

82 

81  .6 

MIN 

64 

59 

59 

58 

55 

54 

58 

69 

71 

72 

72 

75 

74 

73 

68 

68 

64 

66 

65 

64 

64 

63.6 

WEST  riEHPHlS 

MAX 

73 

71 

73 

78 

81 

82 

81 

BO 

79 

82 

81 

76 

75 

75 

70 

70 

60 

64 

87 

67 

88 

91 

90 

90 

89 

82 

83 

82 

80 

83 

62 

80.8 

MIN 

60 

5  4 

59 

54 

56 

66 

67 

67 

63 

50 

59 

5 1 

55 

56 

63 

59 

60 

5  / 

65 

60 

70 

70 

71 

70 

70 

65 

64 

71 

66 

WYNNE 

MAX 

N                    ■  ■ 

MIN 

SOUTHWEST 

07 

OE  QUEEN 

MAX 

81 

75 

75 

81 

84 

85 

85 

84 

85 

84 

83 

66 

8 1 

77 

62 

60 

85 

89 

66 

86 

88 

86 

83 

88 

84 

87 

84 

79 

MIN 

56 

55 

65 

54 

63 

63 

64 

65 

62 

57 

60 

60 

60 

58 

50 

52 

48 

65 

62 

61 

69 

65 

65 

63 

65 

65 

65 

62 

61 

58 

61.3 

HOPE  3  NE 

MAX 

73 

76 

75 

74 

78 

78 

83 

86 

85 

78 

63 

85 

84 

80 

68 

78 

79 

63 

87 

67 

86 

87 

90 

87 

86 

88 

80 

86 

88 

MIN 

67 

54 

55 

55 

56 

63 

55 

64 

62 

57 

57 

60 

58 

58 

58 

56 

53 

53 

55 

65 

61 

63 

64 

65 

63 

63 

62 

63 

63 

63 

57 

59.7 

MOUNT   lOB  3  SE 

MAX 

75 

77 

75 

77 

82 

82 

77 

83 

82 

8 1 

82 

8 1 

8 1 

78 

66 

78 

78 

82 

66 

85 

84 

86 

87 

85 

83 

86 

80 

85 

80 

MIN 

S3 

46 

48 

46 

48 

55 

60 

60 

59 

55 

55 

56 

53 

55 

58 

45 

45 

48 

55 

60 

60 

67 

66 

66 

62 

65 

61 

63 

62 

59 

58 

56.4 

HURFREESBORO  2  NNW 

MAX 

74 

78 

74 

76 

81 

82 

80 

BS 

64 

82 

8  1 

83 

84 

80 

66 

78 

64 

85 

87 

88 

65 

65 

88 

86 

83 

88 

61 

87 

84 

78 

MIN 

SS 

53 

56 

52 

61 

63 

64 

65 

59 

55 

57 

55 

57 

59 

58 

55 

50 

50 

57 

64 

61 

65 

64 

67 

61 

62 

62 

63 

53 

63 

57 

59.1 

NASHVILLE  EXP  STATION 

MAX 

7  3 

77 

7  [ 

72 

78 

8 1 

8 1 

64 

83 

63 

84 

8 1 

63 

78 

69 

79 

79 

82 

85 

86 

83 

84 

87 

63 

82 

86 

79 

85 

82 

78 

79 

80 . 5 

MIN 

55 

55 

53 

52 

60 

63 

60 

63 

61 

56 

57 

59 

58 

56 

58 

55 

50 

52 

61 

68 

59 

65 

63 

64 

61 

62 

63 

64 

62 

61 

54 

59.1 

OKfir 

MAX 

78 

78 

72 

78 

82 

83 

86 

86 

85 

82 

82 

64 

84 

79 

78 

80 

83 

66 

87 

66 

86 

88 

88 

85 

87 

88 

87 

64 

83 

MIN 

58 

57 

57 

58 

59 

65 

68 

69 

65 

59 

62 

65 

62 

61 

62 

SO 

56 

57 

70 

72 

63 

73 

69 

71 

65 

66 

65 

67 

65 

65 

62 

63.3 

STAMPS 

MAX 

80 

74 

71 

82 

83 

84 

85 

84 

81 

83 

82 

85 

81 

76 

72 

79 

82 

87 

67 

86 

87 

89 

86 

85 

88 

67 

88 

85 

80 

MIN 

59 

58 

58 

55 

64 

68 

65 

63 

64 

57 

59 

59 

6 1 

60 

6 1 

57 

54 

56 

64 

69 

63 

69 

64 

66 

63 

66 

61 

67 

65 

63 

59 

61  .9 

TEXARKPNB  FAA  AP 

MAX 

76 

75 

69 

79 

8 1 

83 

83 

82 

83 

79 

60 

81 

79 

7  1 

75 

77 

8 1 

84 

85 

84 

65 

66 

83 

64 

86 

87 

84 

8 1 

8 1 

81 

72 

80.5 

M  1  N 

60 

59 

59 

57 

66 

70 

68 

68 

65 

61 

63 

62 

62 

60 

62 

58 

57 

59 

67 

62 

65 

72 

66 

68 

65 

67 

64 

66 

65 

62 

56 

63.3 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ARKAQELPHIR  2  N 

MAX 

78 

76 

74 

8 1 

83 

80 

BS 

66 

78 

82 

63 

64 

79 

78 

77 

79 

84 

86 

87 

85 

66 

89 

66 

85 

86 

85 

88 

85 

79 

8: 

78 

82  .5 

MIN 

60 

52 

60 

56 

60 

64 

63 

63 

61 

57 

59 

56 

57 

58 

61 

60 

55 

54 

61 

69 

64 

67 

66 

68 

64 

64 

53 

68 

66 

65 

60 

61  .4 

CAMDEN  1 

MAX 

72 

78 

79 

78 

8 1 

84 

83 

84 

87 

87 

86 

83 

83 

8 1 

70 

72 

77 

84 

87 

88 

85 

86 

90 

90 

90 

69 

87 

86 

85 

8: 

87 

83  .4 

MIN 

62 

50 

SB 

57 

SB 

63 

66 

65 

64 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

57 

57 

64 

67 

65 

69 

65 

65 

66 

66 

63 

65 

67 

67 

82 

62.3 

EL  DORADO  FAA  AP 
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78 

72 

68 

60 

83 

82 

82 

83 

74 

82 

8 1 

84 

8 1 

7  I 

70 

75 

82 

86 

88 

84 

88 

89 

85 

86 

85 

85 

87 

83 

82 

85 

75 

81.3 

MIN 

60 

SB 

59 

57 

64 

65 

69 

64 

62 

SB 

60 

60 

62 

63 

64 

59 

59 

56 

64 

67 

67 

69 

63 

67 

67 

65 

61 

68 

67 

67 

63 

63.0 

FORDYCE 

MAX 

68 

77 

72 

74 

83 

85 

62 

65 

86 

78 

83 

84 

64 

60 

76 

78 

76 

83 

87 

66 

87 

88 

9 1 

88 

BE 

BS 

87 

87 

87 

8 1 

65 

82  .8 

MIN 

59 

54 

58 

57 

60 

63 

60 

65 

62 

59 

61 

60 

58 

59 

62 

58 

57 

59 

63 

66 

54 

69 

66 

68 

67 

66 

62 

67 

66 

65 

61 

62.0 
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MAX 

77 

72 

70 

60 

64 

84 

63 

65 

82 

83 

84 

85 

81 

75 

68 

77 

83 

87 

88 

85 

87 

9C 

87 

88 

BE 

87 

69 

65 

82 

BS 

75 

82  .5 

MIN 

56 

55 

56 

53 

61 

63 

66 

60 

60 

55 

54 

55 

58 

58 

59 

57 

52 

SO 

60 

60 

60 

65 

61 

60 

SS 
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57 

57 

61 

62 

57 

58.3 
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76 

72 

70 
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65 

83 

86 
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75 

85 

86 

85 

79 
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74 

74 

83 

87 

87 

66 

BE 

90 

69 

87 

89 

87 

89 

86 

65 

86 

82  .6 

MIN 

59 

57 

58 

57 

60 

63 

67 

65 

66 

61 

62 

61 

62 

63 

64 

58 

59 

58 

64 

69 

69 

67 

66 

68 

67 

6e 

64 

66 

67 

66 

63 

63.4 

PRESCOTT 

MAX 

79 

75 

73 

82 

85 

81 

85 

86 

77 

83 

83 

85 

80 

77 

76 

79 

65 

88 

88 

85 

86 

9C 

87 

86 

BE 

86 

88 

es 

78 

63 

77 

82  6 

MIN 

65 

6C 

65 

59 

62.5 

SPRRKMAN 

MAX 

73 

79 

75 

75 

83 

85 

84 

89 

88 

79 

84 

64 

64 

79 

78 

78 

79 

88 

89 

85 

86 

91 

89 

82 

9C 

87 

6E 

8' 

81 

85 

83  .5 

MIN 

6 1 

52 

57 

56 

60 

63 

65 

64 

6 1 

59 

60 

59 

56 

60 

65 

57 

55 

53 

67 

63 

67 

63 

64 

66 

60 

51  .2 

WARREN 

MAX 

M  I  N 

SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  2  SSE 

75 

76 

7  1 

66 

8 1 

85 

83 

6 1 

85 

72 

63 

85 

66 

82 

65 

7C 

72 

84 

67 

86 

88 

9 1 

92 

90 

91 

92 

9 ' 

90 

87 

87 

84 

83.3 

niN 

56 

56 

60 

56 

62 

61 

66 

62 

66 

55 

56 

58 

60 

59 

60 

61 

57 

52 

58 

66 

66 

65 

62 

64 

67 

64 

65 

65 

67 

64 

65 

613 

DERMOTT  3  NE 

72 

74 

72 

71 

8 1 

85 

84 

63 

85 

73 

63 

85 

83 

80 

82 

73 

7C 

8 1 

86 

86 

89 

9 1 

9* 

90 

92 

91 

92 

88 

90 

85 

84 

83 . 1 

MIN 

57 

SS 

61 

57 

61 

65 

66 

66 

69 

56 

60 

63 

59 

60 

65 

59 

59 

56 

63 

69 

68 

68 

66 

68 

68 

69 

63 

6( 

67 

66 

66 

63.4 

DUMAS 

75 

75 

73 

80 

82 

82 

62 

86 

84 

82 

83 

83 

8C 

62 

72 

7  1 

8 1 

85 

67 

66 

66 

9C 

gc 

89 

89 

90 

88 

85 

82 

82.9 

MIN 

60 

55 

60 

58 

63 

66 

64 

68 

65 

60 

63 

61 

58 

60 

65 

59 

62 

59 

65 

6S 

69 

69 

68 

70 

6! 

68 

66 

6! 

6' 

68 

63 

64  . 1 

EUOORH 

74 

78 

69 

70 

80 

64 

82 

60 

83 

78 

83 

84 

86 

8C 

82 

74 

7C 

83 

6~ 

89 

87 

89 

91 

92 

90 

92 

91 

85 

83 

83.0 

MIN 

59 

59 

58 

61 

64 

63 

66 

66 

66 

65 

58 

63 

61 

62 

64 

62 

59 

58 

62 

6E 

70 

70 

68 

69 

67 

68 

65 

6" 

6- 

66 

66 

64  . 1 

nONTICELLO  3  SW 

69 

75 

70 

78 

81 

63 

82 

80 

84 

7  I 

82 

80 

B3 

75 

79 

72 

72 

72 

65 

BE 

86 

B' 

gc 

85 

88 

88 

88 

87 

86 

83 

83 

81  ■  I 

MIN 

57 

57 

60 

56 

63 

63 

65 

66 

63 

55 

58 

59 

60 

61 

64 

56 

58 

54 

62 

69 

69 

69 

65 

68 

67 

68 

62 

66 

67 

66 

64 

62  .6 

PINE  BLUFF 

75 

76 

75 

80 

85 

83 

84 

66 

65 

84 

84 

83 

62 

77 

76 

77 

64 

87 

9C 

BE 

86 

92 

91 

89 

89 

89  89 

87 

81 

8S 

85 

84.0 

MIN 

61 

57 

59 

SB 

63 

66 

62 

67 

65 

59 

61 

62 

62 

63 

62 

59 

59 

58 

65 

71 

66 

71 

66 

70 

67 

67 

65 

69 

66 

65 

62 

63.7 

PORTLAND 

72 

73 

70 

68 

78 

81 

81 

78 

83 

70 

80 

62 

83 

79 

80 

73 

69 

83 

85 

86 

86 

89 

90 

90 

90 

89 

91 

89 

87 

83 

83 

81-3 

MIN 

60 

58 

60 

59 

60 

64 

64 

65 

65 

58 

60 

62 

61 

62 

65 

61 

60 

58 

62 

68 

70 

67 

66 

68 

69 

70 

64 

69 

66 

66 

66 

63.7 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

71 

73 

71 

72 

80 

80 

81 

81 

82 

76 

60 

62 

81 

78 

79 

73 

70 

81 

64 

86 

87 

88 

91 

89 

90  88 

91 

86  88 

83 

84 

81  .5 

MIN 

59 

52 

52 

51 

63 

65 

66 

65 

62 

59 

62 

62 

59 

61 

65 

61 

60 

58 

58 

65 

69 

68 

68 

67 

67 

70 

63 

66 

67 

67 

64 

62. S 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

74 

71 

74 

79 

82 

83 

82 

86 

84 

83 

83 

79 

77 

72 

82 

85 

88 

87 

87 

90  88 

88 

90 

88 

ac 

85  80 

82. S 

MIN 

60 

55 

59 

68 

60 

65 

63 

65 

65 

59 

60 

59 

58 

64 

60 

68 

63 

71 

67 

67 

68 

68 

69 

64 

67 

65  62 

63.3 
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DRY  OF  MONTH 

0 
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i: 

1 

2 

3 

4 

s 
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7 

8 

9 

10 

1 1 
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14 
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16 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 
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27 

26 

29 

30 

31 

<E 
<£ 

cr 

KEISER 

2 

MRX 

niN 

6S 

65 

61 

62 

63 

64 

69 

67 

69 

67 

68 

66 

65 

65 

66 

64 

63 

64 

70 

76 

73 

74 

74 

'75 

77 

75 

72 

92 
73 

92 
72 

88 

71 

6  3 
71 

87 
68 

6 
6 

* 

MfiX 
M  IN 

75 

79 

70 

78 

61 

80 

79 

79 

75 

78 

82 

77 

81 

80 

80 

75 

75 

75 

86 

84 

65 

87 

90 

91 

86 
76 

84 

75 

87 
73 

85 
73 

85 
72 

79 
72 

79 
7  \ 

80 
69 

9 
1 

HRRIPNNH  2  S 

2 

MUX 

(1IN 

80 

67 

85 
65 

78 
67 

86 
68 

84 

68 

83 
73 

87 
76 

86 
74 

87 
81 

88 
71 

86 
73 

89 
71 

65 
72 

85 
71 

86 
71 

85 
70 

8t> 
68 

90 
71 

69 
72 

89 

77 

91 
77 

90 
79 

91 
79 

91 
78 

92 
77 

91 
78 

92 
76 

93 
78 

90 
76 

90 
75 

90 
76 

87 
73 

6 

ROHWER  2  NNE 

2 

MAX 

niN 

72 
62 

79 
60 

76 
60 

75 
51 

88 

66 

85 
67 

88 
69 

88 
69 

90 
70 

80 
65 

87 
64 

90 
63 

89 
65 

87 
65 

84 

67 

75 
60 

81 
64 

90 
64 

90 
68 

91 
71 

92 
70 

96 
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70 
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74 

87 
74 

91 
70 

96 
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72 

65 
70 
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70 

86 

67 
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0 
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2 
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60 
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66 
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70 

88 
72 

94 

73 

82 
70 

96 
71 
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71 

78 
68 

73 
64 

70 
65 

91 
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69 
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74 

97 
77 

100 
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96 
78 

97 

76 
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75 

95 
74 
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7: 

86 
73 

93 
73 

96 
72 

89 
70 

4 

0 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STRT  ION 

DAY  OF  MONTH 

£  n  c> 
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2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     ■  • 

NORTH  CENTRAL  02 

nOUNTPIN  HOME  C  OF  ENO 

EVAP 

.22 

.25 

.09 

.23 

.21 

.19 
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.22 

.20 
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75 

86 

89 
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86 

94 

91 

93 

89 
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89 

85 

75 
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86 

91 

94 

93 

86 

94 

95 

95 

83 

93 

89 

92 

82 

91 

89 

88.3 

riiN 

51 

SS 

55 

55 

55 

61 

63 

63 

64 

63 

59 

59 

59 

58 

58 

57 

56 

56 

50 

65 

62 

62 

70 

71 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

65 

61  .6 

■      ■  ■ 

NEST   CENTRAL  04 

BLUE  tlOUNTfllN  OflM 

EVflP 

.11 

.22 

.18 

.13 

.22 

.15 

.17 

.16 

.28 

.32 

.19 

.15 

.23 

.20 

.05 

.19 
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.21 

.22 

.18 
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.17 
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.12 

.17 
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32 

32 

19 

12 

8 

15 

14 

9 

10 

10 

8 

16 

IS 

3 

3 

12 

24 

383 
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DIVISION 
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UJ 
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z 

a 

Jj 
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=) 

I 
_l 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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TIME  AND 
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UdolKVlK 

TEMP. 

a. 
^ 

UJ 

SPECIRL 

(SEE  NOTES! 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

flLICIfl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7A 

C 

RUBY  B.  OWENS 

RLUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flLY 

D136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

654 

7R 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

flMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7R 

MRS  ALTR  F  GARNER 

HN 1 U 1 Nt 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7fl 

c 

UWlN    D.  ntNUKlX 

nPLIN    1  W 

0188 

05 

PERRY 

1 

34 

58 

93 

00 

400 

6P 

CLOSED  4/30/75 

flRKflDELPHIfl  2  N 

D220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7A 

c 

ARK  WRTER-SEWRGE  DEPT 

ARKflNSflS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

1  45 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

flRKRNSflS  POST 

D240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

1  94 

5P 

5P 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

flSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7R 

LOUIS  FREEh^N 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7fl 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

flUGUSTfl  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7R 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BflTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BflTESVILLE  L  AND  D  1 

D460 

03 

I NDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7fl 

c 

H 

TOMMY  R  CARPENTER 

BEEBE 

D530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JHMtb  WtLLH 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

7 

36 

1  1 

90 

38 

298 

5P 

J.    W.  HICKS 

BEEDEVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONV  ILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1296 

7A 

7A 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7A 

c 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7A 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7A 

JACK  TWILLA 

BLflKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8fl 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

□LUt   nUUNlHlN  UHM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8fl 

8R 

8A 

c 

U   o   tUKro   Ur    t  NU  1  in  t  L  Ko 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8fl 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7fl 

H 

R  L  WHITE 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7A 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEV ILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7A 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BR INKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

1  2 

205 

7R 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7fl 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHORLS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

D 1  1  D  n  r"  T  T  f~ 

BURPE  T  TE 

1052 

03 

M I S5 1 ob 1 rr I 

2 

35 

4  9 

89 

57 

240 

6P 

IjtUKljL    H  nHLL 

CABOT   4  SW 

1  1  02 

06 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.    M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C   W   THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  1  52 

08 

OUACHI TA 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8A 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

3 

34 

27 

93 

01 

405 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

18 

1  72 

5P 

7A 

MRS  MARGARET  NOTHERN 

CLARKSV ILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  8  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7fl 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

0  1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MRE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2166 

c 

in  M  QUI     1   PC  QTMQ 

JUNHn   LlL  olno 

CONWAY 

1596 

05 

FRULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7R 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLRY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1 666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7fl 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

1  80 

8A 

8R 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C  TIMMING 

DAISY 

1814 

07 

PIKE 

3 

34 

15 

93 

44 

628 

7fl 

c 

INACTIVE  1/1/75 

DAMASCUS 

1829 

05 

FRULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIRM  R.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A .   MOUDY  .   JR  . 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

5P 

7A 

JHLrS    t*  DUfTnO 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7R 

7A 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8R 

8A 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06 

PRRIRIE 

7 

34 

58 

91 

30 

204 

5P 

7A 

C  .   J  .  RISTER 

DIERKS 

2015 

07 

HOWRRD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8A 

WILLIAM  C.  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWRRD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMflS 

2148 

09 

DESHR 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  KERHEY 

EL  DORADO  FAA  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  RGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8fl 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

44 

1518 

6P 

7R 

c 

H 

INACTIVE  2/1/75 

EVENING  SHADE   1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7R 

OPHR  WOLFE 

FRYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  RGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STR 

2444 

01 

WRSHINOTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
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a 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

FOROYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

49 

92 

25 

264 

8A 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544 

07 

L  I  TTLE  RIVER 

4 

33 

4  3 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CRLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

05 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOGRN 

FORT  SMITH  WSO  flP  R 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

20 

94 

22 

^.49 

M  I  0 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L.  CRISTEE 

GEORGE  TOWN 

2760 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7R 

BESSIE  E .  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5F 

7A 

C 

H 

MRS   IDA  A  KILLION 

GILLHflM  DRM 

28  1  0 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  1 

93 

29 

547 

7A 

MRS   JIMMY  GRANT 

GRAVELLY    I  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7A 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRflVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1  250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JU'^TICE 

GREEN  FOREST 

2946 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1360 

7R 

HUGH  L.  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

StBAST IAN 

1 

35 

1  3 

94 

1 5 

518 

7A 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3 1 

92 

00 

527 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

2  1  0 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

14 

91 

48 

180 

8A 

TOWN  OF  HAMBURG 

HARDY 

3  I  32 

02 

SHARP 

7 

36 

1  9 

9  1 

29 

362 

c 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON  FAA  AP 

3165 

0  1 

BOONE 

7 

36 

1 5 

93 

09 

1  374 

M  I  D 

M  I  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MRS.   ETTA  G.  LRUNIUS 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

CARL  M  ROBINS 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

8A 

8A 

8R 

H 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

FELTON  G.  HOLLIFIELD 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

93 

03 

580 

7A 

7A 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MAD  I  SON 

7 

36 

05 

93 

44 

1  453 

6P 

7A 

C 

MRS   MAY   PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

0  1 

93 

1  1 

857 

7A 

MRS  ARDELLfl  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

MRS.   LVRA  B.  5YKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7A 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDO  HILL 

376  I 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

ALLEN  LINDSEY 

KEISER 

382  I 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7A 

7A 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

40  1 0 

05 

PULASKI 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

M  I  D 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

P  IKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  106 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

SS 

7A 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4  I  34 

05 

GRANT 

3 

34 

I  0 

92 

35 

261 

SS 

7  A 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WSFO  AP  R 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LURTON  2  NE 

4386 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

48 

93 

04 

2000 

7A 

7A 

MRS.   BRIGETTA  SUE  SMITH 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

43 

215 

8  A 

MRS  VIOLA  HOLLOWELL 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  9 

93 

1  4 

3  1  5 

6P 

7  A 

H 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  NO  2 

4550 

08 

COLUMB  I  A 

4 

33 

1  6 

93 

1  4 

294 

c 

ARKANSAS  P  4  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9 1 

32 

690 

SS 

7R 

H 

CLARENCE  P.  MRTHIS 

MHK I HNNH   Z  b 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ARKANSAS 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

I  1  40 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

C 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

9 1 

59 

600 

7A 

MRS.   JUANITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

1207 

6P 

7A 

c 

H 

R  I  CHARD  W  .   ST  .  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

9 1 

49 

300 

8A 

8A 

c 

H 

U  OF  ARK   -  MONTICELLO 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7R 

PERRY  0.  MALLETT 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7A 

c 

H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

5036 

02 

BRX  TER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7R 

WILLIAM  F .  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL  IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS  .   SOLA  ARV I N 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7A 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKHNSOS 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EONR  J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS  .  NONA  L .  HRILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

7A 

WILLIRM  W.  WRRO 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8fl 

H 

NEWPORT  CITY  WRTER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DRM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

MRS.  CLflRR  W.  HURST 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RRKfiNSRS 
MAY 


1975 


Q  T  Q  T  T  n  M 

O  1  H  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

P  n  1  1  M  T  Y 

L  U  U  N  1  T 

DRfilNflGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOtKVtK 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

ODEN  1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OSCEOLA 

5480 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

43 

89 

59 

245 

7R 

MRS  LENA  E  CADWELL 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZHRK 

5508 

04 

FRANKL  IN 

1 

35 

29 

93 

50 

395 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

04 

1    i_i  hi  c  n  ki 

JUHNoUN 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7R 

\/iDPTi     n      MP  \  cnK( 
VIRGIL    U.  MtLoUN 

PflRflGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 

PARKS 

5591 

04 

SCOTT 

1 

34 

48 

93 

58 

568 

7R 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

7 

35 

57 

93 

15 

925 

C 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

1 

35 

03 

92 

48 

330 

7A 

A.   0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

1 

34 

13 

92 

01 

215 

5P 

5P 

c 

L  B  HAODOX 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7A 

MRS.    WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

CLARK 

3 

34 

10 

93 

12 

375 

7R 

MRS.    MAMIE  FRANCIS 

POCAHONTAS  I 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

36 

16 

90 

59 

330 

6P 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

31 

120 

8A 

8A 

NEILL   M  SLOAN 

PRtSCu  1  1 

5908 

08 

M  c  V/  n  n  n 
NhVHUH 

3 

33 

48 

93 

23 

308 

6P 

6P 

H 

JUMN    W.     IttlLK.  JK. 

PRESCOTT  SCS 

59 1  0 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

3  1  8 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RRTCLIFF 

6008 

04 

LOGAN 

1 

35 

18 

93 

53 

453 

7A 

MRS  LULR  M  WEEKS 

REMHEL  DAM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

26 

92 

54 

315 

7A 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33 

48 

91 

16 

150 

BA 

BA 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE  3  N 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

1  9 

93 

08 

366 

7A 

7A 

7A 

H 

BILL  MCKENNEY 

SAINT  CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

7 

34 

23 

91 

08 

200 

BA 

BA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

03 

CLAY 

5 

36 

27 

90 

08 

300 

7A 

GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

7 

36 

23 

91 

50 

668 

7A 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

7 

35 

15 

91 

45 

245 

5P 

7A 

H 

ADAM  C  .  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

05 

GRANT 

3 

34 

27 

92 

21 

290 

6P 

BP 

nKr\rflNOHo    rUr^LolixT  LUnn 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

39 

92 

1  9 

550 

7A 

FRED  LOWRANCE 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

1 

36 

10 

94 

32 

1  1  40 

7A 

7A 

RICHARD  L  KAUFMAN 

SPARKMRN 

6768 

08 

DALLAS 

3 

33 

55 

92 

51 

170 

BA 

BA 

MATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

6804 

07 

LAFAYETTE 

4 

33 

22 

93 

29 

270 

BA 

BA 

c 

HUBERT   A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

6823 

09 

L INCOLN 

3 

33 

57 

91 

47 

1  82 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

STUTTGART 

6918 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

29 

91 

32 

2  1  4 

5P 

7R 

5ALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

28 

9  1 

25 

1  98 

BA 

BA 

Bfl 

CGH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

04 

LOGAN 

1 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

06 

93 

27 

250 

BA 

TOMMY  HAMLIN 

TEXARKANA  FAA  AP 

7048 

07 

MILLER 

4 

33 

27 

94 

00 

351 

MID 

MID 

H 

rLU    HVlHIiUiN  HuLINLl 

TURRELL 

7267 

06 

CRI TTENDON 

2 

35 

22 

90 

15 

225 

5P 

5P 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WALDRON 

7488 

04 

SCOTT 

1 

34 

54 

94 

05 

675 

5P 

7R 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WARREN 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33 

37 

92 

04 

201 

7A 

7A 

NICK  CORNISH 

WRSHI TA 

7592 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

39 

93 

32 

610 

7A 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CR  I  TTENDEN 

2 

35 

08 

90 

1  1 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEEL  I NG  3  W 

7744 

02 

FULTON 

7 

36 

19 

91 

54 

775 

C 

Kini  FM  R  roi  nuFi  i 

r>lULLiN    D  L.r1LUHCLL 

WING 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

C 

BILL   J  MOODY 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

14 

90 

47 

260 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLV  ILLE 

8084 

02 

MARION 

7 

36 

1  3 

92 

4  1 

750 

SS 

SS 

c 

CARL  WALKER 

CLOSED  STATIONS 

APLIN   1  W 

0188 

05 

PERRY 

1 

34 

58 

93 

00 

400 

6P 

CLOSED  4/30/75 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

13 


REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


oaa?,?^°""''/"^°'""'^**°"  '■''e="'''l"B  tf'e  Climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center.   Federal  Buildint'    Asheville     N  C 
JuauL,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State.  ' 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  'F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F       In  "Supplemental  Data"  t,hle 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


ons 
ce 


the  24  hours  endins  at  time  of  observation.  '  ■"•  "  "*""  Pu^l^^hed,  are  for 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Hin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durinE  24  hours  endine  at 
iiches  abo"  the"";.  """"""""^  "  -aporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemomeJe?  JecS^der  !oca?ld  6-8 

V»ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samoles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causls  o?  local  ^arlaMUtv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  causes  or  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tahi  ,  ^ 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice.  -^i  xaAi     uapie,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1'5A1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofthffbut^etfn.  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  thei-mograph . 
Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 
Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers, 
a-owley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 


All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.n 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and   the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  obseivation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  1>recipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General   weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35<?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commei-ce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  Nortli  Carolina  28801. 


Director,  NationaJ  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  7/e/75-<340 
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TEMPERHTURE   AND   PREC  I  P  I  TRT  I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LDi£:.T  TEMPERATURE: 
GREFITEST   TOTAL   PRE C  1  P  I  T R T  I  ON  : 
LERST   TOTRL  PREC [ P I T R T [ ON : 
GREATEST    1    DRY  PRECIPITATION: 


2  STATIONS 

2  STATIONS 
0  :  ERKS 

LITTLE  ROCK  NSFO  RP 
DIERKS 


961     DRTE  25^ 
45       DRTE  01 
11.07 
1  .56 

4.53       DRTE  08 


SUPPLEMENTAL  OnTfl 


MINO 

(SPEED  -  M.P.H. 1 

RELBTIVE  HUnlOITT 
RVERRGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DBYS  WITH 
PRECIPITATION 

STflNORRO 

OF  TIME 

CENTRAL 

RESULT 
DIRECT 

RESULT. 
SPEEO 

a 

a. 

DIRECT 
FflSTES 

00 

06 

12 

18 

o 

o 
o  a 

FORT  SMITH  WSO  RP 

15 

1  .5 

5.6 

31 

N 

1  4 

85 

88 

62 

62 

5 

3 

5 

3 

2 

0 

18 

LITTLE  ROCK  WSO  RP 

19 

2.2 

5.0 

36 

NE 

27  + 

82 

85 

57 

58 

4 

6 

4 

0 

0 

0 

1  4 

nnSlQ    NRTIONflL   OCERNIC  HND  /  ENV  I  RONMENTHL  DRTR  /  flSHE  V  I  LLE  .  N.C 

I  IVi/MM   RTMOSPHERIC  RDM  I  N  I  STRATI  ON  /    SERVICE  / 


MONTHLY   SUMMRRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  flR««NSPs 


STflT I  ON 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

1  § 
o  J 

S 

i 

o 

NO 

OF 

onrs 

o  J 

i 

SLEET 

NO  . 

OF 

OOYS 

MRX  . 

niN. 

T 

.50  on  MORE 

1  .00  OR  nORE 

s„ 
ll 

s  . 

i;i 

ll 

■        •  ■ 

NORTHWEST  01 

BENTONV ILLE 

81 

.7 

62 

•  2 

72 

0 

89 

7 

48 

I 

10 

5 

27 

1  .03 

17 

.0 

0 

9 

4 

2 

OEER 

77 

.9 

61 

.  4 

69 

85 

7 

50 

] 

10 

0 

0 

0 

0 

1  .38 

24 

.0 

0 

9 

2 

EUREKH  SPRINGS  3  WNW 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

FBTETTEV[LLE  FHO  HP 

84 

■  2 

62 

.8 

73 

S 

91 

6 

46 

' 

5 

1 

0 

0 

0 

4 

82 

1  .35 

7 

.0 

0 

8 

4 

2 

FBYETTEVILLE  EXP  STfi 

74 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

91 

2  01 

■  0 

0 

g 

6 

2 

CRAVE  T  TE 

84 

■  0 

62 

.9 

73 

5 

.5 

90 

6 

46 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

48 

.  1  1 

1  .47 

17 

.0 

0 

7 

5 

HPRRISON   FBfi  BP 

84 

.  4 

63 

.6 

91 

6 

49 

2 

2 

0 

0 

0 

1  .21 

23 

.0 

0 

8 

2 

HUNTSVILLE 

8S 

•  0 

60 

.2 

72 

6 

90 

20* 

45 

i 

3 

2 

0 

0 

0 

3 

47 

.96 

17 

.0 

0 

6 

3 

0 

LEBD  HILL 

75 

7 

16 

0 

0 

0 

5 

22 

2  3 

.  0 

0 

g 

4 

2 

SILOfln  SPRINGS 

83 

.4 

62 

-8 

73 

1 

-  1.5 

92 

7 

50 

6 

1 

0 

0 

0 

7 

10 

2  .03 

2  .54 

1  1 

.0 

0 

8 

5 

3 

DIVISION 

73 

2 

-  1.1 

5 

49 

.48 

.0 

a        ■  ■ 

NORTH  CENTRBL  0? 

CALICO  ROCK 

86 

.9 

59 

.4 

73 

2 

94 

22« 

46 

8 

4 

24 

-  .28 

1  .50 

24 

.0 

0 

6 

5 

1 

EVENING  5HBDE   I  NE 

87 

.  1 

62 

.4 

94 

6 

47 

1 

1 

12 

0 

0 

0 

.54 

1  .74 

9 

.0 

0 

7 

G ILBERT 

87 

.7 

61 

.3 

74 

5 

.0 

94 

6 

46 

2 

1  1 

0 

0 

0 

4 

15 

.22 

.76 

S 

.0 

Q 

9 

5 

0 

GREERS  FERRr  OBM 

85 

.4M 

63 

.6M 

74 

SM 

93 

7 

51 

3 

8 

0 

0 

0 

4 

03 

.64 

9 

.0 

0 

1  1 

4 

0 

tlflfinOTH  SPRING 

74 

3 

12 

0 

0 

0 

4 

39 

0 

5 

; 

MBRSHBLL 

85 

.  3 

62 

.2 

73 

8 

91 

6 

47 

2 

6 

0 

0 

0 

3 

DO 

-  .96 

.70 

22 

.0 

0 

6 

4 

0 

nOUNTBIN   HOME    1  NNW 

86 

.  1 

61 

.7 

7  3 

-  1.1 

92 

6 

46 

2 

8 

0 

0 

0 

87 

1  .42 

3.51 

23 

.0 

5 

2 

2 

nOUNTfllN  HOME  C  OF  END 

85 

.  1 

52 

.4 

73 

8 

92 

7 

47 

1 

7 

4 

0 

0 

0 

5 

45 

1  .75 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

MOUNTAIN  VIEW 

74 

2 

9 

0 

0 

0 

2 

89 

1  .48 

0 

1 

0 

YELLV ILLE 

87 

.2 

60 

•  2 

73 

7 

94 

5 

48 

i 

2 

1  4 

0 

0 

0 

3 

1  1 

1  .50 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

74 

1 

-  .9 

" 

15 

-  .09 

.0 

■       "  ■ 

NORTHEAST  03 

AL I C I A 

BBTESVILLE  LIVESTOCK 

86 

.7 

62 

.7 

74 

7 

-  .5 

94 

30. 

48 

1 

1  1 

D 

0 

0 

5 

64 

1  .87 

2  .87 

9 

.0 

0 

8 

3 

2 

BBTE3VILLE  L  BND  D  1 

87 

.  I 

63 

.2 

75 

2 

96 

7 

SO 

] 

3 

15 

0 

0 

0 

4 

05 

•  25 

1  .25 

24 

.0 

8 

3 

1 

BEEOEVILLE 

88 

.4 

66 

.4 

77 

4 

94 

28- 

53 

0 

14 

0 

0 

0 

4 

29 

.31 

1  .00 

1  1 

.0 

0 

7 

4 

1 

BLTTHEVILLE 

M 

55 

' 

2 

21 

1  .37 

.75 

'  ' 

.0 

0 

3 

0 

CORN  I NG 

87 

.8 

65 

.9 

76 

9 

-  .5 

93 

29. 

51 

1 

0 

1  4 

0 

0 

0 

5 

96 

2.15 

1  .96 

17 

.0 

^ 

9 

4 

1 

JONESBORO 

86 

.3M 

66 

.7M 

76 

5M 

-   1  .7 

93 

21 

S3 

> 

0 

0 

0 

6 

05 

2.41 

2.10 

1  1 

.0 

0 

9 

4 

2 

JOOD  HILL 

77 

2M 

15 

0 

0 

0 

3 

38 

0 

2 

1 

KE ISER 

88 

.6 

65 

.5 

77 

1 

95 

27. 

54 

j 

2 

89 

.96 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

NEWPORT 

86 

.7 

65 

.9 

76 

8 

-   1  .5 

94 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

90 

-  .30 

.98 

17 

.0 

0 

7 

4 

0 

PBRBGOULD 

87 

.6 

65 

•  3 

76 

5 

-   1  .0 

94 

20 

53 

1 

0 

1  4 

0 

0 

0 

2 

97 

-  .65 

1  .38 

1  1 

.0 

0 

5 

2 

1 

POCAHONTAS  1 

M 

12 

0 

0 

0 

0 

SEARCr 

88 

.6 

66 

.  1 

77 

4 

.4 

94 

6 

52 

0 

15 

0 

0 

0 

2 

SO 

-  1.18 

.57 

1  5 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

76 

6 

-  .8 

3 

99 

.25 

.0 

m         m  m 

WEST   CENTRAL  04 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

86 

.  9M 

63 

.9M 

75 

4M 

93 

7 

52 

2. 

3 

8 

57 

2  .20 

23 

.0 

0 

1  1 

6 

3 

BOONEVILLE 

87 

.8 

66 

.2 

76 

S 

93 

6 

49 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

28 

-  .40 

1  .06 

17 

.0 

0 

7 

3 

I 

CLARKSVILLE 

85 

.9 

63 

.2 

74 

6 

92 

28 

48 

1 

7 

8 

0 

0 

0 

» 

96 

.86 

17 

.0 

10 

2 

0 

DBROBNELLE 

87 

.2 

66 

.3 

76 

8 

-1.3 

92 

27 

S3 

1 

0 

4 

81 

.67 

.89 

26. 

.0 

0 

1  1 

4 

0 

FORT   SMITH  WSO  AP  //R 

.5 

55 

51 

' 

° 

5 

0 

0 

0 

5 

86 

1  .93 

1  .57 

.0 

0 

10 

5 

2 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

86 

.9 

62 

•  2 

74 

6 

93 

6 

47 

1 

2 

10 

0 

0 

0 

5 

61 

1  .25 

1  .67 

n 

.0 

0 

6 

4 

3 

HECTOR 

87 

63 

75 

4 

1  1 

0 

0 

0 

2 

1  4 

0 

3 

0 

MENB 

84 

.4 

64 

•  5 

74 

5 

-    1  .9 

89 

27 

50 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

24 

3.72 

3.  12 

7 

.0 

0 

9 

7 

1 

OZARK 

86 

.8 

66 

.5 

76 

7 

.7 

91 

29. 

51 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

3 

90 

.10 

.71 

7 

.0 

0 

8 

4 

0 

RUSSELLVILLE   3  N 

86 

.4 

64 

.  I 

75 

3 

-2.4 

92 

30. 

51 

2. 

3 

9 

0 

0 

0 

^ 

57 

1  .27 

1.15 

26 

.0 

0 

12 

^ 

' 

SUBIBCO 

77 

3 

16 

0 

0 

0 

7 

03 

2.72 

1.64 

2  3 

.  0 

0 

9 

7 

1 

WBLDRON 

88 

.  1 

64 

.9 

76 

5 

-  .9 

94 

6 

49 

1 

0 

1  4 

0 

0 

0 

6 

24 

'  .52 

2  .25 

1  4 

.0 

0 

10 

5 

1 

DIVISION 

75 

8 

-  .5 

5 

45 

1  22 

.0 

■       ■  ■ 

CENTRBL  05 

ALUM  FORK 

86 

.3 

64 

6 

75 

5 

-   1  .5 

90 

30- 

53 

1 

0 

3 

97 

-  .FO 

.77 

9 

.0 

0 

8 

3 

0 

BENTON 

86 

9 

65 

3 

76 

1 

-  .3 

92 

3 

54 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

4 

1 1 

.52 

.59 

7 

.0 

0 

10 

3 

0 

BLAKELY   MOUNTAIN  OBM 

85 

9 

62 

0 

74 

0 

91 

28. 

48 

1  4 

3 

7 

0 

0 

0 

4 

35 

1  .02 

1  4 

.0 

1  0 

2 

1 

CONWBY 

87 

2 

65 

4 

76 

3 

-    1  .4 

92 

30. 

53 

1 

0 

3 

38 

.31 

.80 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

CREENBh lER 

75 

0 

8 

D 

0 

0 

3 

26 

.  50 

1  5 

.  0 

0 

9 

2 

0 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

85 

9 

55 

6 

75 

8 

-  2.9 

93 

28 

54 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

75 

.72 

1  .40 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

LEOLB 

87 

3 

76 

8 

14 

0 

0 

0 

3 

86 

.  85 

.  0 

0 

9 

4 

n 

LITTLE   ROCK   WSFO   BP  //R 

89 

6 

67 

6 

78 

6 

.5 

94 

30. 

56 

0 

19 

0 

0 

0 

1 

56 

-    1  .94 

.47 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

HBLVERN 

87 

7 

63 

7 

75 

7 

94 

30 

51 

t  3 

0 

1  4 

0 

0 

0 

3 

09 

.86 

9 

.0 

0 

5 

3 

0 

MORRILION  4  SW 

87 

9 

66 

5 

77 

2 

-    1  .0 

92 

29. 

53 

0 

IS 

0 

0 

0 

28 

.58 

.74 

18 

.0 

0 

10 

4 

0 

NIMROO  DBM 

85 

1  M 

62 

9M 

74 

DM 

90 

27. 

S3 

3 

0 

0 

0 

3 

88 

.08 

.65 

1  4 

.0 

0 

9 

4 

0 

SHERIDAN  TOWER 

87 

9 

65 

4 

76 

7 

.  7 

93 

27 

53 

0 

12 

0 

0 

0 

4 

51 

.75 

.82 

9 

.0 

0 

9 

6 

0 

DIVISION 

76 

0 

-  1.4 

3 

75 

-  .10 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIRTION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUnnnRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «r««ns«s 

JUNE  19TS 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

STRTiON 

S  § 

>  a 

S  - 
>  - 

°  " 

CT  x: 

Ui 

o 

NO. 

OF 

Ofirs 

2  z 
a  r 
tt 

__o_u^  

—  

SNOH. 

5LEE  I 

NO  . 

OF 

onrs 

i 

nflx . 

niN . 

o 

MAX.  DEPTH 
ON  GROUND 

g 

- 

1 

a- 

1 

UJ 

— ^ 

%  , 

i . 

r.  2 

-  CO 

r  ^ 

h  CO 

m        m  m 

EAST  CENTRPL  06 

ARKflNSfiS  POST 

66  •  9 

67.4 

76 

2 

95 

1  9 

Q 

16 

Q 

3.75 

.  87 

g 

.  0 

0 

7 

4 

0 

BR  I NKLE Y 

76 

1 

2  0 

30  + 

55 

1  0 

Q 

Q 

g 

.  60 

28 

■  0 

0 

7 

3 

2 

CR60T  4  SH 

86  .5 

66  .2 

76 

4 

91 

30* 

52 

1 

0 

1  0 

0 

Q 

g 

2.95 

'  .67 

1  1 

.0 

0 

7 

2 

0 

CL  flRENDON 

88  .4 

68.2 

77 

3 

95 

27 

54 

2. 

0 

1 5 

Q 

Q 

Q 

3.10 

-  .36 

.63 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

DES  ARC 

89  .8 

68  .2 

79 

0 

93 

30* 

59 

1  2. 

^ 

16 

0 

0 

0 

2.56 

■  85 

.  5  3 

30 

.  0 

0 

g 

2 

g 

FORREST  C I TY 

flfl 

65 .  6M 

77 

IH 

93 

27  • 

Q 

13 

0 

0 

0 

2.42 

.83 

22 

.  0 

0 

5 

2 

0 

HELENA 

85  9 

65 . 1 

75 

3  0 

30  ♦ 

55 

. 

Q 

g 

0 

Q 

g 

5-59 

2  . 36 

2  . 00 

1  2 

.0 

0 

7 

4 

2 

KEO 

87.4 

67.0 

77 

2 

92 

27. 

56 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

2  .59 

.62 

1  1 

.0 

g 

4 

2 

0 

HARIANNA  2  S 

88.5 

67  .4 

76 

Q 

-    .  1 

93 

29' 

57 

0 

15 

0 

0 

0 

5  .05 

2.02 

1  .60 

29 

.0 

0 

7 

5 

1 

SAINT  CHARLES 

87.5 

67.3 

77 

4 

-   1  .0 

94 

28 

57 

) 

0 

1  1 

0 

0 

0 

4  .40 

1  .21 

1  .09 

29 

.0 

0 

9 

3 

I 

STUTTGART 

87.5 

68  .6 

78 

I 

-   1  .0 

93 

27 

56 

0 

1  3 

Q 

Q 

g 

6  .26 

2.48 

2  .96 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

STUTTGART  9  ESE 

86  .6 

68  .7 

-  .5 

93 

28 

57 

0 

g 

Q 

0 

5  .03 

1  .84 

2.28 

10 

.0 

g 

7 

3 

1 

TURRELL 

88  .0 

66.8 

77 

94 

26 

S5 

j 

0 

1  4 

0 

0 

0 

2  .05 

.71 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

WEST  MEMPHIS 

flR  "  ?m 

'  tn 

77 

7 

25  ♦ 

56 

Q 

12 

0 

0 

0 

3.80 

1.16 

1  5 

.  0 

0 

8 

3 

1 

WYNNE 

77 

9ri 

q4 

20 

52 

Q 

1  4 

0 

0 

0 

2.99 

.  78 

1  0 

.  0 

0 

6 

4 

g 

DIVISION 

77 

4 

-  8 

3.76 

.  i  3 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

88  .6 

65.5 

-j^ 

-  .5 

93 

6 

49 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

5.61 

2.  18 

.0 

0 

HOPE  3  NE 

87  .8 

64  .2 

76 

Q 

-   1  .9 

93 

30. 

50 

4 

13 

0 

0 

0 

6  .45 

2.62 

2  .  36 

8 

.0 

0 

6 

4 

3 

MOUNT    IDA  3  SE 

85  .8 

62.3 

74 

-   2  .0 

91 

26 

48 

} 

6 

6 

0 

0 

0 

3  .36 

-  .66 

1  .26 

1  4 

.0 

0 

7 

2 

1 

3 

MURFREESBORO  2  NNW 

87  .  3M 

53  .2^ 

75 

3n 

9 ! 

30. 

48 

3 

1  0 

0 

0 

g 

7  .59 

2.16 

7 

.0 

0 

8 

5 

NASHVILLE   EXP   STATION  // 

85  .6 

64  .9 

75 

3 

-    I  .9 

91 

28 

50 

4 

5 

Q 

0 

g 

6.23 

1  .86 

1  .55 

7 

.0 

0 

8 

4 

3 

OKAY 

89  .0 

68  .4 

78 

.  4 

94 

27 

54 

0 

1  6 

0 

0 

g 

6  .01 

2.34 

2  .65 

7 

.0 

0 

4 

3 

2 

STAMPS 

PT!  '  1 

77 

2 

q? 

30  + 

5  1 

g 

IS 

0 

0 

0 

6  .65 

1  .88 

23 

.0 

0 

7 

4 

3 

TEXARKANA  FAR  RP 

'  7 

76 

9 

27 

55 

Q 

5 

0 

0 

0 

5.44 

2.21 

9 

.0 

0 

6 

5 

1 

76 

3 

1  4 

5  . 92 

2  .07 

■  0 

SOUTH  CENTRHL  08 

nn  n  PlUL  L  r  n  1  r1    c  ii 

88.2 

66  .6 

77 

.7 

92 

30. 

53 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

5.58 

1  .70 

1  .39 

7 

.0 

0 

7 

5 

2 

L  n  n  U  C  rl  1 

89.0 

66  .6 

-  1.2 

93 

21. 

56 

0 

19 

0 

0 

0 

4  .20 

.93 

1.10 

7 

.0 

0 

1  0 

3 

1 

EL  OORflDO  FSB  RP 

87  .8 

67.7 

-    1  .2 

92 

27. 

57 

0 

13 

0 

0 

0 

6.15 

3.22 

2.53 

7 

.0 

0 

9 

4 

1 

FORDTCE 

87.5 

65  .  I 

76 

8 

-  2.1 

93 

1  9 

55 

0 

1  4 

0 

0 

g 

6.46 

3.48 

1  .93 

10 

.0 

0 

10 

4 

1 

HflGNOL:R  3  N 

88  .OH 

60.0(1 

74 

on 

-   4  .5 

91 

30. 

47 

1 

1 5 

0 

0 

0 

4  .45 

1.15 

I  .33 

9 

.0 

0 

8 

4 

1 

rlOROBBY  LOCK  NO  8 

88  .6 

66.7 

^ 

93 

28. 

53 

0 

1  7 

0 

0 

g 

6.57 

3  .52 

1  .29 

10 

.0 

0 

1  0 

7 

2 

PRESCOTT 

CM 

77 

5 

1 

30  . 

55 

0 

15 

0 

0 

0 

6.17 

2  . 39 

2.13 

7 

.0 

0 

7 

5 

3 

SPfiRKMRN 

00  '  Im 

88  ■  4n 

65  .6n 

77 

on 

Q4 

1  9 

5  3 

0 

17 

0 

0 

0 

3  .45 

1  .27 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

77 

0 

1  8 

5  . 38 

2  .08 

.0 

SOUTHEAST  09 

89  1 

64  7 

75 

.9 

1  4 

95 

2  1  . 

54 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

10  .84 

7.10 

1  .68 

12 

.0 

0 

1  0 

9 

6 

nPRMnTT    ^  KIP 

89  .0 

67.4 

78 

.2 

95 

29. 

56 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

6.97 

3  .85 

3  .20 

10 

.0 

0 

8 

5 

1 

OUMflS 

88  .6 

68.9 

78 

.8 

.8 

94 

27 

58 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

5.17 

2  .04 

3  .24 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

EUDORH 

88  .3 

68  .2 

78 

.3 

93 

28. 

60 

2. 

0 

16 

0 

0 

0 

S  .29 

1  .82 

1  .02 

10 

.0 

0 

10 

5 

1 

nONTICELLO  3  SW 

86.8 

66  .3 

76 

.5 

-    1  .8 

92 

28 

55 

2. 

0 

7 

0 

0 

0 

5.10 

1  .90 

10 

.0 

0 

8 

4 

1 

PINE  BLUFF 

89.4 

68  .4 

78 

.9 

-  .8 

95 

30. 

56 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

3.34 

.49 

1  .03 

9 

.0 

0 

5 

4 

1 

PORTLBND 

87  .3 

67.6 

77 

.5 

93 

26. 

60 

2. 

0 

1  1 

0 

0 

0 

10.24 

1  .60 

30 

.0 

0 

1  4 

8 

3 

ROHHER  2  NNE 

87  .in 

67  .9M 

77 

.SM 

92 

30. 

59 

2. 

0 

0 

0 

0 

4  .82 

.95 

10 

.0 

0 

7 

6 

0 
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DniLY  PRECIPIinTION 


JUNE  J975 


STflT ION 


flOBTHWEST  D. 

BENTQNVILLE 
BEHRYVILLE  4  NU 
eUFFflLC  TOWER 
DEER 

EUREKA  SPRINGS  3  UHU 

FflYETTEVILLE  Fftft  flP 
FftrETTEVILLE  EXP  STfl 
GHfiVETTE 
GREEN  FOREST 
NftRB.'SaH  Fftft  flP 

HUNT5VILLE 
JASPER 
LEfiO  HILL 
ODELL    3  N 
SILOAM  SPRINGS 


MORTH  CEMTRftL  02 

CALICO  ROCK 
CL  IMTON 

EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

GREEBS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
rCLBOUHNE  5  WNW 
MOUNTAIN  HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVJLLE 


NORTHEAST  0 
AL IC  lA 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  I 
BEEOEVXLLE 
BLACK  ROCK 

6LYTHEVILLE 
CORNING 
GEORGETOWN 
JONESBORO 
JUDD  HILL 

KEISER 
LAKE  CITY 
NEWPORT 
PARAGOULD 
POCAHONTAS  1 


WEST  CENTRAL 


6IG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 

CLABKSVILLE 
COVE 
DANVJLLE 
DABOANELLE 

FOBT   SMITH  WSO  AP  ^ 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GSAVELLT  1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOB 

rCNA 

MULBEBHy  6  NHE 

natural  0am 
OZAPK 
OZONE 
PABKS 

RUSSELLVILLE  3  N 

SUBIACO 

WALORON 


CENTRAL  0^ 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  S£ 
BLAKELY  MOUNTA  "1  DAM 
BDNNERDALE 

CARPENTER  0AM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 


NNE 


HOT  SPRINGS 
JESSIEVILLE 
LAKE  MAUfCLLE 
LEOLA 

L ITTLE  BOCK  WSFO 
MALVERN 

MORRILTQN  t  SW 
NIMROD  DAM 
OWCNSVILLE 
PERRY 


EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3      4     5    6  7 


9     101112    131415  1617 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


.75      .5.0  .50 


.12     .05  .05 


.35     .62  .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STPTION  INDEX 

4 


DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


ftUGUSTA  2  NW 
BBINHLEY 
CflBOT  4  5W 

OES  ftBC 

rORBEST  C ITY 

HELENA 

KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 
STL'TTGART 
STUTTGART  0  ESE 
TUBRELL 
WEST  MEMPHIS 

WYNNE 


SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
nSHDOUiN  2  S 
ATHENS 
OE  QUEEN 
DIEBKS 

GLENWOOD  4  ENE 
HOPE  3  NE 
HOPPEB  1  E 
HORATIO 
LANGLEY 

MOUNT  IDA  3  5E 
nURFREESBORO  2  NNW 
NASHVILLE   EXP  STATION  . 
MflTHAN  ^  WNU 
NEUHOPE  3  £ 

QDEN  1  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAI*S 

TEXARKANA  FAA  AP 
unSHITA 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY   3  NE 
ARN.AOELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SW 
eOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AP 

FOROVCE 

GURDON 

MAGNOLIA   3  N 

liOBOBAY  L9CK  MO  B 

PINCY  GBQVE 
PBE5C0TT 
SPABKMRN 
TAYLOB 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  5SE 
OEBMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
BOHUER  2  NNE 

STAR  CITY  A  ENE 


DRY   OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


59   1.40  I 


10  11  12 


3  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.23    1.09  .40 


.02      .36  .61 


09      .34  .06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 

DRY  OF  MONTH 


O  1  M  i  i  U  IN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

1  5 

1  7 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

AVEf 

• 

NORTHHESI  01 

BENTONVILLE 

MAX 

70 

75 

72 

83 

93 

82 

89 

81 

78 

76 

76 

70 

80 

84 

85 

77 

63 

80 

86 

85 

88 

66 

83 

83 

83 

86 

85 

87 

86 

86 

81 

7 

M  I  N 

48 

5S 

58 

60 

60 

60 

63 

62 

65 

65 

57 

52 

56 

62 

60 

59 

59 

62 

71 

66 

68 

65 

65 

66 

67 

67 

66 

67 

66 

68 

62 

DEER 

MRX 

64 

73 

73 

78 

78 

77 

85 

75 

73 

77 

75 

72 

76 

79 

78 

74 

77 

73 

82 

81 

82 

82 

81 

80 

81 

82 

82 

83 

82 

81 

77 

9 

M  I  N 

50 

54 

57 

60 

57 

58 

59 

60 

61 

63 

61 

55 

59 

60 

57 

58 

59 

60 

66 

65 

65 

64 

63 

65 

67 

67 

67 

67 

68 

69 

61 

EUREKB  SPRINGS  3  WNW 

MRX 

89 

90 

92 

91 

86 

88 

69 

90 

92 

92 

69 

89 

68 

MIN 

69 

69 

67 

66 

66 

6S 

64 

65 

66 

66 

67 

65 

67 

FBYETTEVILLE   Fflfl  HP 

MRX 

79 

79 

84 

85 

82 

91 

82 

80 

78 

81 

71 

81 

86 

66 

81 

84 

61 

87 

86 

89 

89 

87 

84 

85 

69 

87 

88 

88 

88 

89 

84 

2 

M  i  N 

46 

55 

60 

66 

59 

59 

64 

60 

67 

63 

53 

51 

60 

61 

59 

57 

61 

73 

74 

69 

68 

64 

66 

64 

64 

67 

64 

66 

65 

66 

62 

FflYEITEVILLE  EXP  STR 

MRX 

76 

78 

84 

65 

83 

90 

90 

80 

79 

79 

73 

80 

85 

66 

83 

83 

83 

87 

87 

89 

88 

85 

84 

82 

87 

67 

86 

88 

66 

89 

84 

1 

MIN 

49 

57 

61 

66 

60 

69 

62 

62 

68 

66 

57 

56 

63 

71 

58 

58 

61 

73 

74 

70 

69 

66 

68 

65 

67 

69 

67 

68 

65 

67 

64 

GRHVETTE 

MRX 

77 

78 

84 

85 

83 

90 

81 

80 

79 

76 

72 

82 

86 

87 

82 

85 

62 

87 

86 

88 

87 

85 

85 

84 

67 

87 

89 

88 

89 

89 

84 

.0 

46 

56 

59 

65 

60 

66 

62 

61 

65 

65 

56 

54 

59 

63 

58 

57 

56 

71 

72 

68 

67 

65 

66 

66 

68 

68 

67 

67 

66 

HBRRISON  FHfl  HP 

MAX 

76 

76 

86 

87 

84 

91 

81 

77 

61 

79 

71 

83 

88 

68 

79 

85 

81 

88 

87 

89 

89 

87 

64 

85 

86 

85 

69 

89 

90 

89 

64 

.4 

M  I  N 

49 

57 

61 

66 

62 

70 

65 

61 

63 

63 

58 

58 

65 

63 

61 

57 

61 

72 

69 

68 

67 

65 

65 

64 

65 

66 

65 

66 

66 

69 

6  3 

•  6 

HUNrSV ILLE 

MRX 

78 

79 

85 

86 

83 

90 

86 

80 

80 

72 

83 

87 

89 

85 

85 

83 

84 

66 

87 

90 

89 

88 

86 

83 

88 

86 

67 

88 

88 

87 

85 

.0 

MIN 

4S 

52 

58 

64 

60 

61 

62 

57 

63 

57 

48 

53 

63 

54 

58 

55 

60 

70 

70 

65 

62 

52 

66 

62 

63 

62 

64 

64 

62 

64 

60 

.2 

LEAD  MILL 

MAX 

79 

80 

91 

90 

88 

94 

91 

83 

84 

80 

82 

87 

92 

91 

87 

89 

85 

90 

91 

92 

91 

89 

88 

89 

91 

90 

92 

91 

90 

90 

88 

.2 

MIN 

46 

60 

59 

65 

62 

66 

65 

60 

62 

65 

61 

56 

57 

65 

60 

56 

61 

70 

70 

68 

66 

65 

66 

65 

67 

68 

67 

62 

67 

68 

63 

SILOBM  SPRINGS 

MAX 

70 

78 

79 

85 

84 

83 

92 

81 

79 

80 

75 

72 

82 

66 

87 

80 

84 

81 

86 

86 

87 

88 

84 

86 

85 

88 

87 

89 

69 

89 

83 

.4 

• 

MIN 

50 

51 

57 

61 

61 

61 

62 

62 

64 

66 

57 

55 

58 

61 

60 

60 

59 

63 

72 

70 

69 

66 

67 

66 

67 

69 

68 

67 

67 

68 

62 

.8 

NORTH  CENTRAL  02 

CBLICO  ROCK 

MAX 

72 

81 

81 

91 

91 

88 

94 

82 

85 

76 

75 

79 

87 

89 

89 

83 

87 

85 

90 

90 

93 

94 

90 

91 

90 

89 

91 

92 

93 

90 

86 

.9 

MIN 

46 

49 

53 

58 

65 

63 

66 

54 

57 

64 

63 

47 

50 

54 

61 

52 

S3 

66 

66 

64 

62 

63 

65 

65 

63 

61 

54 

61 

62 

65 

59 

■'' 

EVENING  SHADE   I  NE 

MAX 

80 

81 

88 

87 

88 

94 

92 

85 

73 

77 

80 

87 

85 

83 

85 

83 

89 

89 

90 

92 

91 

93 

85 

89 

90 

90 

91 

92 

91 

92 

87 

.  1 

MIN 

47 

55 

54 

62 

64 

66 

67 

54 

61 

64 

68 

50 

54 

63 

53 

65 

69 

66 

65 

66 

66 

64 

67 

66 

66 

61 

66 

62 

65 

67 

62 

GILBERT 

MAX 

80 

82 

88 

89 

86 

94 

91 

82 

86 

80 

80 

87 

89 

69 

87 

87 

84 

90 

90 

92 

92 

86 

88 

89 

88 

90 

92 

90 

90 

90 

87 

.7 

MIN 

46 

53 

53 

65 

63 

64 

69 

58 

63 

64 

63 

46 

48 

60 

60 

S3 

63 

70 

67 

65 

62 

63 

65 

64 

64 

64 

64 

63 

65 

69 

6  1 

.  3 

GREER5  FERRY  DHn 

MAX 

72 

78 

82 

86 

88 

85 

93 

81 

81 

80 

76 

81 

84 

86 

86 

84 

85 

83 

89 

90 

91 

91 

87 

88 

89 

90 

90 

91 

89 

85 

.4 

MIN 

51 

55 

59 

65 

67 

65 

69 

60 

64 

64 

66 

56 

58 

61 

63 

59 

63 

65 

68 

67 

67 

65 

66 

57 

67 

56 

69 

66 

67 

6  3 

■  6 

MRHMOTH  SPRING 

MAX 

79 

80 

89 

90 

86 

93 

82 

81 

78 

79 

79 

86 

87 

87 

85 

96 

83 

90 

91 

92 

91 

87 

83 

91 

89 

90 

92 

91 

92 

91 

86 

.7 

MIN 

45 

58 

52 

61 

65 

63 

60 

56 

62 

65 

68 

49 

53 

61 

63 

53 

65 

71 

65 

67 

65 

66 

66 

67 

65 

63 

63 

65 

67 

66 

6 1 

■  8 

HBRSHRLL 

MRX 

78 

78 

85 

85 

85 

91 

90 

87 

84 

80 

76 

83 

85 

85 

83 

83 

82 

87 

87 

90 

90 

66 

90 

86 

81 

87 

90 

87 

88 

88 

85 

.3 

47 

57 

59 

69 

60 

69 

64 

58 

59 

60 

60 

57 

60 

56 

60 

59 

62 

71 

67 

56 

67 

64 

68 

65 

64 

67 

64 

59 

55 

64 

62 

■  2 

nOUNTRIN   HOME    1  NNW 

MRX 

80 

79 

85 

87 

85 

92 

82 

82 

81 

77 

76 

86 

84 

89 

87 

85 

84 

89 

87 

90 

90 

88 

88 

88 

87 

91 

91 

91 

91 

91 

86 

■  1 

46 

57 

57 

59 

60 

62 

66 

59 

60 

63 

60 

47 

S3 

65 

61 

56 

63 

68 

67 

65 

63 

63 

56 

64 

69 

65 

66 

65 

66 

7  1 

6  1 

•  7 

nOUNTRIN   HOME   C    OF  ENG 

MRX 

71 

79 

79 

88 

88 

85 

92 

81 

82 

76 

75 

77 

86 

87 

88 

81 

86 

82 

89 

89 

91 

91 

88 

88 

87 

89 

89 

91 

89 

89 

85 

.  1 

MIN 

47 

52 

57 

60 

69 

63 

68 

59 

63 

63 

55 

51 

54 

55 

62 

55 

59 

66 

69 

66 

66 

67 

68 

66 

66 

65 

67 

67 

67 

69 

62 

.4 

MOUNTAIN  VIEW 

MRX 

71 

80 

81 

86 

88 

85 

95 

82 

87 

75 

74 

79 

85 

86 

87 

84 

85 

81 

89 

90 

91 

92 

88 

68 

88 

90 

90 

92 

90 

90 

85 

.6 

M  I  N 

47 

52 

57 

60 

72 

64 

69 

57 

59 

63 

65 

52 

55 

65 

57 

57 

65 

55 

70 

68 

66 

65 

70 

66 

66 

67 

57 

63 

65 

67 

62 

.  7 

YELLV ILLE 

MAX 

79 

82 

89 

90 

87 

94 

86 

79 

80 

75 

77 

87 

91 

93 

83 

87 

84 

90 

90 

92 

92 

90 

88 

88 

89 

90 

93 

91 

91 

90 

87 

.2 

"          ■  • 

MIN 

46 

56 

57 

58 

66 

64 

63 

57 

61 

63 

62 

54 

48 

55 

51 

52 

60 

51 

69 

66 

65 

62 

64 

64 

62 

61 

62 

64 

64 

63 

60 

■  2 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MRX 

MIN 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MRX 

79 

81 

87 

86 

66 

92 

90 

82 

76 

77 

80 

85 

86 

85 

63 

85 

81 

89 

91 

90 

92 

66 

87 

87 

91 

94 

90 

92 

94 

94 

86 

.7 

48 

56 

56 

67 

63 

70 

67 

52 

63 

61 

69 

54 

60 

58 

56 

56 

65 

68 

67 

67 

66 

64 

68 

65 

66 

64 

64 

66 

67 

68 

62 

.  7 

BATESViLLE  L  ANO  0  I 

MRX 

73 

61 

82 

90 

90 

90 

96 

82 

86 

72 

75 

82 

86 

89 

89 

84 

87 

82 

91 

90 

93 

94 

92 

89 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

87 

.  1 

SO 

56 

56 

56 

57 

69 

69 

58 

65 

65 

59 

53 

54 

58 

54 

59 

59 

67 

69 

70 

67 

66 

70 

57 

68 

65 

65 

64 

66 

7  1 

63 

.  2 

BEEDEVILLE 

MAX 

79 

84 

90 

91 

86 

93 

89 

88 

64 

60 

85 

86 

87 

85 

64 

88 

84 

90 

91 

92 

92 

88 

89 

90 

92 

92 

94 

94 

92 

93 

88 

.4 

53 

58 

63 

66 

66 

70 

69 

61 

66 

68 

70 

58 

62 

69 

61 

65 

67 

73 

66 

68 

70 

68 

72 

66 

67 

68 

72 

69 

69 

69 

66 

.  4 

BLYTHEVILLE 

MRX 

60 

82 

90 

92 

87 

85 

86 

90 

88 

89 

90 

94 

96 

94 

55 

61 

61 

69 

61 

63 

69 

61 

64 

64 

74 

71 

70 

71 

CORNING 

MRX 

80 

81 

87 

91 

88 

93 

91 

65 

78 

77 

80 

87 

89 

87 

83 

88 

86 

92 

89 

92 

93 

90 

86 

90 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

87 

.8 

51 

59 

58 

68 

65 

70 

70 

68 

60 

65 

70 

56 

61 

64 

64 

60 

64 

70 

66 

66 

69 

70 

72 

59 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

65 

.  9 

JONESBORO 

MRX 

78 

80 

89 

87 

77 

83 

66 

75 

78 

82 

86 

86 

68 

86 

91 

93 

92 

87 

89 

92 

92 

92 

90 

91 

86 

.3 

53 

65 

66 

76 

67 

61 

63 

61 

66 

66 

61 

68 

61 

71 

65 

72 

68 

72 

69 

66 

69 

68 

70 

74 

66 

.  7 

JUDO  HILL 

MAX 

78 

61 

88 

90 

89 

92 

87 

86 

82 

SO 

85 

84 

84 

87 

86 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

68 

.  1 

56 

59 

61 

67 

67 

68 

69 

61 

65 

67 

71 

60 

64 

64 

71 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

65 

69 

65 

69 

70 

7  1 

70 

65 

■  2 

KEISER 

MRX 

74 

80 

81 

90 

93 

86 

94 

84 

86 

78 

78 

86 

86 

91 

93 

82 

88 

90 

94 

92 

94 

95 

92 

92 

93 

93 

95 

90 

92 

93 

68 

.6 

MIN 

S4 

57 

59 

64 

59 

55 

71 

61 

65 

64 

67 

59 

60 

66 

61 

63 

66 

73 

66 

67 

68 

71 

72 

67 

69 

68 

72 

69 

72 

70 

65 

5 

NEWPORT 

MRX 

74 

79 

81 

87 

89 

85 

94 

82 

86 

75 

77 

83 

84 

85 

86 

84 

85 

84 

91 

91 

91 

93 

90 

93 

91 

91 

92 

93 

90 

93 

86 

7 

M  I  N 

SS 

61 

62 

68 

72 

66 

71 

62 

66 

63 

67 

56 

61 

69 
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91 
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94 
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52 
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57 

89 
63 
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68 
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58 
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68 
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69 
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65 
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63 
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64 
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83 
59 
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64 

83 
51 
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86 
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84 

58 
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69 

88 
72 

91 
66 
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64 
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66 
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66 
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67 
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60 
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63 
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62 
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70 
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71 
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67 
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67 
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70 
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59 
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68 
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70 
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68 
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70 
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65 
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52 
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55 
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72 

87 
69 
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66 
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68 

84 

70 

84 

65 
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57 

89 
60 
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64 
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68 
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67 
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66 
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67 
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67 
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70 
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69 
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65 
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MRS.   JUANITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7R 

c 

H 

R I  CHARD   W  .    ST  .  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

35 

91 

49 

300 

8A 

8R 

c 

H 

U   OF   ARK   -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  NO  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7R 

PERRY   D.  MALLETT 

MOUNT    lOR  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7R 

c 

H 

WILLIAM  E  .  BLACK 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RRnin  STOTinM  kti  n 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7R 

WILLIRM  F  .  PRRSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7R 

MRS.   SULR  RRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7fl 

7R 

RRYMONO  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7R 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNR  J  WESTFRLL 

NATURAL  DAM 

5  160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS  .    NONA  L  .  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7A 

WILLIAM   W  .  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

9  1 

17 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT   CITY   WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFCRK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

35 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7R 

MRS.  CLRRR  W.  HURST 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STflT ION  INDEX 
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SinriON  INDEX 


RRKflNSflS 
JUNE 


1975 


Q  T  Q  T  T  n  M 
O  1  M  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  In  1  1 

o 

CL 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

npcpp\/pp 

II 

*~ 

Q_ 

01 
Q_ 

cr 
cu 

SPECIAL 
(SEE  NOIESl 

OOEN  1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7  A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OSCEOLA 

5480 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

43 

89 

59 

245 

7H 

CLOSED  5/15/75 

ONENSV ILLE 

5498 

05 

SAL  INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRRNKL  I  N 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

U    U  In  c 

5514 

04 

1  nHM  s  n  w 

u  u  n  In  o  u  'N 

35 

38 

93 

27 

1  900 

7R 

VIRGIL  D .  MELSON 

PRRRCOULO 

Q  Q  P  9 

U  D 

GREENE 

5 

J  D 

on 

9  R 
c.  0 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 

PARKS 

5591 

04 

SCOTT 

I 

34 

48 

93 

58 

668 

7R 

BOMRR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

7 

35 

57 

93 

15 

925 

C 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

1 

35 

03 

92 

48 

330 

7A 

A.   0.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

1 

34 

1  3 

92 

01 

215 

5  P 

5  P 

C 

L  B  HRDDOX 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7A 

MRS.   WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

CLARK 

3 

34 

10 

93 

1  2 

375 

7A 

MRS.   MAMIE  FRANCIS 

POCAHONTAS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

36 

16 

90 

59 

330 

6P 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

31 

120 

8A 

8R 

NEILL  M  SLOAN 

r  K  t  o  L  U  1  1 

5908 

08 

M  p  w  Q  n  p 
IN  C  V  n  u  n 

3 

33 

48 

93 

23 

308 

6P 

6P 

H 

JOHN  W.   TEETER.   JR  • 

PRESCOTT  SCS 

5910 

08 

NEVADA 

3 

"3  Q 

D  D 

^  0 

Q 

9  "3 

1  R 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL IFF 

6008 

04 

LOGAN 

1 

35 

18 

93 

53 

463 

7A 

INACTIVE  4/1/75 

REMMEL  DAM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

26 

92 

54 

315 

7R 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROHWER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

1 

33 

48 

91 

16 

150 

8A 

8H 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE   3  N 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

19 

93 

08 

366 

7  fl 

7R 

7R 

H 

BILL  MCKENNEY 

SAINT  CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

7 

34 

23 

91 

08 

200 

8A 

8fl 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

5380 

03 

CLAY 

5 

36 

27 

90 

08 

300 

7A 

GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

7 

36 

23 

9  1 

50 

668 

7A 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6506 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

15 

91 

45 

245 

5P 

7A 

H 

ADAM  C .  MELTON 

oHtK I UHN    i  UWtK 

6566 

05 

P  P  Q  M  T 
l_j  K  H  IN  1 

34 

27 

92 

21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

SH  IRLEY 

5586 

02 

VAN  BUREN 

7 

J  O 

Q  9 

y  c. 

1  Q 

1  y 

F,  n 
D  0  U 

7A 

FRED  LOWRANCE 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

1 

36 

10 

94 

32 

1  140 

7R 

7fl 

RICHARD  L  KAUFMAN 

SPARKMAN 

6768 

08 

DALLAS 

3 

33 

55 

92 

51 

170 

8R 

8A 

MATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

6804 

07 

LAFAYETTE 

4 

33 

22 

93 

29 

270 

8A 

8A 

C 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY   4  ENE 

6823 

09 

L  INCOLN 

3 

33 

57 

91 

47 

182 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

STUTTGART 

6918 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

29 

91 

32 

214 

5P 

7A 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART  9  ESE 

5920 

06 

ARKANSAS 

1 

9  9. 
c.  0 

Q  1 

D  I 

25 

1  98 

8A 

BA 

8A 

COM 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

04 

LOGAN 

1 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

05 

93 

27 

250 

8R 

TOMMY  HAMLIN 

TEXRRKHNH   r HH  Hr 

7048 

07 

MILLER 

33 

27 

94 

00 

361 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TURRELL 

7267 

06 

CRITTENDON 

2 

35 

22 

90 

15 

225 

5P 

5P 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

NALDRON 

7488 

0  4 

SCOTT 

1 

34 

54 

94 

06 

675 

5P 

7  A 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WARREN 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33 

37 

92 

04 

201 

7A 

7fl 

INACTIVE  4/18/75 

WASH  I  TA 

7592 

07 

MONTGOMERY 

3 

Q  A 
3  H 

y  J 

9 

6  1  0 

7R 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

NEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRI TTENDEN 

2 

35 

08 

90 

1 1 

220 

5P 

5P 

W   MEMPHIS   UTIL  COMM 

NHEEL I NG  3  W 

7744 

02 

Fill   T  n  M 
r  U  L  1  U  IN 

7 

36 

19 

91 

54 

775 

c 

NOLEN  B  CALDWELL 

W  ING 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

c 

BILL  J  MOODY 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

1  4 

90 

47 

260 

5P 

5P 

RADIO   STATION  KWYN 

YELLV ILLE 

8084 

02 

MAR  I  ON 

7 

36 

1  3 

92 

4  1 

760 

SS 

SS 

c 

CARL  WALKER 

CLOSED  STATIONS 

BEECH  GROVE 

0534 

03 

GREENE 

7 

36 

1  1 

90 

38 

298 

5P 

CLOSED  5/14/75 

BURDE  T  TE 

1052 

03 

MICQTQQIPPI 

35 

49 

89 

57 

240 

6P 

CLOSED  5/31/75 

LURTON  2  NE 

4386 

01 

NEWTON 

1 

35 

48 

93 

04 

2000 

7R 

7R 

CLOSED  5/29/75 

OSCEOLA 

5480 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

43 

89 

59 

245 

7R 

CLOSED  5/15/75 

NEW  STATIONS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7A 

7R 

MRS  LELA  C  COOPER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 

1  3 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Day 

Snow,  Sleel 

No.  of  Hays 

SlaSoa 

-  S 

ll 

Days 

Max. 

Min. 

Deparlure 
From  Normal 

t  Day 

1 

Averagi 
Maximu 

g,  3 
■<  ^ 

Averagf 

Highest 

Data 

Lowest 

Date 

Degree 

0  » 

•:l 

Total 

Greatest 

a 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

a 

i 

S 

° 

♦       *  « 

DECEMBER  197^, 

1 1 1  n  rt  M  T 1  1 

'l9,5M 

40. 5M 

6B 

31 

20 

9 

751 

0 

0 

0 

2.15 

.59 

30 

T 

0 

7 

1 

0 

#        *  * 
JANUARY  1975 

CLARKSVILLE 

53, 7M 

27. IM 

40. 4M 

76 

26 

u 

13 

758 

0 

0 

21 

0 

3.81, 

1.68 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

*       *t  # 
FEBRUARY  1975 

CLARKSVI LLE 
DUMAS 

51.8 
59,1 

28.6 
37.9 

40.2 
48.5 

1.5 

69 
76 

12 
22 

u 

21 

8  + 

7 

688 
461 

0 
0 

0 
0 

19 
B 

0 
0 

3.64 
6.79 

2.07 

I. 00 

2.20 

1 
23 

.U 

T 

0 
0 

7 
8 

3 

6 

1 

3 

*       *  * 

APRIL  1975 

FORREST  CITY 

72,6 

^8.9M 

60.8m 

89 

26 

29 

4 

189 

0 

0 

2 

0 

4.30 

1.12 

28 

.0 

0 

9 

3 

I 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


4       5  6 


NOVEMBER 


DECEMBER  1974 
JUDO  HILL 


JANUARY  1975 
CLARKSVILLE 


FEeRUAfiY  1975 

CLARKSVILLE 
DUMAS 

GRAVELLY   1  ESE 


APRIL  1975 
FORREST  CITY 


T  .32 


1.00     ,28  .35 

i.u    ,50  .7a 

.86      .76  ,55 


.05  .22 
.66      .13  T 
.06      ,2'*  T 


10      11      12      13     14     15      16     17      18     19     20     21     22  23 


.17      .08  .07 


.61      .79  ,27 
T       2.20  T 
.16   2.00  .02 


1.12      .69  .23 


A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Monlh 


FEBRUARY  1'75 
CL4RKSVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


'.0  42 
31  30 


'iS  50 
19  18 


51  <tb 
46  29 


58     45  49 


64      48  49 


67  72  55 
34     54  30 


59  61 
34  27 


33     40  49 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  {  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


44  44 
39  34 


39     50  69 

20     22  39 


22      43  41 


34  39 
11  12 


55  60  67 
25     25  40 


56     65  65 


64  63  68 
42      40  45 


49  39 
29  31 


64  51  39 
12     25  33 


63     60  59 


49  48 
35  20 


48 

20 


52  51 
26  23 


37  46 
28  32 


58  60 
27  27 


63  62  58 
35     38  36 


56  68 
39  49 


7  1  68 
45     50  SO 


49.5 
31.5 


53.7 
27,1 


59,1 
37,9 


See  Beferesce  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARK4NS«S 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 1  

•      *  « 

FE9XU4RV  I'^S 

nuMiS  SNDUF4LL 
SN  ON  CND 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-4 


REFERENCE  NOTES 


288j"°or\o°anrWe^?heriSvlcl  oTf^lTeTr  :ou*"L"™ CL°"?'?"'        T"'"^  .^""""^  "''''-^1  AsheviHa,  N.C 

"^^^"^^  Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Temnerature  In  r,r.o,„.f=t( 

movement  In  miles  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  depar^urerof  averagrSaltrt^eratirerfroi  65»?  ?^  ^r"",^""?  in  inches 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vec?or  sum  of  wind  dfrecUoL^^rspe^Srdi'^rSef  by  •the°nufS??':rSbserv:^i:ns 


and  wind 
able 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observati 


>njui  =.  iriiuiiig  <x  L   I.  ime  oi  oDserva  tion .  '    ^  --"^^ ,  ^ 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Servirp-tvm^  nan  r>f  a  f^^t-  ^        *  ^ 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  liS  wljrtable  arrfx^re^^nJ  i  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

time  Of  Observation.     Wind  is  the  total  wi'^moi^menf  in  mjlef oJerthreJ^pora?^^^"^'"^  recorae4  during  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  evapoiation  pan  as  deterijiined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

:^rf?nfg^^:^^f^e;:^;ragfj^^^rfri^srf;f;:nf^^i"^  fSrsSSc^s^^-r o^s^i?a?[on^'%::^"ue2?ir^"^  °i  ^t-.  fj^"'  °-   -  ^-p^- 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  thrj^cord    xfme  ofo,^^^^^^^^  c  s"t     "  °'  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table     the  "Snowfall   and  Snnu,        tt-^mi^h"  +^v,i 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice  """"f^"  ^■>''  Snow  on  Ground     table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  inclu 


NORMALS  fo 


all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 


DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATIONJiAMS:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

1EAS0N|L_™b^^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Reiser  :  Sharkey  clay,    bare.     Slope  less   than  1  percent.     Soil  thermograph. 

Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers, 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt   loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found   in  the  annual   issue  of   this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

"     SoirT:mperat;^es"'?a'CL':'Lid\h:%S'ajL"'lnd^^        Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  "Daily 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed      This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month.  *  , 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the   U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substatioTis  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.    C.   28801 .        Attn:     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  .  , 

Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  8/5/75-940 
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STUTTGART  9  ESE 

90. C 

71  .4 

60 

7 

-  -2 

96 

21 

61 

13 

0 

I  q 

Q 

_ 

Q 

1  .66 

-   1  .69 

.95 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

TURRELL 

91  .4 

66.8 

60 

] 

98 

5 

57 

15. 

0 

21 

Q 

1  .09 

.37 

25 

.0 

0 

0 

0 

WEST  MEMPHIS 

90.0 

70.9 

60 

5 

97 

58 

Q 

2C 

0 

0 

0 

2.04 

.  60 

23 

.  0 

0 

6 

1 

Q 

WYNNE 

91.0 

70  .0 

60 

5 

97 

57 

1  4 

0 

16 

0 

0 

0 

4.61 

I  .  70 

25 

.0 

0 

g 

3 

I 

DIVISION 

80 

2 

3.35 

.27 

.  0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

92.5 

68.0 

60 

3 

-  .7 

97 

23. 

57 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

4  .12 

.47 

1  .72 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

HOPE   3  NE 

92  .4 

67  .4 

79 

9 

-   1  .5 

96 

23 

58 

15. 

0 

26 

0 

0 

0 

1  .19 

-  2.46 

.35 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

MOUNT   IDA  3  SE 

91  .7 

65  .2 

78 

5 

-  1.4 

99 

21 

53 

14. 

0 

22 

0 

0 

0 

2.16 

-  2.51 

1  .05 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

MURFREESBQRO  2  NNW 

91.6 

67  .  1 

79 

5 

96 

2  1  * 

57 

I  3 

0 

2  3 

Q 

g 

Q 

5.21 

2  ■  32 

21 

.0 

0 

7 

3 

NASHVILLE  EXP  STATION  // 

91  .2 

69.5 

60 

4 

.4 

96 

23. 

59 

13 

0 

22 

Q 

Q 

Q 

3.63 

.10 

1  .19 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

OKAY 

92.2 

72  .  1 

62 

2 

-  .2 

97 

10. 

62 

14 

0 

22 

Q 

0 

0 

6  .56 

3.07 

3.47 

27 

.0 

0 

10 

3 

1 

STAMPS 

'  n 

80 

9 

22  . 

59 

1  3 

Q 

27 

0 

0 

0 

2  .88 

.72 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

TEXARKANA  FAA  AP 

qn '  n 

80 

5 

qi 

22 

6 1 

1  4 

Q 

17 

0 

0 

0 

3  .88 

1  . 04 

27 

■  0 

0 

6 

4 

1 

D I V  IS  I  ON 

80 

3 

.  g 

3.73 

■  07 

.0 

m        m  m 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA  2  N 

92.4 

69.5 

6  1 

Q 

-  .6 

96 

20. 

59 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

3.56 

-  .08 

1  .55 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

CAMDEN  1 

92.1 

69.4 

60 

g 

-1.3 

97 

23. 

60 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

2.45 

-   1  .42 

■  72 

6 

■  0 

0 

6 

2 

0 

EL  DORADO  FAA  AP 

89.5 

70.6 

80 

-  2  .0 

94 

22. 

62 

14. 

0 

17 

0 

0 

0 

4  .94 

1  .47 

3  .09 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

FOROYCE 

H 

Q 

0 

0 

.0 

0 

MAGNOLIA  3  N 

91  .3 

67  .7 

79 

5 

-  2.1 

98 

22 

58 

14. 

0 

22 

0 

0 

0 

3.29 

-  .25 

1  .26 

3 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

92.2 

69.9 

8  1 

1 

96 

23. 

60 

14 

0 

25 

0 

Q 

9  .30 

5  .00 

5  .52 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

PRESCOTT 

8 1 

4 

97 

27. 

6  I 

1  4 

0 

24 

0 

0 

0 

1  .85 

-  2  .05 

.62 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

SPARKMAN 

60 

8M 

99 

2 1 

56 

1  4 

Q 

26 

0 

0 

0 

4.19 

1  .20 

28 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

60 

7 

1  2 

4  .23 

.46 

■  0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

92  6 

68  5 

80 

6 

.  6 

98 

23* 

59 

1  3 

0 

26 

0 

0 

0 

5.44 

.73 

1  .96 

:  1 
28 

.0 

0 

9 

4 

2 

DERMOTT  3  NE 

92.9 

69.9 

61 

4 

99 

23 

59 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

3.03 

-1.19 

1  .22 

.0 

0 

6 

2 

1 

DUMAS 

91  .4 

71  .5 

61 

S 

-  .6 

96 

22. 

62 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

6  .74 

2  .42 

1  .25 

5 

.0 

0 

8 

5 

4 

EUDORA 

92.2 

70.9 

61 

6 

96 

23. 

64 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

2.36 

.80 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

MONTICELLO  3  SH 

90.4 

69.5 

80 

.0 

-  .9 

95 

23 

61 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

2  .87 

-  1.51 

.62 

8 

.0 

0 

6 

3 

0 

PINE  BLUFF 

93.1 

71  .3 

82 

.2 

-  .6 

98 

20. 

53 

1  4 

0 

24 

0 

0 

0 

2  .95 

-  .62 

.98 

6 

.0 

0 

5 

2 

0 

PORTLAND 

91  .1 

70.6 

80 

.9 

96 

23. 

62 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

S.98 

1  .91 

8 

.0 

0 

9 

5 

2 

ROHWER  2  NNE 

91  .2M 

70. 4M 

80 

.6M 

98 

21  . 

59 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .74 

.76 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

STAR  CITY  4  ENE 

91  .4M 

69. 4M 

80 

.4M 

96 

22. 

55 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

3.03 

.50 

1 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

61 

.0 

.7 

3.60 

-  .30 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STRT  ION 


NQBTHME5T  0 

BEMTONVILLE 
SEflRYVILLf  4 
BUFFftLO  TOKIl 
OEEB 

CURCKA  SPBinSS  3  UMU 

rRYCTTEVILLE  FflA  AP 
FftrETTEvItLE  EXP  STA 
GRAVE TTE 
GSEEM  rOREaT 
HARRISON  FAA  AP 

HUNT5VILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
OCELL  3  N 
SILOAM  SPRiriQS 


MOftTH  CE-ITBAU  03 

CALIC9  ROCK 
CLIMTON 

EVEMINO  SHADE  1  NE 
OILGERT 

QREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
rCLBOURNE  »  UNM 
MOUNTAIM  HOME   1  NNW 
MOUNTAIM  HOME  C  OF  ENG 


MOUNTAIM  «. 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


lEW 


AL  tCIA 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 

BLYTHEVILLC 
CORNINQ 
QCORQETOUh 
JQNESBORO 

JUDD  HILL 

KEISER 
LAKE  CITY 
NEUPORT 
PARAOOULD 
POCAHONTAS  1 


HCST  CENTRAL 


BIO  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 
BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 
DANVILLE 
DARDANELLE 

FORT  SMITH  WSO  AP  ^, 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  1  ESE 

GREENMOOO 

HECTOR 

MENA 


NE 


rULBERRY  6  t 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 
PARKS 

RUSSELLVILLE  3  I 

SU6IAC0 

kJALDRON 


CENTRAL  0! 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BONNERDALE 

CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 


NNE 


HOT  SPRINGS 
JESSIEVILLE 
LAKE  MAurCLLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WSFO  AP 
MALVERN 

MORRILTON  4  SU 
NimOD  DAM 
OHENSVILLE 
PERRY 


EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 


2.78 
6.63 

a.ea 

1 .53 


3.76 
2.63 

1  .62 


1.74 
3.  17 
2.62 
2.66 


1.77 
B.BS 

6.33 
2.6 


3.40 
1  .60 
2.66 


2.36 
6.22 
2.04 


DRY   OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


9     101112    131415  1617 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


1  .  16 

.30  i.eo 


1 .03 
2.06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNI 


10  STfiTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


AUGUSTA  3  HU 
bRINKLEY 
CR60T  4  SU 
CLARENDON 
DCS  ARC 

FBHftEST  CITY 

HELENA 

KEO 

nADISON 
HARIANNA  3  S 

SAINT  CHARLES 
STUTTQflRT 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
KST  fCMPHIS 

WY«NE 


SOUTHtCST  07 

ANTBINE 
ASHD(*M4  2  S 
ATHENS 
OE  QUEEN 
OIERKS 

QLENUOQD  4  ENE 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 
HORATIO 
LANQLEY 

MOUNT  IDA  3  5C 
nURrREESftORO  2  NNU 
NASHVILLE  EXP  STATION  . 
NATHAN  4  UhU 
NEWHQPE  3  E 

ODEN  1  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAt^S 

TEXARKANA  TAA  AP 
MASHITA 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA  3  N 
OLUrr  CITY  3  SU 
BOUQHTON 
CAM)EM  1 

EL  DORADO  TAA  AP 

rORDYCE 

QURDON 

MAGNQL lA  3  N 
nOROKAY  LOCK  NO  8 

PINEY  GROVE 
PHESCOTT 
SPARKnAN 
TAYLOR 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CfiOSSETT  3  SSE 
OERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

HAf^URG 

MONTICELLO  3  5H 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
R0h1«R  3  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


3.30 
3.79 
3.90 
3. SI 
4.S6 

4.00 

a. 03 

3.64 

a. 02 


2.0 
2.07 
1  .66 


s.eo 

3.  SO 
1.24 


3.34 

3.ao 

9.  30 


DAY  OF  MONTH 


.06  .10 
.SO  .31 


7  8 


0  1  1 


1  4 


16  17  18 


20 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.00     .76  1.04 


.79     .12  .50 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 


TOTflL   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DflYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1974   -   1975  RRKANSRS 


STRTION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTHL 

lOtOL 
PBECIPIIOTION 

m          m  m 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1 

B  .0 

1  .0 

1 

1  1  .0 

BERRYVILLE  4  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

5.5 

3.0 

13.5 

BUFFALO  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
1 

T 

.8 

9.5 

12.8 

DEER 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

2.0 
1 

- 

- 

- 

- 

- 

FHYETTEVILLE  FAA  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 
1 

T 

2 

T 

8.0 
6 

.  1 

T 

8.2 

9 

FAYETTEVILLE  EXP  STR 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

2.0 

T 

T 

6.0 
4 

.2 

6.2 

GRAVETTE 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

3.5 

- 

T 

16.5 
4 

3.0 

2 

23  .0 

GREEN  FOREST 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

T 

7.0 

4.0 

14.0 

HARRISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HARRISON  FAR  RP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 
1 

T 

2 

T 

3.4 

3 

5  .  1 
4 

T 

9.5 

10 

HUNTSVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

2.0 

2 

8.0 
3 

2.7 

1 

16.7 

JASPER 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

- 

5.0 
4 

4.0 
1 

13.0 

LEAD  HILL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

LURTON  2  NE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ODELL   3  N 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

I  .0 

1 

1  .0 

1 

14.5 
8 

6.0 

22  .5 

ROGERS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

T 

T 

9.8 

• 

- 

- 

- 

- 

SILORH  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

1  1  .0 

5 

2.0 
2 

13.0 
B 

«               «  M 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

- 

8.5 

- 

CL INTON 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

9.0 

- 

EVENING  SHADE    1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  DO 

1  1  .0 

1  1  .0 

GILBERT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

2.5 
2 

8-0 

14  .5 

GREERS  FERRY  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTflL   SNONFniL   RND   NUMBER   OF  DnYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1974   -   1975  HRKflNSflS 


STRTION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

HPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

TOTAL 
PRECIPI TOT  ION 

MflRSHflLL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.9 

2 

9.9 

5 

MELBOURNE  5  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.5 

7.5 

MOUNTfilN  HOME   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

1  -S 

1  .5 

1 

- 

- 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  END 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

3  .5 

1 

2.5 

6.7 

3 

12.7 

MOUNTfilN  VIEW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 
1 

1 

1  .5 

1 

8-0 
4 

10.5 
7 

SALEM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.0 

10  .0 

SHIRLEr 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .5 

6.0 

7.5 

TELLVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2-5 

1 

1  .5 

5.0 

9.0 

Has 

NORTHEAST  03 

AL IC  lA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

BALD  KNOB  5  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2  .0 

1 

1  .5 

6  .5 

1 

- 

- 

- 

- 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

3 

- 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

- 

- 

BEECH  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.  2 

5  .5 

- 

- 

- 

BEEOEV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

-8 

1 

•  5 

3  .8 

5  .  1 

BLACK  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  . 0 
2 

5  . 0 

2 

BLYTHEV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

BURDETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

3  •  5 

- 

- 

CORN  I NG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  •  5 

5  •  5 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  5 

1 

•  3 

2  •  5 

3  •  3 

JONESBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  . 0 

5  •  0 

1  n 
/  .  u 

JUDO  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.  2 

T 

T 

_  2 

KE ISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

I  -  5 

2 

1  . 5 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•  6 

5  . 0 

6  •  7 

NEWPORT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1  .0 

6.1 

7.1 

OSCEOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

2.0 

1 

3.0 

- 

- 

PARAGOULD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

5ERS0N  OF    1974   -    1975  flRKHNSRS 


STRT ION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

jnN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

lOIOL 

pseciPiioiiON 

POCPHONTRS  i 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GO 

•  5 

4  . 7 

5  .2 

SflINT  FRRNCIS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

I  .0 

5.0 

6  .0 

SERRCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

1 

.5 

I 

6.3 

7.3 

m          m  m 

UFST    rFWTRPI  ClA. 

PRRfl  T  T 

H  □  □  U  1  1 

u INUnr  rlLL 

1    IN  ON  GD 

5  . 5 

3 

-  5 

6  . 0 

□1  y 

Ml.  I 

S  M  nuF  Ql  1 

1    IN  ON  GO 

•  8 

.  6 

R  r  r.  FORK 

1    IN  ON  GO 

BLUE   MOUNTRIN  DAM 

I    IN  ON  GD 

J 

2  ■  0 
1 

J 

2  . 0 

1 

RnriNF  V  IMF 

CMnuF  Ql  1 
1    IN  ON  GO 

J 

4  . 4 

2 

2  . 0 

1 

5  •  4 

3 

n  flRKSV  1 1  I  F 

wnu  F  Dl  1 
u  IN  Unr  nLL 

I    IN  ON  GD 

COVE 

s  wnu  F  Q 1  1 

0  IN  Unr  MLL 

1  IN  ON  GD 

DON  v  r 1  1  F 

s  N  ny  F  D 1  1 

ji'iUrir  nLL 

1    IN  ON  GD 

nORnONFI  1  F 

^  M  nu  F  Ql  1 

1    IN  ON  GO 

J 

J 

J 

•  3 

4  •  2 

1 

4  . 5 
1 

rur\i     oMlin    nOU  "r 

Q  WflLlF  Ql  1 

1    IN  ON  GO 

1 

y 

I 

Q  R 
O  .  0 

3 

1  -  6 

9  •  6 
5 

FRRT    SMITH    UIOTFR    Pi  OMT 

c;  W  nUF  Ql  1 

1    IN  ON  GD 

5  . 0 
5 

J 

5  •  0 

5 

r.ROVFI  1  Y    I  FSF 

S  M  nuF  Q 1  1 

QlNUWr  MLL 

I    IN  ON  GD 

r.RFFNwnnn 

CMnuF  Ql  1 

OiNUi'ii  nLL 

1    IN  ON  GD 

T 

4  •  5 
2 

•  5 

5  . 0 
2 

HEC  TOR 

S M nuF  P 1  1 

OrNUnr  MLL 

I    IN  ON  GD 

I1ENR 

s  wnuF  Q 1  1 

iJl'lUrir  MLL 

1    IN  ON  GD 

J 

2  •  0 

1 

I'D 

1 

J  •  o 

2 

• 

MULBERRY  6  NNE 

s  N  nu  F  Ql  1 

uiiurir  nLL 

1    IN  ON  GD 

]■ 

3  •  0 

1 

^  J 

3  •  7 

1 

NHTURflL  DflM 

o'^U"!  nLL 

1    IN  ON  GO 

.  3 

7  . 8 

1  -  I 

Q  9 

OZflRK 

ijMUrir  MUL 

1    IN  ON  GD 

y 

1  •  3 
2 

2  •  5 

1 

J  •  O 

3 

OZONE 

q  M  n  IJ  F  Q 1  1 
□  IN  u  11  r  nLL 

I    IN  ON  GO 

- 

3  •  0 

prrk  s 

Ui'iUrir  nLL 

1    IN  ON  GD 

RflTCLIFF 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

4  .5 

4.0 

1 

- 

- 

- 

RUSSELLVILLE  3  N 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

3.0 

SUBIRCO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 
3 

1  .5 

1 

4.5 
4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFniL   RND  NUMBER  OF  DflYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974   -    1975  flRKANSflS 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

TOrOL 
PBEClPlTOnON 

WflLDRON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1  -0 

1 

2.5 

3.5 
1 

u          m  m 

CENTRAL  05 

- 

HLUM  FORK 

SNOWFALL 
I   IN  ON  00 

T 

T 

APLIN   1  W 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

.5 

1 

.5 

- 

- 

- 

BENTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  00 

2.0 

2 

.8 

1 

- 

- 

BlSriAPCK  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

■  3 

T 

- 

- 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

1  .0 
1 

3.0 

5.0 

BONNEROALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

1  .0 

T 

2  .0 

1 

3.0 

CARPENTER  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

3.0 

CONWAY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

.3 

4.5 

1 

4  .6 

1 

CRYSTAL  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.8 

3 

■  9 

1 

2.8 

1 

6.5 

5 

DAMASCUS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.8 

1 

7.0 

2 

7.8 

3 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

.5 

4  .0 

6.5 

JESSIEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .0 

1 

.5 

1 

3.5 

5.0 

LAKE  MAUMELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

3-0 
1 

LEOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

3 

.3 

2.0 

2 

4.3 

5 

LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1  .4 

2 

.4 

2-4 

1 

4  .2 

3 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

MALVERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .5 

1 

-6 
1 

2.0 

4  .  1 
2 

MORRILTON  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

5.5 

5  .5 

NIMROO  0AM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

4  .0 

4  .0 

OWENSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .8 

1 

.6 

1 

2-5 
1 

4  . 9 

3 

PERRY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

6.0 

REMMEL  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1 

SHERIDAN  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

3 

3  .0 

1 

7.0 
4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNONFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1974   -   1975  flRKflN5H5 


STHT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MHR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

TOTOL 
PRECIPITOnOh 

m          m  m 

ERST  CENTRRL 

06 

HRKRNSfl5  POST 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

4  .0 

3 

T 

1  .0 

5  •  0 

flUCUSTfl  2  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

BR  INKLEr 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

2  ■  3 
1 

- 

3  . 0 

- 

CRBOT  4  SW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

CARLISLE    1  SW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

CLHRENDON 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

T 

1  .0 

1 

1 

DES  ARC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2  .0 

■  5 

3  . 0 

5  -  5 

FORREST  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.  3 

T 

- 

T 

.  8 

- 

HELENA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5  ■  0 

T 

T 

5  •  0 

KEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  -5 
1 

•  5 

2  •  0 

1 

HADISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

- 

- 

- 

MARIANNA  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2  .0 

1 

■  3 

T 

2  . 3 
! 

SHINT  CHRRLES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2  .5 
2 

2  •  5 
2 

STUTTGART 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2  . 0 

2 

1  -0 
1 

2  . 0 

1 

5  .0 
4 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2 

.  3 

5  •  0 

1 

3 

TURRELL 

SNOWFRL  L 
1    IN  ON  GO 

T 

1  •  5 

1 

T 

1  . 0 

2  •  5 

1 

WEST  MEMPHIS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

WYNNE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SOUTHWEST 

07 

ANTOINE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

- 

- 

RSHDOWN  2  S 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ATHENS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

DRISY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

DIERKS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

•  5 

1 

.5 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFRLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1974   -   1975  ARKflNSFIS 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

F  F  R 

MflR 

flPR 

MAY 

1 1 1 N  F 

TOTAL 

lOTOL 
PRECIPITATION 

DLENWOOD  4  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

HOPE  3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

.5 

I 

.6 

4  .  1 

2 

HOPPER   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2-0 
1 

T 

T 

2.0 

1 

HORHTIQ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .5 
2 

1  .5 

2 

LHNGLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

MOUNT   IDfi  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

2 

.5 

I 

1  .5 
1 

3.0 
4 

nURFREESSORO  2  NNW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

1  .5 

1 

- 

- 

NASHVILLE  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .2 

1 

.5 

1 

T 

1  .7 
2 

NATHAN  4  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1 

1  .0 
1 

2.0 

2 

NEWHOPE  3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ODEN   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .0 

- 

- 

OKAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

- 

- 

PINE  RIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4  .0 

4.0 

STAMPS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

3 

T 

.5 
1 

4  .5 

4 

TEXARKANR  FAfl  HP 

SNOWFALL 
1    I  w   n  M  f  n 

I     I  iN    UN  \j\J 

3  .  1 

T 

1  .0 

4  .  1 

1 

WASHITA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

m          m  m 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY   3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.a 

2 

-9 

1 

5.6 

1 

8  .3 
4 

ARKADELPHIA  2  N 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

T 

1  .5 

1 

4  .5 

3 

BLUFF  CITY   3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

.5 

I 

1  .0 

4  .5 

BOUGHTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2  .5 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 
4 

T 

I  -3 
1 

5  . 3 
5 

EL  DORADO  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

.2 

1  .3 

4  .5 

2 

FOROYCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6-0 
4 

.2 

.  6 
1 

6  . 8 

5 

GURDON 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3-4 

2 

T 

T 

3.4 

2 

MAGNOLIA  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

-8 

1 

5.8 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


TOTnL   SNONFniL   AND   NUMBER   OF  DflYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1974  -  1975 


RRKflNSfiS 


STRT  ION 


JULY  nUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MflR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


PRECIPlinilON 


PINEr  DROVE 

PRESCOTT 

SPflRKIIflN 

THYLOR 

WARREN 

■  ■ 

SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 

CROSSETT  2  SSE 

OERMQTT  3  NE 

DUnAS 

EUDORA 

HAMBURG 

nONTlCELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY   4  ENE 


SNOWFALL 
I    IN  ON  DO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  OD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  DO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  GN  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


3.4 


4.3 

2 


3.0 

3 


3  .6 

2 


5.5 
3 


3.0 
2 


4.5 

2 

4.0 


1  .0 
1 


3.6 

2 


5.5 

3 


3.0 
2 


5.5 

3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES  "~ 


STRTION 

DAY   OF  MONTH 

o 
cz 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

. 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MBX 
MIN 

B8 
64 

65 

65 

87 
67 

89 

67 

69 
86 

89 
69 

91 
67 

90 

87 

90 
64 

92 
86 

86 

57 

83 
52 

79 
52 

78 
S3 

83 
60 

86 
62 

87 
66 

88 
68 

87 
69 

89 

69 

89 
69 

94 

66 

92 
68 

92 
69 

81 
69 

85 
69 

79 
67 

86 
67 

89 
67 

88 

69 

86 
68 

87.0 
66. 1 

OEER 

MBX 
MIN 

82 
66 

81 
66 

84 

69 

83 

70 

85 

70 

86 
69 

87 
69 

85 

70 

85 
72 

86 
65 

79 
59 

78 
56 

75 
56 

72 
58 

76 
61 

77 
64 

80 
65 

82 
66 

82 
68 

86 
69 

86 
66 

85 

69 

86 

71 

86 

70 

78 
67 

79 
67 

76 
67 

79 
67 

83 
68 

83 
69 

81 
65 

81  .7 
66.3 

EUREKA  SPRINGS  3  HNH 

MBX 

MIN 

90 
63 

92 
64 

92 
87 

94 

68 

95 
70 

98 

72 

93 
67 

93 
69 

95 
88 

88 

66 

89 

57 

84 

55 

83 
S3 

89 
55 

92 
60 

93 
63 

95 
68 

92 
72 

96 
70 

96 
71 

100 
70 

100 
bS 

101 
72 

83 
66 

87 
68 

82 
67 

86 

67 

92 
66 

92 
65 

89 
67 

65 
66 

91  .5 
66.8 

FHTETTEVILLE  FBS  HP 

MAX 
MIN 

87 
64 

90 
62 

88 

67 

92 
66 

91 
66 

92 
68 

91 

70 

90 
65 

93 
62 

87 
66 

64 

57 

80 
53 

80 
49 

84 
49 

86 
59 

87 
58 

87 
65 

85 
68 

89 
69 

92 
69 

94 

69 

93 
69 

93 
70 

81 

70 

82 

70 

79 
69 

88 
71 

90 
67 

88 

67 

88 
68 

81 
64 

87.5 
64.7 

FBYETTEVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

86 
64 

68 
65 

88 
69 

89 

67 

89 
67 

91 
74 

91 
59 

90 
57 

91 
65 

90 
66 

84 

58 

82 
54 

88 

62 

83 
53 

85 
61 

88 

61 

88 

71 

88 

73 

68 
73 

93 
72 

95 
72 

95 
69 

93 
73 

88 
69 

84 

71 

78 
69 

86 
70 

89 
68 

89 
69 

87 
72 

87 
69 

86.1 
66.9 

GRBVETTE 

MBX 
MIN 

87 
64 

89 
65 

91 
68 

91 
66 

91 
65 

93 
70 

90 
68 

92 
66 

93 
64 

87 
67 

86 
55 

82 
50 

80 
48 

85 
52 

88 
62 

90 
63 

90 
64 

91 
66 

90 
70 

94 

69 

97 
70 

95 
65 

96 
70 

83 
69 

85 
69 

80 
68 

87 
68 

90 
66 

89 

67 

87 
68 

84 

68 

88.8 
64  .8 

HARRISON  FBB  BP 

MBX 
MIN 

89 
63 

89 
66 

91 
68 

91 
71 

91 
75 

93 
73 

91 

71 

92 
71 

91 
68 

86 
67 

84 

60 

81 
59 

78 
53 

83 
53 

87 
59 

69 
69 

91 
68 

90 

71 

91 
72 

93 
72 

91 
70 

93 
68 

91 
71 

82 

70 

84 

70 

82 
69 

85 
68 

92 
68 

89 
67 

89 

70 

80 
68 

88.0 
67.0 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

66 
60 

90 
61 

90 
65 

91 
63 

91 
65 

93 
68 

92 
65 

93 
64 

93 
60 

87 
64 

85 
53 

81 
50 

80 
48 

83 

51 

85 
55 

90 
55 

92 
57 

90 
66 

68 
66 

92 
65 

95 
67 

93 
66 

95 
68 

82 
66 

82 
66 

80 
65 

88 
66 

90 
63 

88 

63 

87 
63 

87 
62 

68.4 

61  .8 

icon  H 1 1  1 

MIN 

62 

93 
63 

94 

66 

95 
70 

95 

70 

97 
74 

96 
70 

95 
68 

95 
65 

90 
68 

88 

55 

86 

56 

83 
53 

88 
52 

91 
56 

94 

58 

96 
69 

95 

70 

94 

72 

97 
70 

96 
69 

95 
69 

94 

70 

87 
70 

88 

70 

89 

67 

89 
70 

94 

57 

93 
56 

92 

70 

88 

66 

92.2 
65.8 

SILOBM  SPRINGS 

■          ■  ■ 

HAX 

91 

87 
66 

90 
68 

90 
67 

91 
66 

91 
67 

94 

69 

91 
67 

93 
65 

93 
66 

86 
58 

85 
53 

82 
52 

80 
55 

84 

54 

85 
62 

87 
67 

89 
69 

87 
70 

90 
69 

94 

69 

96 
67 

94 

69 

97 
70 

81 

71 

85 
71 

79 
70 

67 
62 

90 
63 

90 
68 

90 
69 

88.7 
65 . 3 

NORTH  CENTRAL  02 

CBLICO  ROCK 

MAX 
MIN 

91 
56 

92 
60 

95 
64 

96 
63 

96 
66 

98 

63 

98 
67 

96 
64 

97 
61 

94 

61 

91 
55 

88 
53 

86 

51 

81 
47 

87 
49 

90 
49 

93 
53 

96 
64 

95 
66 

97 
66 

98 
66 

98 
63 

98 

66 

96 
68 

90 
57 

87 
65 

88 
68 

87 
66 

92 
64 

91 
66 

90 
62 

92.6 
61.4 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

niN 

93 
61 

94 

63 

91 
64 

96 
65 

100 
68 

95 
65 

94 

70 

95 
68 

94 

65 

90 
68 

88 
59 

85 

57 

80 
52 

86 
48 

69 
49 

90 
52 

94 

60 

90 
67 

95 
69 

99 

71 

95 
67 

96 
66 

94 

70 

90 
70 

87 
69 

68 
64 

85 
68 

90 
68 

91 

65 

90 
67 

90 
68 

91  .4 
64  .0 

GILBERT 

HAX 
MIN 

69 

SO 

93 
64 

92 
68 

95 
65 

95 
66 

97 
54 

93 
67 

95 
64 

93 
61 

90 
68 

84 

57 

84 

53 

82 
49 

85 
49 

89 
52 

92 
53 

93 
60 

94 

62 

94 

66 

96 
65 

94 

66 

95 
66 

95 
66 

86 
66 

86 
68 

90 
66 

85 
68 

93 
66 

92 
64 

91 
66 

67 
S3 

90.9 
62.5 

GREERS  FERRY  0AM 

MAX 
MIN 

riAMnOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

97 
62 

92 
61 

94 

63 

95 
65 

97 
64 

92 
65 

91 
61 

94 

65 

93 
64 

90 
63 

85 
55 

84 
54 

81 
51 

85 
46 

88 

50 

91 
54 

92 
56 

96 
62 

96 
69 

95 
67 

97 
66 

95 
69 

99 
70 

95 
67 

89 
65 

90 
62 

88 
69 

95 
70 

93 
68 

94 

69 

89 
68 

92  .0 
62.6 

HBRSHBLL 

MAX 
MIN 

87 
65 

89 

65 

90 
67 

94 

67 

92 
70 

95 
65 

90 
67 

92 
67 

91 
64 

87 
68 

87 
60 

86 

57 

79 
53 

84 

65 

88 
55 

90 
59 

91 
70 

92 
69 

92 
72 

94 

71 

94 

70 

92 
66 

92 

70 

87 
70 

85 
69 

87 
68 

84 

64 

89 
64 

89 
66 

89 
69 

84 

66 

89.0 
55.4 

nOUNTBIN  HOME   1  NNH 

MAX 
MIN 

91 
63 

93 
64 

93 
72 

95 
69 

95 
72 

97 
71 

92 
70 

95 
68 

94 
64 

90 
66 

86 
66 

63 
55 

80 
54 

66 
46 

89 
56 

92 
59 

94 

65 

94 
64 

92 

70 

92 
69 

94 
64 

95 
65 

96 
68 

87 
69 

89 
69 

89 
65 

66 
67 

91 
64 

91 
65 

91 
68 

89 

67 

91  .0 
65.0 

nOUNTBIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

89 
62 

90 
66 

93 
67 

93 
68 

94 

71 

94 

70 

96 

71 

94 

67 

94 

67 

93 
67 

90 
57 

B7 
55 

64 

53 

81 
50 

86 
53 

88 
54 

91 
57 

94 

63 

93 

70 

92 
70 

93 
69 

95 
67 

96 
67 

97 
70 

90 
71 

87 
68 

90 

70 

86 
66 

91 
67 

90 
67 

90 
70 

91  .0 
64  .8 

MOUNTAIN  VIEM 

MIN 

62 

90 
63 

90 
65 

93 
66 

95 
71 

96 
73 

97 
73 

94 

69 

96 
66 

96 
70 

91 
60 

BB 

57 

83 
53 

80 
52 

86 

52 

87 
S3 

91 
54 

94 

70 

92 
68 

95 
70 

97 
70 

94 

67 

95 
67 

92 
72 

90 
70 

87 
68 

88 

71 

86 
70 

89 
67 

90 
69 

89 
68 

90 . 9 
65.4 

TELLV ILLE 
. 

MBX 
M  I  N 

90 
58 

94 

62 

96 
64 

97 
66 

99 
69 

100 
66 

97 
69 

97 
66 

96 
63 

92 
62 

91 
56 

88 
54 

83 

50 

88 
48 

91 
51 

95 
53 

95 
64 

97 
68 

93 

66 

94 

69 

95 
69 

97 
68 

96 
66 

87 
65 

86 
63 

88 

65 

86 
63 

90 
64 

93 
63 

90 
66 

83 

65 

92.4 

62 . 6 

NORTHEAST  03 

HLIC  IB 

MBX 
MIN 

96 
SB 

95 
60 

95 
60 

96 
62 

99 
67 

94 

63 

94 
63 

96 
62 

98 
62 

92 
62 

90 
65 

87 
52 

84 
47 

87 
46 

91 
48 

94 

50 

98 
56 

96 
60 

99 

71 

98 
75 

96 
70 

98 
69 

101 

66 

88 
68 

94  .3 
60.5 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MBX 
MIN 

90 
65 

91 
64 

92 
66 

94 

66 

96 
72 

95 
69 

92 
72 

92 
69 

94 

68 

88 
68 

84 

61 

81 
56 

80 
55 

85 
54 

85 
54 

88 
55 

92 
60 

91 
69 

95 
71 

91 
74 

92 
68 

93 
66 

97 
71 

87 
71 

90 
69 

87 
66 

88 
69 

88 

71 

90 
67 

91 
70 

86 
69 

89.9 
66.0 

BHTESVILLE  L  AND  0  1 

MBX 
M  1  N 

91 
66 

92 
65 

94 

67 

94 

68 

95 
67 

95 
67 

95 
66 

94 

67 

95 
70 

95 
67 

92 
65 

66 
60 

85 
58 

84 
54 

85 
54 

87 
53 

90 
57 

95 
66 

94 

72 

96 

75 

96 
70 

93 
69 

95 
70 

97 
73 

84 

71 

86 
68 

88 
68 

86 
72 

89 
69 

91 
69 

89 
70 

91  .2 
66.2 

BEEQEVILLE 

MAX 
MIN 

94 

88 

95 
70 

95 
71 

96 
70 

98 

70 

96 
71 

93 
74 

93 

70 

97 

70 

89 
70 

85 
66 

84 

69 

82 

61 

82 

59 

90 
57 

91 
61 

93 

67 

94 

71 

95 
72 

96 
74 

93 
69 

95 
70 

97 
71 

90 
74 

91 
72 

86 
69 

90 
69 

91 
71 

94 

72 

95 

70 

83 
69 

91  .7 
68.9 

BLTTHEVILLE 

MAX 
MIN 

CORNING 

MAX 
M  I  N 

93 
68 

94 

69 

94 

69 

95 
71 

96 
71 

92 
71 

95 
70 

94 

67 

95 
69 

92 
69 

84 

62 

63 

59 

65 

55 

86 

56 

89 

57 

92 
62 

95 
65 

94 

72 

95 
71 

95 
75 

95 
71 

93 

71 

96 
73 

87 
72 

87 
70 

87 
65 

86 

71 

91 
69 

93 
69 

93 
71 

84 

69 

91  .3 
67.7 

JONESBORO 

MAX 
M  I  N 

89 
69 

94 
68 

94 
74 

92 

71 

94 
72 

96 

77 

89 
99 

91 
71 

93 
75 

93 
65 

88 
66 

84 

65 

83 
58 

79 
56 

85 
58 

88 

63 

91 
65 

93 
70 

93 
71 

94 
74 

92 
75 

93 
70 

94 

71 

94 

75 

88 

71 

87 
68 

89 

71 

90 
72 

90 
69 

93 
73 

90 
70 

90.4 

69.  1 

JUDO  HILL 

MAX 
M  I  N 

KEISER 

MAX 
M  I  N 

92 
67 

94 

70 

96 
70 

96 

70 

96 
70 

98 
71 

91 
73 

95 
66 

93 
71 

97 
70 

97 
65 

86 
62 

85 
59 

80 
58 

85 
59 

88 
63 

92 
67 

95 
69 

95 
66 

95 
70 

88 
69 

95 
71 

96 
71 

95 
73 

90 
72 

87 
68 

90 
67 

87 
69 

91 
69 

93 
70 

89 

70 

91  .8 
68.0 

NEHPORT 

MAX 
M  1  N 

91 
68 

93 

70 

94 

70 

94 

70 

94 
74 

97 
75 

95 
71 

93 

72 

95 
71 

94 

69 

89 
66 

85 
62 

84 

59 

81 
58 

86 

60 

88 
62 

91 
67 

93 
70 

90 
72 

95 
74 

95 
70 

94 

70 

94 

72 

95 
73 

84 

70 

87 
68 

87 
68 

83 
69 

89 

70 

92 

70 

B9 
69 

90.7 
68.7 

PBRBGOULO 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
66 

93 
67 

93 
68 

96 

70 

95 
70 

93 
69 

94 

62 

93 
73 

93 
62 

89 
65 

83 
62 

BO 
56 

65 
54 

88 
54 

90 
61 

92 
63 

96 
68 

94 

68 

92 
74 

92 
71 

93 

71 

94 

72 

94 

71 

86 

70 

88 
66 

86 
68 

90 
67 

9' 

68 

93 
69 

90 
6S 

91  .  1 
66.3 

POCBHDNTAS  1 

MAX 
MIN 

91 

73 

93 
73 

94 

78 

94 

78 

96 
73 

90 
73 

94 

78 

94 

73 

93 
69 

91 
71 

91 
63 

90 
60 

83 

56 

86 
54 

88 

56 

92 
62 

95 
64 

94 

69 

96 
71 

95 

75 

95 
70 

93 
69 

96 
72 

92 
72 

87 
70 

87 
66 

86 
71 

90 
69 

91 
71 

90 
74 

89 
70 

91  .5 
69.  1 

SEBRCY 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
70 

95 
70 

96 

71 

98 
71 

98 
72 

95 
75 

94 

69 

96 
68 

94 

70 

90 
65 

84 

62 

87 

57 

88 

57 

91 
58 

93 
65 

91 
70 

95 
72 

97 
71 

89 

70 

94 

70 

95 
73 

92 
73 

89 
72 

86 
71 

87 
71 

89 
72 

91 

70 

90 
73 

87 
72 

92.0 
69.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 

1  3 


DniLY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DfiY  OF  MONTH 

o 
cr 
ec 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

■        ■  ■ 

HESI  CENTRAL  04 

BLUE  nOUNTHIN  Ofln 

MAX 
MIN 

90 
86 

69 
66 

90 
70 

92 
70 

96 
73 

96 
69 

94 
63 

94 

69 

85 
65 

88 

57 

87 
61 

88 

60 

92 
65 

94 

71 

97 
71 

96 
70 

97 
72 

97 
72 

93 
71 

68 
59 

85 

72 

89 
72 

88 
69 

90 
72 

89 
71 

91  .4 

68.5 

BOONEVILLE 

MBX 
MIN 

91 
ES 

93 
65 

94 

65 

95 
64 

95 
63 

97 
62 

97 
52 

98 

60 

98 
60 

69 

69 

91 
61 

68 
55 

85 
53 

90 
55 

92 
61 

95 
61 

97 
66 

94 

74 

99 
70 

100 
70 

102 
74 

99 
70 

101 
70 

93 
73 

87 
71 

65 
71 

89 
73 

90 

70 

91 

69 

90 
72 

61 

70 

93.1 
65  .9 

CLBRKSVILLE 

MBX 
MIN 

90 
65 

90 
66 

92 
59 

92 
67 

94 
68 

94 

67 

95 
69 

95 
65 

93 
66 

94 

69 

85 
50 

86 
55 

85 
54 

83 
50 

85 

57 

86 
59 

90 
61 

93 
67 

91 
69 

94 

70 

96 
70 

97 
69 

95 
69 

95 
72 

90 
72 

85 
70 

66 
71 

86 
69 

92 
66 

90 
69 

90 
69 

90.6 
65.9 

OORDRNELLE 

MBX 
MIN 

90 
10 

92 
70 

92 
71 

95 
71 

96 
73 

97 
71 

95 
75 

94 

69 

96 
70 

93 
71 

88 
65 

67 
63 

85 
58 

88 

59 

88 

60 

92 
61 

94 
67 

92 
71 

95 
71 

97 
72 

98 

72 

94 

71 

96 
74 

93 
72 

93 

72 

88 
72 

86 
74 

90 
73 

91 
71 

91 
74 

90 
73 

92.1 
69.5 

FORT  SMITH  WSO  RP 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
70 

91 
72 

92 
71 

92 
68 

94 

71 

93 
74 

93 
70 

93 
69 

88 

70 

67 
52 

85 
58 

82 
55 

86 
59 

89 
64 

91 
66 

91 
67 

92 
72 

94 
71 

94 

72 

97 
71 

92 

70 

95 
75 

86 

75 

84 

73 

83 

72 

88 
74 

89 

71 

B9 

71 

90 
73 

83 

71 

89.7 
69.2 

FORT  SMITH  WBTER  PLBNT 

MAX 
MIN 

88 
62 

90 
63 

92 
67 

93 
65 

92 
65 

94 
66 

96 
69 

92 
65 

93 
62 

92 
66 

68 
56 

86 
54 

83 
51 

85 
52 

86 
58 

90 
59 

91 
64 

90 
68 

91 
66 

94 

67 

97 
69 

97 
68 

96 
68 

94 

69 

65 
59 

84 
69 

88 
71 

92 
67 

89 
67 

69 
67 

89 
66 

90.5 
54  .5 

HECTOR 

MAX 
MIN 

90 
71 

93 
70 

93 
69 

95 
69 

95 
67 

96 
67 

93 
67 

94 

57 

94 

57 

87 
69 

87 
61 

85 
60 

84 

56 

84 

55 

66 
57 

89 
56 

92 
66 

92 
68 

93 
68 

95 
59 

96 
70 

94 
68 

95 
71 

89 
70 

90 
70 

90 
69 

92 
67 

92 
66 

91 
68 

88 

71 

87 
69 

91  .0 
66.5 

MENfl 

MAX 
MIN 

68 
64 

88 
69 

90 
68 

91 
67 

92 
67 

92 
68 

92 

71 

94 

70 

94 
56 

89 
70 

90 
66 

87 
63 

86 
57 

90 
59 

90 
63 

90 
66 

91 
67 

91 
72 

94 

71 

98 
72 

95 
73 

94 
59 

95 
70 

85 
72 

85 
72 

84 

69 

84 

70 

89 

67 

69 
66 

87 

70 

80 
71 

89.8 
68.0 

02BRK 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
69 

92 
70 

96 
69 

95 
70 

97 
70 

95 

6_9 

93 
68 

95 
67 

92 
68 

90 
62 

87 
62 

85 
57 

86 
60 

86 
60 

91 
65 

93 
70 

90 
73 

96 
71 

97 
72 

100 
72 

96 
71 

98 
74 

92 
72 

86 
74 

86 
72 

90 
73 

90 
70 

89 

7! 

90 
73 

67 

71 

91.7 
68.8 

RUSSELLVILLE  3  N 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
67 

93 
70 

93 
71 

94 

71 

95 

70 

96 
70 

94 
68 

93 
58 

96 

70 

96 
62 

88 

57 

65 
58 

84 

56 

86 
58 

87 
60 

92 
61 

94 
66 

92 
72 

95 
71 

97 
71 

96 
70 

96 
71 

97 
74 

93 
72 

90 
71 

86 

72 

89 
72 

93 
69 

93 

70 

92 
72 

92.3 
67.8 

SUBIflCO 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 
70 

93 
71 

95 
71 

95 
74 

97 
73 

97 
72 

96 
68 

95 
59 

68 
68 

90 
55 

87 
62 

65 
58 

69 
58 

88 
63 

92 
64 

96 
69 

93 
74 

98 
72 

99 
72 

99 
72 

96 

70 

98 
73 

91 
74 

87 
72 

85 

71 

90 
71 

91 
72 

92 
73 

90 
72 

82 
71 

69.4 

HRLDRON 

■          "  ■ 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
66 

93 
69 

94 

69 

95 
67 

97 
57 

97 
71 

96 
69 

95 
57 

94 

70 

90 
61 

89 
56 

66 
54 

69 
54 

91 
60 

94 
62 

94 
65 

96 
70 

98 
71 

99 
69 

95 
58 

97 
70 

99 

72 

90 
73 

83 

71 

85 
71 

88 

71 

91 
66 

90 
66 

90 
70 

89 
68 

92  .5 

CENTRAL  05 

RLUM  FORK 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
71 

92 
69 

95 
69 

96 
69 

99 
71 

98 
76 

96 
68 

97 
69 

97 
71 

97 
65 

91 
64 

66 
59 

66 
58 

86 
60 

91 
60 

92 
67 

92 
67 

96 
71 

97 
72 

97 
71 

95 
69 

96 
69 

90 
72 

85 
71 

63 
70 

90 
72 

87 
70 

89 
69 

90 
72 

84 

71 

92.2 
68.5 

BENTON 

MAX 
MIN 

90 
55 

92 
72 

92 
69 

95 
69 

96 
73 

97 
68 

94 

69 

95 
69 

96 
69 

92 
71 

67 
68 

88 
59 

86 
57 

88 
56 

88 

57 

93 
59 

95 
65 

93 
71 

95 
70 

100 
70 

91 
69 

95 
66 

94 

73 

94 

73 

86 
70 

85 
69 

90 

70 

87 

71 

90 

70 

87 
71 

78 
70 

91.3 
67.8 

BLRKELT  MOUNTAIN  DBM 

MAX 
MIN 

90 
65 

89 
66 

90 
69 

91 
66 

95 
69 

95 
68 

98 
68 

95 
68 

95 
66 

95 
69 

87 
65 

89 

51 

87 
57 

86 

56 

88 
56 

89 
57 

93 
60 

94 
65 

95 
71 

97 
59 

99 
69 

93 

70 

96 
70 

96 
71 

90 
71 

86 
70 

69 
71 

90 
69 

68 
68 

90 
69 

67 
72 

91  .7 
66.6 

CONHRr 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
73 

93 

71 

95 

71 

95 
74 

97 
71 

97 
74 

97 
69 

97 
69 

91 
70 

88 

63 

87 
61 

87 
58 

88 
59 

88 

60 

93 
60 

95 
67 

92 
73 

96 
71 

96 
72 

92 

72 

96 
69 

97 
74 

94 

75 

89 

72 

85 
71 

89 
73 

89 
72 

91 

71 

89 
73 

84 

73 

91  .9 
69.3 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

90 
66 

93 
69 

92 
69 

94 

69 

95 
72 

96 
70 

94 
71 

94 

66 

96 
66 

87 
70 

66 
61 

65 
58 

84 

57 

87 
57 

67 
57 

93 
58 

96 
65 

92 
70 

97 
71 

97 
70 

90 
71 

99 
66 

100 
72 

91 
74 

91 
71 

86 
70 

65 
71 

89 

71 

90 
69 

87 
72 

61 

71 

91.1 
67  .5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

92 
69 

91 
71 

92 

70 

92 

70 

96 
73 

97 
76 

98 

77 

96 
70 

95 
72 

96 
71 

88 
65 

92 
63 

90 
59 

89 
61 

91 
62 

91 
64 

95 
66 

98 

71 

95 
74 

97 
76 

100 
69 

95 
69 

95 
72 

93 
75 

87 
70 

81 
71 

B7 
73 

89 

71 

69 
71 

91 
72 

90 

70 

92.5 
69.8 

LEOLR 

MAX 
MIN 

91 
66 

91 
71 

92 
68 

95 
70 

95 
72 

96 
73 

97 
70 

93 
69 

95 
68 

91 
72 

87 
65 

85 
62 

83 
59 

86 

62 

88 

57 

92 
60 

93 

65 

95 
72 

96 
69 

96 

73 

95 
69 

95 
74 

92 
72 

85 
71 

88 
72 

90 
72 

87 
71 

90 
70 

68 

72 

77 
72 

91.0 
58-7 

LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 

75 

94 

71 

96 
72 

96 
78 

98 
74 

95 
72 

94 

70 

93 
69 

84 

68 

85 
68 

65 
55 

82 
60 

85 

57 

66 

60 

91 
61 

93 

67 

92 
72 

94 

73 

95 
72 

88 

71 

93 
70 

94 

75 

92 
74 

87 
73 

87 
73 

88 

72 

87 
72 

90 
73 

86 
74 

79 
72 

90.2 
70.1 

MBLVERN 

MAX 
M I N 

93 
65 

94 

70 

94 
66 

97 
67 

97 
66 

97 
68 

97 
71 

95 
67 

97 
66 

91 
68 

90 
66 

90 
S3 

90 
58 

69 
57 

91 

57 

94 

60 

96 
64 

96 
66 

96 
71 

98 
70 

95 
70 

99 
69 

97 
73 

95 
72 

85 
72 

90 
72 

90 
72 

90 
71 

92 
70 

68 
72 

82 
71 

93.1 
87.5 

MORRILTON  4  5H 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
72 

94 

71 

93 

70 

95 
75 

96 

72 

95 
75 

94 
68 

95 
68 

94 

70 

87 
68 

65 
50 

85 
56 

88 

58 

68 

60 

93 

60 

95 
67 

93 
72 

95 
71 

95 

71 

97 
72 

94 

70 

95 
72 

90 
73 

89 

71 

87 

71 

88 

72 

92 

71 

94 

69 

92 

72 

68 

71 

91  .9 
69.0 

NIMROD  OBM 

MAX 
MIN 

68 
64 

88 

65 

90 

70 

93 

70 

90 
69 

92 

70 

94 

72 

93 
68 

91 
69 

93 
69 

83 

66 

86 
60 

84 

58 

83 
58 

86 

57 

87 
60 

90 
61 

94 
52 

92 
62 

92 

70 

95 
71 

92 
58 

94 

69 

95 
72 

90 
71 

87 
69 

86 
69 

89 
69 

88 
68 

90 
59 

88 

71 

89.8 
66.6 

SHERIDRN  TONER 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

94 

65 

92 
69 

93 
69 

94 
69 

95 
71 

95 
58 

95 
73 

92 

65 

95 
67 

94 

70 

66 
65 

86 
62 

83 
56 

68 

57 

88 
60 

92 
62 

93 
65 

94 

71 

95 
70 

94 

68 

90 
68 

94 

72 

95 
72 

90 
72 

62 
66 

88 

71 

90 
70 

85 
70 

92 
71 

89 
70 

81 
69 

90.6 
67.6 

EBST  CENTRBL  06 

RRKBNSfiS  POST 

MRX 
MIN 

95 
68 

96 
71 

93 
70 

94 

71 

96 
72 

95 
70 

96 
75 

91 
67 

93 
69 

91 
73 

88 

67 

86 
63 

86 
63 

89 
59 

91 
59 

93 
63 

94 

71 

95 
73 

95 

70 

97 
72 

96 
68 

96 

71 

95 
73 

93 
73 

91 
71 

90 
70 

90 
70 

88 
69 

92 

70 

90 

70 

81 
69 

92.2 
69  .0 

BRINKLEr 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
70 

93 
68 

93 
66 

90 
68 

95 
69 

92 
68 

94 
69 

92 
68 

93 
69 

84 
64 

87 
65 

86 
64 

85 
54 

88 
54 

97 
55 

92 
60 

94 

62 

92 
64 

95 
67 

97 
60 

94 
64 

96 
68 

93 
69 

94 

69 

94 

70 

90 
65 

92 
68 

90 
68 

91 
68 

85 
68 

91  .3 
65.5 

CRBOT  4  SH 

MAX 
MIN 

91 
70 

93 
72 

93 

70 

94 

72 

96 
74 

96 

71 

96 

76 

95 
68 

95 
68 

93 
63 

95 
59 

89 
58 

86 
55 

94 

61 

8b 
66 

94 

62 

92 
68 

94 

66 

96 
72 

97 
70 

92 
69 

94 

73 

92 
73 

95 
72 

86 
72 

83 
72 

82 

71 

67 
71 

90 
72 

87 
72 

83 

72 

91.4 

69.0 

CLBRENOON 

MAX 
MIN 

93 
72 

95 
70 

94 

72 

95 
71 

99 
74 

96 
73 

96 
70 

91 
70 

96 
70 

94 

71 

86 
65 

66 
64 

82 
60 

86 
60 

88 
60 

94 

63 

95 
67 

94 

71 

95 
71 

98 
73 

93 
71 

98 
71 

97 
74 

95 

75 

85 
74 

89 
74 

85 

70 

89 

70 

91 
73 

83 
70 

88 
74 

92.0 
69.6 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
73 

95 
75 

95 
75 

95 
75 

96 

75 

96 
76 

93 

71 

96 
72 

94 

69 

86 
68 

84 

66 

83 
60 

90 
59 

87 
62 

93 
62 

93 
72 

93 
72 

94 

75 

97 
72 

94 

72 

96 
69 

97 
72 

95 
75 

90 
72 

92 
70 

90 
71 

90 
70 

92 

72 

94 

71 

90 
72 

92.5 
70.5 

FORREST  CUT 

MAX 

niN 

93 
69 

94 

70 

92 
66 

95 
71 

96 
75 

96 
70 

92 
74 

94 
67 

96 
59 

95 
52 

86 
65 

84 

55 

84 

57 

87 
60 

88 
61 

89 
60 

92 
60 

92 
71 

92 
72 

91 
70 

93 
67 

95 
67 

95 
72 

89 
67 

B9 
68 

88 
69 

87 
67 

90 
67 

89 
68 

90 
69 

80 
71 

90  .6 

67  .0 

HELENA 

MRX 
MIN 

go 
71 

9 1 
70 

92 
68 

92 
68 

94 

69 

92 
66 

96 
71 

94 
69 

92 
69 

94 

70 

82 
68 

64 

63 

83 
59 

82 
59 

84 

60 

87 
63 

90 
65 

93 

70 

89 
69 

92 
72 

95 
70 

93 
70 

95 
72 

94 
74 

92 
72 

88 
70 

69 
71 

85 
69 

66 

70 

90 
71 

82 

72 

89.8 
68  .5 

KEO 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
74 

93 
69 

95 
72 

96 
74 

96 
72 

94 
68 

92 
69 

94 

69 

90 
72 

84 

67 

84 

65 

83 
61 

84 

59 

85 
61 

89 
64 

92 
67 

92 
71 

94 

71 

95 
73 

92 
59 

92 
70 

94 
74 

91 
74 

85 
73 

86 
73 

68 

72 

86 
70 

90 
72 

84 

71 

80 
71 

99.7 
69  .5 

MHRIANNfl  2  S 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
72 

94 

70 

95 
69 

97 
73 

97 
73 

95 
69 

92 
69 

SEE 

95 

70 

REF 

93     86  66 
69     68  69 

ERENCE  NOTES 

83     85  87 
61     60  61 

FOLLOWING  S 

93     93  90 
60     70  72 

TATION  INDEJ 

94 

71 

96 
73 

92 
70 

95 
71 

94 

71 

92 
74 

89 
73 

88 
72 

86 
69 

89 

70 

91 
72 

90 
71 

83 
71 

91  .2 
69.5 

1  4 


DniLY   TEMPERniURES  — = 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

or 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

to 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

SBINT  CHBRLES 

MBX 

B9 

91 

90 

92 

93 

95 

94 

95 

95 

94 

93 

86 

84 

83 

86 

68 

92 

95 

89 

94 

96 

90 

96 

96 

94 

88 

88 

65 

88 

90 

82 

90 

4 

MIN 

70 

72 

70 

70 

72 

74 

77 

71 

71 

72 

67 

65 

61 

61 

61 

61 

67 

71 

70 

72 

71 

73 

73 

75 

73 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

69 

9 

STUTTDflRT 

MAX 

92 

90 

93 

95 

96 

97 

97 

93 

95 

94 

87 

86 

85 

87 

86 

93 

94 

95 

96 

97 

95 

95 

95 

93 

88 

89 

66 

88 

9 1 

85 

82 

91 

5 

MIN 

73 

74 

71 

73 

75 

74 

76 

71 

71 

70 

67 

68 

61 

61 

64 

65 

71 

74 

73 

75 

71 

74 

76 

76 

75 

73 

73 

72 

74 

73 

73 

71 

6 

STUTTGRRT  9  ESE 

MAX 

90 

92 

90 

92 

94 

95 

95 

95 

92 

93 

84 

84 

83 

82 

85 

86 

93 

93 

94 

94 

95 

86 

94 

92 

9  1 

87 

6B 

86 

88 

92 

84 

90 

0 

MIN 

71 

74 

71 

72 

75 

74 

7B 

71 

71 

74 

68 

66 

61 

62 

63 

67 

71 

7S 

71 

74 

72 

74 

75 

75 

75 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

4 

ruRRELL 

MAX 

93 

93 

93 

95 

98 

95 

93 

93 

95 

93 

86 

85 

83 

85 

89 

92 

94 

95 

94 

9  I 

93 

96 

95 

9  1 

85 

89 

87 

9 1 

93 

88 

88 

91 

4 

MIN 

67 

71 

70 

69 

71 

72 

73 

69 

72 

69 

65 

63 

58 

57 

57 

64 

68 

69 

72 

74 

69 

71 

74 

74 

73 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

68 

8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

93 

93 

93 

95 

97 

96 

91 

91 

91 

90 

86 

84 

83 

85 

89 

92 

93 

92 

93 

92 

94 

93 

90 

89 

88 

82 

61 

89 

91 

90 

65 

90 

0 

MIN 

69 

75 

73 

70 

74 

76 

76 

72 

74 

72 

66 

64 

60 

58 

61 

66 

71 

74 

71 

76 

70 

75 

75 

75 

75 

1 1 

70 

7  I 

72 

73 

72 

70 

9 

WYNNE 

MAX 

93 

93 

94 

95 

97 

95 

93 

93 

96 

89 

88 

84 

83 

36 

89 

9  1 

94 

92 

93 

95 

92 

95 

95 

89 

86 

89 

85 

89 

92 

87 

89 

91 

0 

•          ■  ■ 

MIN 

69 

70 

71 

67 

71 

73 

73 

69 

76 

71 

69 

65 

65 

57 

65 

63 

71 

74 

74 

70 

69 

70 

74 

78 

70 

70 

69 

■"1 

74 

71 

70 

70 

0 

SOUTHWEST 

07 

OE  QUEEN 

MAX 

91 

91 

91 

94 

95 

95 

94 

95 

96 

92 

90 

69 

88 

89 

90 

91 

93 

94 

95 

96 

96 

97 

97 

92 

89 

92 

95 

92 

92 

90 

87 

92 

5 

MIN 

66 

69 

69 

69 

68 

68 

70 

70 

69 

71 

66 

53 

57 

59 

63 

65 

66 

70 

70 

70 

73 

68 

70 

72 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

68 

0 

HOPE  3  NE 

MAX 

93 

91 

93 

93 

94 

9S 

95 

95 

94 

95 

90 

89 

89 

86 

89 

91 

93 

95 

93 

94 

95 

94 

96 

95 

91 

90 

90 

95 

91 

92 

88 

92 

4 

MIN 

68 

68 

67 

68 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

67 

62 

59 

58 

58 

61 

64 

65 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

57 

' 

MOUNT   IDB  3  SE 

MAX 

90 

90 

90 

93 

94 

95 

96 

95 

95 

94 

86 

90 

66 

85 

89 

90 

93 

95 

95 

97 

99 

91 

95 

95 

89 

88 

88 

91 

89 

90 

89 

91 

7 

MIN 

63 

64 

66 

66 

67 

66 

70 

66 

66 

67 

62 

58 

53 

53 

54 

57 

60 

64 

71 

71 

72 

68 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

67 

68 

69 

65 

2 

MURFREESBORO  2  NNW 

MAX 

91 

91 

91 

91 

94 

95 

95 

96 

95 

95 

69 

90 

89 

87 

B9 

90 

92 

93 

94 

94 

96 

91 

95 

91 

89 

89 

94 

94 

89 

90 

87 

91 

8 

M  I  N 

68 

68 

66 

68 

68 

67 

70 

69 

68 

68 

65 

61 

57 

58 

59 

60 

63 

65 

69 

69 

69 

67 

68 

72 

72 

72 

70 

70 

69 

72 

73 

67 

1 

NB5HVILLE  EXP  STPT[ON 

MAX 

91 

90 

91 

91 

94 

95 

96 

95 

91 

96 

87 

88 

88 

86 

87 

SB 

90 

92 

92 

92 

94 

93 

96 

94 

91 

88 

89 

94 

90 

90 

68 

91 

2 

M  I  N 

72 

71 

68 

72 

70 

70 

70 

71 

69 

70 

67 

63 

59 

63 

64 

66 

67 

71 

72 

72 

74 

69 

71 

72 

72 

72 

70 

70 

72 

74 

72 

69 

5 

OKRT 

MAX 

93 

92 

91 

94 

94 

95 

95 

94 

97 

97 

88 

89 

87 

89 

90 

91 

93 

94 

93 

95 

95 

96 

96 

94 

B9 

89 

94 

92 

89 

88 

86 

92 

2 

MIN 

70 

71 

70 

72 

73 

77 

78 

72 

72 

74 

69 

74 

63 

62 

65 

68 

70 

75 

75 

78 

74 

72 

76 

75 

73 

73 

74 

71 

73 

72 

73 

72 

1 

STAMPS 

MAX 

90 

91 

91 

93 

95 

96 

96 

92 

98 

92 

88 

88 

88 

90 

90 

91 

93 

94 

94 

96 

98 

98 

97 

94 

92 

93 

95 

90 

92 

91 

B5 

92 

6 

MIN 

65 

70 

68 

69 

68 

71 

71 

73 

72 

70 

69 

62 

59 

60 

64 

66 

66 

72 

71 

69 

72 

70 

70 

71 

72 

77 

71 

72 

71 

72 

72 

69 

2 

TEXHRKRNH  FHB  BP 

MAX 

87 

88 

87 

92 

91 

91 

93 

92 

94 

88 

87 

84 

84 

87 

88 

90 

92 

91 

91 

94 

96 

97 

96 

89 

89 

89 

92 

90 

90 

86 

82 

90 

.0 

■          ■  ■ 

MIN 

70 

70 

71 

71 

72 

75 

75 

74 

72 

70 

70 

67 

65 

61 

64 

66 

70 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

7 1 

-0 

SOUTH  CENTRBL 

OB 

BRKBOELPHIB  Z  N 

MAX 

91 

93 

93 

95 

97 

96 

97 

96 

98 

90 

91 

90 

88 

90 

92 

94 

95 

95 

96 

98 

95 

95 

94 

92 

87 

90 

91 

88 

91 

85 

81 

92 

.4 

MIN 

69 

71 

70 

70 

72 

70 

74 

70 

69 

72 

67 

65 

60 

59 

60 

63 

67 

73 

72 

72 

71 

69 

73 

73 

72 

73 

72 

70 

72 

73 

73 

69 

•  5 

CBMDEN  1 

MAX 

91 

90 

92 

92 

95 

96 

94 

97 

97 

94 

93 

89 

83 

85 

89 

91 

93 

94 

95 

95 

95 

92 

97 

96 

94 

89 

89 

96 

87 

90 

84 

92 

•  1 

MIN 

69 

69 

69 

71 

74 

74 

72 

70 

70 

70 

87 

63 

61 

60 

61 

64 

67 

67 

70 

70 

72 

70 

70 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

69 

EL  OORBDO  FBB  BP 

MAX 

91 

88 

90 

92 

93 

92 

94 

87 

93 

85 

88 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

92 

91 

92 

91 

94 

93 

90 

89 

89 

93 

87 

91 

83 

82 

89 

.5 

MIN 

71 

69 

68 

70 

71 

73 

73 

72 

72 

70 

69 

65 

62 

62 

65 

69 

68 

73 

70 

72 

73 

75 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

74 

73 

70 

•  6 

FOROrCE 

MAX 

90 

94 

93 

91 

88 

87 

93 

87 

91 

83 

MIN 

71 

73 

73 

74 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

MBGNOLIB  3  N 

MBX 

90 

91 

90 

94 

94 

94 

95 

90 

95 

92 

87 

86 

87 

88 

89 

91 

92 

94 

95 

97 

97 

98 

95 

92 

89 

91 

94 

89 

90 

84 

80 

91 

.3 

M  I  N 

62 

63 

61 

62 

69 

70 

71 

71 

72 

69 

69 

62 

58 

58 

61 

65 

64 

67 

69 

70 

70 

70 

89 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

73 

72 

MOROBBY  LOCK  NO  8 

MBX 

92 

92 

91 

93 

95 

95 

95 

96 

90 

94 

94 

89 

86 

88 

89 

92 

93 

94 

95 

93 

95 

94 

96 

94 

91 

92 

92 

94 

89 

91 

83 

92 

.2 

MIN 

69 

71 

69 

71 

71 

71 

72 

70 

72 

70 

69 

66 

62 

60 

63 

66 

68 

73 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

73 

72 

71 

73 

73 

69 

.9 

PRESCOTT 

MBX 

90 

91 

92 

95 

95 

95 

96 

95 

95 

88 

89 

69 

87 

88 

91 

93 

93 

95 

96 

97 

92 

97 

96 

93 

91 

92 

97 

50 

91 

86 

32 

92 

.2 

MIN 

70 

71 

70 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

68 

65 

64 

61 

63 

67 

69 

74 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

73 

70 

•  6 

SPBRKMBN 

MAX 

92 

9  1 

92 

94 

96 

97 

97 

96 

96 

89 

90 

89 

86 

90 

91 

94 

95 

95 

96 

99 

98 

97 

97 

94 

90 

91 

94 

87 

91 

87 

93 

.  1 

MIN 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

67 

70 

67 

62 

59 

58 

59 

63 

65 

74 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

73 

72 

68 

.5 

S0UTHEB5T 

09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

93 

93 

94 

94 

96 

97 

96 

98 

90 

94 

9  1 

87 

87 

89 

90 

92 

94 

95 

95 

95 

96 

94 

98 

96 

92 

90 

92 

94 

87 

91 

81 

92 

.6 

MIN 

69 

69 

57 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

68 

63 

59 

67 

62 

65 

66 

72 

71 

69 

71 

70 

72 

71 

72 

69 

66 

69 

68 

70 

71 

68 

.5 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

96 

96 

96 

92 

94 

97 

95 

97 

9 1 

95 

86 

88 

86 

87 

90 

92 

95 

97 

96 

95 

97 

94 

99 

97 

96 

91 

92 

91 

88 

91 

82 

92 

.9 

MIN 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

76 

70 

70 

71 

70 

64 

63 

59 

60 

65 

68 

74 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

71 

71 

70 

68 

71 

72 

71 

OUMBS 

MAX 

94 

95 

92 

94 

96 

95 

95 

90 

93 

92 

86 

85 

85 

86 

91 

93 

95 

94 

93 

95 

93 

96 

95 

94 

88 

BB 

73 

91 

BB 

92 

88 

80 

91 

4 

HIN 

72 

73 

71 

75 

69 

73 

78 

70 

73 

70 

70 

68 

65 

62 

64 

67 

72 

75 

73 

74 

72 

75 

74 

75 

73 

70 

72 

75 

73 

72 

EUOORB 

MAX 

93 

93 

94 

94 

95 

94 

95 

96 

90 

93 

89 

68 

87 

89 

90 

92 

94 

95 

95 

95 

95 

93 

96 

95 

94 

87 

91 

92 

90 

91 

83 

92 

2 

MIN 

72 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

70 

71 

70 

69 

66 

64 

65 

67 

69 

72 

74 

72 

72 

70 

71 

73 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

73 

71 

70 

9 

MONT ICELLO  3  5W 

MBX 

91 

92 

92 

90 

92 

93 

93 

93 

89 

94 

87 

86 

85 

85 

87 

89 

92 

92 

93 

92 

94 

B9 

95 

93 

92 

91 

89 

92 

89 

90 

82 

90 

4 

MIN 

71 

70 

69 

71 

71 

72 

74 

69 

70 

70 

70 

63 

61 

63 

62 

65 

68 

74 

71 

71 

69 

72 

72 

73 

71 

71 

70 

69 

70 

73 

71 

69 

5 

PINE  BLUFF 

MAX 

94 

92 

95 

96 

97 

98 

97 

93 

96 

95 

88 

89 

88 

89 

91 

95 

96 

95 

96 

98 

96 

96 

97 

95 

BE 

90 

93 

89 

92 

91 

82 

93 

1 

MIN 

72 

73 

71 

72 

76 

73 

75 

68 

69 

74 

68 

65 

64 

63 

66 

66 

71 

75 

72 

74 

71 

73 

76 

75 

72 

75 

70 

71 

73 

75 

72 

71 

3 

PORTLAND 

MAX 

92 

92 

93 

92 

94 

94 

95 

95 

B9 

94 

88 

89 

86 

87 

88 

91 

92 

93 

94 

92 

95 

92 

95 

92 

92 

89 

89 

90 

87 

90 

82 

91 

1 

MIN 

72 

72 

73 

72 

74 

74 

74 

70 

69 

71 

70 

62 

63 

64 

64 

67 

70 

73 

73 

71 

72 

72 

71 

74 

73 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

70 

6 

ROHWER  2  NNE 
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92 
73 

95 
73 

94 

71 

92 
72 

95 
72 

94 

76 

96 

70 

89 

70 

94 

73 

87 

70 

86 
66 

85 
64 

85 
62 

87 

59 

90 
65 

94 

70 

94 

75 

95 
73 

95 
71 

96 
70 

90 
73 

92 
73 

94 

73 

93 
73 

90 
71 

90 
71 

92 
71 

87 
71 

91 
73 

B2 

69 

91 

2 

STBR  CUT  4  ENE 
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90 
70 

92 

70 

92 
71 

93 
71 

74 

73 

76 

92 
70 

95 
70 

89 
63 

BB 
69 

86 
55 

85 
62 

89 
58 

91 
58 

95 
63 

95 
67 

94 

73 

94 

72 

96 
73 

96 
70 

95 
75 

94 

75 

90 
73 

89 
73 

92 
71 

88 

70 

91 
71 

35 
73 

81 
72 

91 
69 

4 
4 
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MONTHLY   nND   SEflSONni   HERTING  DEGREE  DRYS 
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iNur^inwtoi  ui 
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0 

2 
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1  87 

57  7 

87  1 

84  3 

84  8 
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3  1  u 

T  R  R 

too 
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0 

0 
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1  67 
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763 

_ 
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0 

95 
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22 

2 
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3839 

n 
u 
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u 
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683 

24  6 

29 

4 
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4034 

MQPP  T  QHM 

n 
u 

n 
u 

1  1  Q 
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o  n  "7 

C  C  Q 
□  D  3 

a  R  1 

00  1 

7  Q  "7 

R 

'  JO 

668 

3884 

HARRISON  FHfi  flP 

0 

0 

110 

161 

531 

799 

758 

777 

709 

275 

32 

2 

4154 

HUNTSVILLE 

0 

0 

112 

168 

498 

786 

723 

723 

64  1 

260 

50 

3 

3964 

LEAD  HILL 
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0 

70 

124 

477 

764 

737 

736 

641 

255 

16 

2 

3822 

3886 

LURTON  2  NE 

0 

0 

Q 

n 
u 

1  1  D 

1  C  1 
1  0  1 

0  3 

1  Q  Q 
/  3  3 

"7  K  Q 
/  D  3 

764 

3829 

SILOflM  SPRINGS 

0 

0 

1 1 1 
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521 

806 

764 

766 

685 
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39 

6 

4129 

3813 

KinPTW    PFWTPQI  n9 
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r Qi  I  r n  pnrK 

Q 

Q 

Q  1 
3  1 
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786 

782 

759 

668 
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35 

g 
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Q 

Q 

72 
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683 
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262 
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3762 
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Q 

g 

70 
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687 

625 

268 
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2 

3837 

3914 

Q 

g 
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4  65 
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1  1  1 
1  I  / 

688 

636 

267 

1  4 

3 

3765 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

93 

182 

495 

804 

763 

721 

613 

240 

17 

3 

3951 

3959 

MARSHALL 

706 

683 

238 

24 

2 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

0 

0 

46 

127 

513 

802 

743 

739 

662 

226 

13 

2 

3873 

3852 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

0 

0 

101 

209 

523 

853 

807 

794 

720 

287 

20 

7 

4321 
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Q 

g 

QQ 
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678 

274 

26 

g 

3995 
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0 

0 

92 
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547 

257 

34 

2 

4020 
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g 

g 
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1  77 
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734 
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Q 

g 

D  C 
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683 
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n 

U 

Q 
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1  9 

1 

3524 

3780 
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Q 

g 

7  3 

164 

4  4  9 

7  35 

728 

706 

599 

2  3  1 

g 

3 

3696 

BEEQEV [LLE 

0 

0 

53 

127 

407 

683 

692 

625 

544 

208 

4 

0 

3343 

Rl  YTHFWil  1  F 

Q 

Q 

663 

597 

5  1  8 

203 

3386 

r nPNj  I  MCI 

L  U  r\  IN  I  IN  Lj 

Q 

g 

79 

1  76 

4  4  5 

7  4  5 

/  J  1 

57  4 

R  QQ 
0  3  3 

217 

g 

3672 

3678 

inwFc:HnRn 

JUINLODUnU 

Q 

Q 

78 

203 

/to 

7  n 

/  U  J 

RQ  1 
03  1 

J  J  Oc 

JUDD  HILL 

0 

0 

54 

143 

422 

751 

656 

552 

^50 

178 

4 

0 

3310 

KEISER 

0 

G 

84 

187 

446 

752 

712 

698 

606 

255 

6 

1 

3727 

NEWPORT 

0 

0 

76 

177 

412 

728 

693 

679 

599 

218 

3 

0 

3585 

3242 

PARAGOULD 

0 

0 

50 

448 

716 

699 

644 

592 

234 

7 

0 

3538 

rULMnuiNlno  1 

Q 

g 

70 

'  7  1 

4  70 

768 

7  4  1 

694 

Rnn 

D  U  o 

9  '5 
t  -J  J 

U 

7  R  9 
J  /  D  t 

'^p;f;9 

JO  D  c 

SEARCY 

0 

0 

39 

i  18 

416 

684 

547 

588 

54  1 

200 

5 

0 

3238 

3154 

ijf<;t  rFMTRQi  n^i 

□  LUU     iiUUINIMil'i  Urill 

Q 

g 

5  1 

1  4  4 

4  7  1 

74  3 

694 

676 

583 

245 

1  0 

3620 

Q  nnfvjF  u  IMF 
DUUINCV  ILLL 

Q 

g 

4  2 

90 

4  I  9 

686 

632 

6  1  1 

527 

1  8  4 

g 

"5  I  QR 

r 1  QRK  ^  U  1  1  1  F 

Q 

g 

4  7 

1  54 

4  8  1 

759 

758 

688 

628 

284 

n 
3 

n  1  R 
J  0  1  0 

nQpnoMF 1 1  F 

Q 

g 

3  1 

1  00 

4  1  5 

592 

665 

608 

529 

1  RQ 
I  U  3 

n 
u 

9  9 

J  £  J  t 

1  9R 
J  1  £  0 

FORT   SMITH  WSO  HP 

0 

0 

54 

1  13 

465 

781 

718 

699 

562 

217 

10 

0 

3599 

3336 

FnPT    SMITH    UQTFR    PI  QMT 
rUnl     Olllin    nnlC.n  iLMINI 

Q 

Q 

5  1 

I  02 

452 

750 

708 

684 

580 

2  1  2 

1  2 

2 

3553 

HECTOR 

0 

0 

52 

96 

731 

723 

628 

529 

209 

8 

0 

MENA 

0 

0 

44 

76 

436 

682 

633 

619 

501 

179 

0 

0 

3170 

3105 

OZARK 

0 

0 

33 

71 

406 

694 

662 

624 

523 

189 

1 

0 

3203 

3199 

RUSSELLVILLE   3  N 

0 

0 

43 

150 

455 

746 

725 

560 

587 

261 

8 

3 

3638 

3163 

O  U  □  1  n  L  U 

Q 

g 

3  4 

80 

396 

577 

633 

6  1  4 

535 

1  8  4 

Q 

3156 

WALORON 

0 

0 

38 

97 

434 

698 

637 

623 

505 

199 

2 

0 

3233 

3166 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

0 

0 

43 

90 

391 

530 

605 

580 

513 

186 

2 

0 

3040 

3063 

BENTON 

0 

0 

42 

1  18 

41  1 

648 

609 

533 

449 

189 

6 

0 

3005 

3281 

BLRKELY  MOUNTAIN  0AM 

0 

0 

48 

1  48 

447 

696 

662 

636 

547 

259 

12 

3 

3458 
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MONTHLY   AND   SEnSONRL   HEATING  DEGREE  DHYS 


SEASON  OF   1974  -   1975  RRKflNSflS 


C  T  Q  T  T  n  M 

O  1  n  1  1  U  IN 

1 1  1 1  Y 
J  U  L  T 

Q 1 1  r 
H  U  Lr 

Q  r  D  T 
0 1  r  1 

n  p  T 

N  U  V 

n  c  p 

DLL 

JHN 

FEB 

MHR 

RPR 

MAY 

JUNE 
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NORMALS 
JULY-JUNE 
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Q 

g 

^8 

1  07 

P  P  "7 

Do  / 
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S70 
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1  92 

5 

0 

3153 

3049 
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Q 

Q 

4  5 
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589 

60  1 

579 

208 

9 

1 

3425 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

Q 

Q 

39 

1  08 

385 

55  3 

0  Uo 

606 

525 

207 

2 

0 

3131 

2729 

LEOLfl 

0 

0 

46 

123 

395 

615 

501 

504 

443 

190 

4 

0 

2922 

LITTLE  ROCK  WSFO  OP 

0 

0 

23 

1  1  1 

401 

634 

630 

566 

499 

196 

5 

0 

3065 

3354 

MALVERN 

0 

0 

35 

102 

402 

625 

516 

516 

450 

173 

4 

0 

2923 

MORRILTON  4  SW 

0 

0 

30 

90 

377 

648 

616 

551 

515 

184 

3 

0 

3024 

3131 

Q 

1  1  c 

4  96 

758 

7  38 

687 

626 

292 

20 

3 

3876 

SHERIDRN  TOWER 

0 

0 

30 

84 

399 

605 

595 

497 

462 

162 

1 

0 

2835 

2968 

■         ■  ■ 

ARKflNSflS  POST 

Q 

Q 

27 

75 

358 

ODD 
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1  4  3 

0 

0 

2628 

BR  I NKLE  Y 

Q 

Q 

5  4 

1  98 
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692 
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ppp 

ODD 
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CflBOT  4  SW 

Q 

Q 

37 

1  30 

399 

574 

64  3 
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37 
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u 
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0 

38 

8B 
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578 

568 

525 
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2 

0 

2750 

3147 

FHRRFST  riTY 

Q 

Q 
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Q 
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536 

584 

p  '5  1 
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1 

n 
u 
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3  1  65 
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0 

0 

58 
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393 

598 

528 

575 

490 

191 
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0 

3174 

3061 

STUTTGART 

G 

0 

31 

88 

356 

607 

588 

505 

440 

156 
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0 

2771 

2848 

STUTTGART  9  ESE 
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0 

48 

128 

373 

665 

626 

585 

505 

200 

1 

0 

3131 

3248 

TURRELL 

0 

0 

70 

135 

402 

668 

639 

580 

533 

192 

4 

0 

3223 

UIFST    MFMPH  I 

Q 

Q 

50 
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385 

634 

607 
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4  95 
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2 

g 
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0 

0 

52 

109 

397 

552 

634 
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4 
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2928 
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0 

77 
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744 

668 
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576 

274 

19 

6 

3677 

3328 

MURFREESBORO  2  NNW 

0 

0 

39 

120 

417 

595 

645 

504 

499 

215 

3 

3 

3240 

NASHVILLE  EXP  STATION 
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0 

52 

101 

425 

699 

610 

595 

518 

210 

8 

4 

3222 

3025 

OKAY 
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0 

23 

46 
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573 

514 

460 

362 
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0 

2426 

2461 

^  T  QMP 
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n 
u 

39 
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0 
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27  1  3 

DUMAS 

0 

0 

25 

78 

pp  1 

5  I  9 

4  6  1 

4  03 

1  53 

0 

g 

2527 

EUDORA 

0 

0 

32 

98 

327 

590 

539 

488 

387 

167 

1 

0 

2629 

2694 

MONTICELLO  3  SW 

0 

0 

44 

1  15 

358 

603 

564 

542 

421 

193 

6 

0 

2846 

PINE  BLUFF 

0 

0 

20 

59 

333 

563 

522 

449 

398 

1  4  1 

0 

0 

2485 

2588 

PORTLAND 

0 

0 

34 

103 

344 

501 

545 

523 

420 

185 

2 

0 

2757 

ROHWER  2  NNE 

0 

0 

41 

124 

328 

533 

536 

466 

8 

0 

2569 

STAR  CITY  4  ENE 

0 

0 

30 

101 

357 

566 

471 

449 

409 

1  84 

2 

0 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


17 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

nRKRNsns 

JULY  1976 


z 

Oflr   OF  MONTH 

3 

STATION 

a. 
o 
1  IN  1 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

to 

1 1 

12 

13 

1 1 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

£ 

KEISER 

2 

MRX 
HIN 

78 

78 

80 

'81 

'al 

'e2 

a? 

'eo 

80 

'so 

'75 

'74 

72 

70 

70 

'7° 

100 

102 

'78 

'79 

76 

77 

'79 

'eo 

79 

79 

'eo 

79 

80 

1  04 

80 

1 00 
80 

100 

77 

6 

9 

4 

nsx 

M  IN 

93 

95 

97 

96 

96 

97 

93 

95 

92 

97 

93 

93 

91 

88 

91 

93 

93 

94 

92 

93 

88 

95 

98 

94 

90 

90 

96 

87 

95 

95 

93 
6 1 

93 

78 

4 
8 

HBRIRNNR  2  5 

2 

MIN 

96 
82 

96 
83 

9S 
83 

97 
82 

98 
84 

98 
84 

98 
86 

97 
86 

97 
83 

98 
84 

96 
82 

96 
80 

96 
78 

93 
77 

95 
77 

94 
79 

95 
81 

95 
82 

97 
80 

98 
83 

96 
83 

99 
83 

99 
85 

98 
83 

95 
86 

96 
84 

94 
63 

96 
81 

95 
82 

^6 
83 

88 
81 

96 
82 

0 
2 

ROHHER  2  NNE 

2 

MBX 
MIN 

102 
78 

105 
78 

105 
77 

105 
76 

106 

77 

100 
78 

102 
76 

102 
76 

105 

77 

100 
75 

103 
74 

103 
74 

102 
72 

102 

71 

101 
71 

103 
76 

103 
78 

105 
80 

103 
80 

105 
80 

100 
80 

105 
80 

103 
80 

106 
80 

100 
79 

103 
80 

102 
77 

93 
77 

!00 
77 

85 
77 

102 
77 

0 
0 

STUTTGART  9  ESE 

2 

MAX 
MIN 

106 
80 

107 
80 

102 
81 

103 
81 

100 
80 

104 

8! 

102 
79 

103 
79 

102 
79 

106 
80 

90 

76 

104 

75 

104 

75 

103 
75 

105 

75 

101 
75 

105 
75 

106 
79 

100 
79 

105 
80 

106 
78 

88 

7G 

107 
78 

104 
81 

104 
81 

98 

79 

99 
79 

88 

76 

98 
78 

102 
78 

92 
78 

101 
78 

4 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVRPORRTION  RND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STRT I  ON 

2  K  0 

0  °  5 

1 

2 

3 

4 

G 

6 

1 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

B          ■  ■ 

NORTH  CENTRAL  02 

MOUNTBIN  HOME  C  OF  ENO 

EVRP 

.28 

.25 

.23 

.26 

.23 

-28 

.35 

.30 

.31 

.18 

.41 

.14 

.25 

.27 

.23 

.28 

.24 

.29 

.20 

.18 

.15 

.15 

.24 

.18 

.17 

.21 

. 

. 

.25 

.25 

■31 

7  .568 

HtNC 

25 

IS 

5 

0 

20 

15 

35 

15 

IS 

5 

15 

10 

20 

5 

20 

10 

5 

20 

15 

15 

10 

10 

10 

10 

5 

25 

10 

s 

10 

15 

35 

430 

94 

99 

102 

99 

99 

95 

97 

94 

92 

90 

92 

94 

96 

97 

94 

92 

94 

96 

1 0 1 

97 

95 

92 

94 

90 

1 0 1 

99 

98 

96  .  1 

niN 

69 

69 

72 

74 

75 

75 

74 

75 

73 

73 

66 

65 

64 

61 

60 

63 

64 

70 

73 

74 

73 

73 

72 

75 

75 

72 

72 

74 

74 

75 

73 

70.9 

HEST  CENTRBL  04 

BLUE  fiouNTBiN  onri 

EVRP 

■  21 

.22 

.19 

.31 

■ 

■ 

.71 

.23 

.45 

.28 

.  1  1 

■ 

.23 

.26 

.22 

.25 

a 

a 

.63 

.23 

.24 

.25 

.19 

.21 

.07 

.16 

.18 

.23 

.23 

7.04 

MIND 

14 

14 

15 

21 

• 

• 

38 

10 

1  1 

14 

9 

• 

• 

44 

21 

27 

17 

19 

■ 

■ 

39 

19 

12 

18 

17 

22 

6 

9 

14 

26 

31 

487 

RUS5ELLVILLE  3  N 

EVRP 

.23 

.24 

.24 

.25 

.25 

.28 

.27 

.16 

.16 

.27 

.16 

.24 

.17 

■  16 

.  I  4 

.25 

.20 

.25 

.14 

.18 

.34 

.24 

.19 

.22 

.20 

.14 

.14 

.10 

.25 

.18 

.22 

6.46 

HINQ 

4 

3 

5 

3 

4 

5 

7 

6 

4 

9 

6 

3 

10 

2 

7 

9 

5 

7 

5 

1 1 

7 

6 

3 

3 

12 

8 

2 

2 

6 

6 

M 

184 

103 

97 

100 

96 

99 

101 

96 

1  07 

1 06 

1 02 

rtlN 

75 

75 

76 

76 

75 

76 

78 

69 

71 

73 

61 

65 

63 

64 

63 

66 

69 

74 

76 

75 

76 

74 

74 

79 

76 

75 

74 

76 

74 

74 

74 

72.5 

CENTRPL  05 

BLflKELY  HOUNffllN  ORM 

.35 

.25 

.30 

.19 

.21 

19 

S  76B 

NINO 

21 

23 

lo 

w 

22 

26 

26 

21 

18 

22 

20 

26 

26 

19 

18 

17 

19 

15 

19 

22 

28 

30 

17 

14 

I2 

Is 

12 

17 

21 

30 

620 

■       ■  ■ 

ERST  CENTRAL  06 

STUTTORRT  9  ESE 

EVRP 

.28 

.24 

.23 

.25 

.30 

.32 

.35 

.21 

.30 

.30 

.28 

29 

-24 

.27 

.22 

.26 

.26 

.31 

.31 

.43 

.14 

.27 

.28 

.19 

.13 

.17 

.07 

.16 

.19 

.20 

7.728 

MIND 

7 

4 

e 

4 

22 

19 

43 

30 

13 

8 

1  1 

1  1 

15 

6 

4 

3 

3 

10 

25 

16 

23 

IS 

9 

14 

14 

7 

e 

3 

S 

13 

377 

99 

1 02 

93 

96 

97 

101 

101 

94 

niN 

74 

72 

73 

73 

75 

73 

74 

71 

72 

73 

70 

67 

65 

65 

66 

66 

70 

74 

73 

73 

72 

73 

76 

76 

75 

75 

75 

72 

73 

74 

73 

72.0 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVRP 

.27 

.22 

.21 

.22 

.24 

.26 

.29 

.24 

.28 

.27 

.  1  3 

.26 

.26 

.27 

.25 

.27 

.24 

.25 

.25 

.27 

.28 

.23 

.27 

.29 

.17 

.13 

.24 

.22 

.24 

.21 

.20 

7.43 

NINO 

16 

10 

8 

6 

1  1 

1  1 

20 

19 

13 

16 

12 

17 

17 

20 

4 

6 

3 

2 

1  1 

13 

12 

1 1 

12 

4 

15 

6 

16 

16 

10 

8 

IS 

363 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTIDN  INDEX 
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STRTION  INDEX 


fiRKflNSflS 
JULY 


1975 


STnT  ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINRGE  I 

LHTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

QQ  pn  T  T 

n  u  □  U  1  1 

0006 

04 

Q  r  n  T  T 
0  L  U  1  1 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7R 

IPMF^    \!       UlTII  IPM9 
UMIICO     ¥•  WILLIMIIO 

ML  I L  i  n 

0064 

03 

1  D IJ  R  F  M  r  F 
L  HWrt  t  InL  L 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

SS 

7R 

- 

RIIRY    R  nUIFMS 

nUOT  UINCINO 

n  L  U 1  1    r  U  r\  r\ 

0  1  30 

05 

Q  Q  1  IMF 
OHL  1  In  L 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

aP 

z 

1    TTTI  F    PnPK    IaJQ  T  F  R  LdPlR  K  ^ 
LI  1  ILC    nULn  WMiCi>WUr\r\o 

Ql  Y 
ML  I 

0136 

04 

Y  F  1  1 
T  L  L  L 

3 

34 

4  7 

93 

29 

854 

7fl 

c 

Mpc       RFRP  Y 

n  1  1  1  1  I     J    IN  C 

0150 

08 

PI   Q  (?  k 
L  L  M  n  r\ 

3 

34 

1  7 

9  3 

25 

475 

7fi 

MR^    PI  TP    F  P.PRMFR 
iiiao    mlim    r  UMr\iNcr\ 

ONTO INE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

9  3 

25 

285 

7fl 

c 

OWEN  B.  HENDRIX 

flRKRDELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLRRK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7R 

c 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

nr\r\MiNoHj   LI  t  1 

0234 

09 

n  F  Q  M  Q 

Ul  on  H 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7fl 

PI  PRFMPF    1     UlF^TMnPFI  PMR 
LLMtaCINLC     L  *»NC0  1  IIUrvCLrllNU 

nnnMlNOMO    rUO  1 

0240 

06 

HKrNHrNOHO 

1 

34 

0  1 

9  1 

2 1 

1  9  4 

5P 

5P 

QRK    Prr^T    MPT  MFMnPTPI 
nFAiA    ruoi     IN  Ml  llci'Ur\lriL 

MOnuUnIN    c.  0 

0286 

07 

1   TTTI  F  RTV/FR 
L  i  1  i  L  L    K  i  V  L  tX 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7R 

1  nilT<^  FRFFMPM 
LUUlO  rrvCCMniN 

M  1  n  [_  IN  O 

0300 

07 

w  n  I.I  Q  R  n 
nu  WH  r\  u 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7R 

MR^    PPllI   IMF    Q  PTMKFRTOM 
lino     rMULl'NC     M  rll'*r\cr%IUIN 

nUuUOlM    c.  INn 

0326 

06 

unnn  R 1  iff 

WUUUKUr  r 

7 

35 

1  8 

9  1 

2  3 

1  95 

7  R 

c 

IPMF^    F  IaJPMQPF 

JMIICO     C  WMLLMLC 

□MiCOVlLLL  LlVCOIULn 

0458 

03 

r  MflFPFMPlFMPF 
I  INULtLINUlINLl 

7 

35 

49 

9  1 

4  7 

57  1 

5P 

5P 

c 

llMTUFRSITY    flF  QRKQM^R^ 

PpTrqwTi  1  F    1     Qwn    n  1 

□  MICOVILLC     L     MI\U     U  1 

0460 

03 

I  MflFPFMnFMPF 
I  iNULrLlNULlNLL 

7 

35 

45 

9  1 

38 

277 

5P 

7  R 

c 

H 

TPMMY    R  PPRPFNTFR 
lU'iiii     r\  LMr\rLiN!Lr\ 

BE  EBE 

0530 

0  3 

IaI  M  I  1  F 
IN  n  1  1  L 

7 

35 

04 

9  1 

5  4 

250 

c 

IPMF  c;    bJFI  PH 

8EEDEVILLE 

0536 

0  3 

JRCKSON 

7 

35 

26 

9  1 

06 

22  1 

6P 

5P 

p.   M.  BRECKENRIOGE 

BENTON 

0582 

05 

SRL  INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 

RFMTnWVll  1  F 

□  LiN  1  UINV  ILLL. 

0586 

01 

R  F  M  T  riKJ 
D  L  In  1  UlN 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1296 

7R 

7R 

IFRRY  TllPMFY 
UCr\r\l  lUrxINCi 

RFRRYUTIIF    d  MUI 
ULrArvlViLLC     *»  v\ri 

0616 

0  1 

r  pRpni  1 

L  rt  n  r\  U  L  L 

7 

36 

24 

93 

37 

1  1  60 

7  R 

c 

1    LJ       THMI  TM^riN 

lU'lLilNOUIN 

R  r  r.  F  n  R  K 

0664 

04 

p  m  k 
rUL  " 

3 

3  4 

29 

9  3 

58 

1125 

7R 

MDC    riPPl      1  ITTIF 
lInO     UrML     LI  1  ILL 

RfSMQPrK    9  ^F 

0724 

05 

unT  9PRTMP. 
nui  OriAliNU 

3 

34 

1 8 

9  3 

09 

500 

7  R 

MR^       1  nilT^F    H  YPTF^ 

iir\o»    Luuioc    n.  imico 

Ql  PTK  RfT^K 

0746 

0  3 

1  DIa]  PF  M  P  F 
LntNr\CllNLL 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7  R 

1 PP  K    T  IaI  T  1  1  P 

UMLiA  IWiLLM 

Rl  PKFl  Y    MHltNTQIN  flQM 

0764 

05 

P.QRl  QMH 
UM  r  L  M  IN  U 

3 

34 

35 

9  3 

1  1 

4  26 

8R 

8R 

8R 

c 

II    9    pnppQ    OF  FMP*INFFRS 
U    0    LUr\rO    ur  ClNUiiNCCrAO 

Rl  IIF    MflllMTOrM  RQM 

0798 

04 

Y  Fl  1 
ILLL 

1 

35 

06 

93 

3  9 

4  26 

8R 

8R 

8fl 

c 

II         pnRP9    riF    FMP,  IMFFR'^ 
u    0    Lur\ro    ur  ciNuiiNccnu 

RIIIFF    PTTY  91a] 

0800 

08 

M  F  \/  Q  n  D 
IN  L  V  M  u  H 

3 

3  3 

4  1 

9  3 

09 

360 

8R 

QRKPKmpc;    FHRF^TRY  PHMM 
HIaHMFNOMO     rUiTCOIrxI  LUini 

BLYTHEVILLE 

0806 

0  3 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

5  4 

252 

5P 

7  R 

H 

R   L  WHITE 

BONNEROflLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7R 

0.   E.  KETCHUM 

RnriMFuri  i  f 

0830 

04 

1  n  P.  p  M 

L  U UM IN 

1 

35 

09 

93 

55 

511 

7P 

7R 

c 

PiFn    F  YQMnFl! 
LLlU    c>  iminucll 

RnTKIMRllRP.  MF 
□  Ulr\llNaUr\L/    J  INC 

0842 

02 

\/  D  M     P  1  1  P  F  M 
vniN  DUnLiN 

7 

35 

4  3 

92 

28 

1295 

c 

MRQ    PFMFVQ  P.DTFC; 
nr\0     UCINCVM  UMICO 

R  n  1 1  r.  M  T  n  w 
□  u  u  ijn  1  u  IN 

0848 

08 

M  F  V/  QflQ 
IN  L  V  M  U  M 

3 

3  3 

52 

93 

20 

250 

7  R 

FlIMTPF     TMP.FP*^ni  1 
LU'NILC  ltNUCr\OULL 

RR  T  WK 1  FY 
□  r\  1  IN  r\  L  L  1 

09  35 

06 

M  n w  pnF 

1 1  u  IN  r\  u  L 

7 

34 

5  3 

9  1 

1  2 

205 

7  H 

7  R 

c 

H 

FRMFF;T    F       1  HFUFR  IR 
CrxINCOl               LULnCr\»  jr\« 

RIIFFQI  n  TniAlFP 
□UrrMLU  lUWCn 

1010 

n  1 
U  1 

M  F  1 J  T  n  M 
In  L  W  1  U  IN 

7 

35 

52 

9  3 

30 

2578 

7  R 

L.IIII    IQM     RPY  UIYQTT 
nlLLlMli     rMT  WIMII 

Rllll      9HnDI9  ROM 
DULL     OnUMLO  Unll 

1  020 

02 

R  P  Y  T  F  R 
DMA  I  c  r\ 

7 

35 

22 

92 

3  4 

480 

c 

11          pnopQ    nF    FMP.  IMFFP^ 
U    0    LUrTrO    Ur  CiNUllNCCnO 

L  M  □  U  1      *♦     O  W 

1102 

06 

Pill  P  9K  I 
r  U  L  M  0  n  1 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

5P 

6P 

O  •     n  •     WML  1  ncrv 

rpi  rrn  pnrK 

LMLLLU  r\uLr\ 

1  1  32 

02 

I  7  PPPl 
1  £  M  r\  u 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7  R 

P    LI    THHRWlFY  IR 
L    n     inur\INLCl  Jr\ 

CRMDEN  1 

1  1  c  o 

08 

OUflCHI TR 

3 

3  3 

36 

92 

4  9 

1  1  6 

8R 

8R 

c 

H 

DRN  SHDCKLEY 

CARPENTER  DflM 

1238 

05 

GRRLRND 

3 

34 

27 

93 

01 

405 

7R 

RRK  POWER  RND  LIGHT  CO 

LL  MnCINUUIN 

1442 

06 

M  n  M  R  nF 

1  1  U  IN  r\  U  L 

7 

34 

41 

91 

18 

172 

5P 

7R 

MRQ    MPPPQPFT  MflTHFRM 
RfTO     nMrvoMfXLI  INUinCiTlN 

r  1  QR K 9 u  r 1  1  F 

LLMr\r\OV  iLLC 

1  *i  a  o 

n  A 

U  4 

1  n  u  M  C  flM 
U  U  n  IN  O  U  'N 

1 

0  b 

y  J 

2  7 

454 

7  A 

7  R 

RIIIY     1  UTIIT^^ 
DILL'     L  WlLLJo 

n  PRK9UTI  1  F    R  MMF 
LLMrxnOVlLLC.     O  ININC 

i  457 

04 

1  nuM  c n  M 

U  U  n  IN  O  U  IN 

I 

35 

32 

9  3 

25 

84  0 

c 

tIMIWFRQTTY    nF  QPKQM^QC; 
UINlVLr\01  1  1     Ur  Hr\r\MINOMO 

L  L  I  l\  1  U  IN 

1  *t  y  ^ 

U  6 

w  PM    Rl  1  p  F  KJ 
V  M  IN     □  U  n  C  IN 

7 

3o 

35 

92 

28 

5  1  0 

7  R 

FQRl     R  RinniPK 

CMrxL    Cj»  rriUUlLn 

L  U  M  u  O     J     0  C 

1  D  /  4 

n  1 
U  1 

M pn  I  9 flM 

1  1  M  U  1  O  U  IN 

1 

JO 

48 

9  3 

4  8 

14  00 

c 

MPQ     MQF  nP\/TQ 
llr\0    nMC  UMVIO 

L  U  1  1  r  1  U  IN 

1  Q  Q  9 
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WILLIAM  J  TOMERLIN 
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A.   0-  HOLBROOK 
L  B  HADDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

NEILL  M  SLOAN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

INACTIVE  4/1/75 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
BILL  MCKENNEY 
U  5  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
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UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  5UBIAC0  ABBEY 

TOMMY  HAMLIN 
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U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 

INACTIVE  4/18/75 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL   J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 

CARL  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  other«lse  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Temoerature  in  «F    oro^i  r,i t  =  t, „ 

movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averagrdaijj  ^emjeratirer^rom  65-?      ,t  H^"""""?  In  Inches  and  wind 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  dfrectJoL  anrjJ^edrdl'JlLf  by  ■thrnu.'b^?':robservaJi;„s'"' 
OBSERVATljJN  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  sujnner  months  some  observers  take  the  observation, 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  exce«  National  leather  SeJv^ce 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "DaMv  ^ec?^^,!^  - 

^he"24  hou?.s^L^rsr:rM:e':":bs:r'::?°^r^°"       '^""^  --^    °"  ors;nd"^?abJ:?':hen''p;iLs^:d;''a^ri°? 

""""""  'l^Tllr.VV.'nlsrr,T.T^^^^^^  ''^l-  -  -e  Evaporation  and  Wind  table. 

^=       "^"^  °-  ev:p^?a?LrpaT:r5:te°^j^:rbra-?Snu„u:crf:i^-j- 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard__Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  ot 

of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow     ,leet  „r 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  tor  successive  observations;   consequently    occasional  irlftlni  Tnd  r.,y.T  ^""""'^  ■     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noo,;  e  s  t  '^'""■'6  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  "Sp.n,onnl   <in„  ,  , ,  ..  . 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  laoie,  ana  in  the    Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of'tMsMneUn.  """"^  """"^  "^'^  -"^"S  'he  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  theimograph. 

— '  ^ —      Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "Dailv 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,    have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage   in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"   table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that   the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     G-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955          ^^^^J";;^ .  ^".J^^P^^^  j^^  Jj^^ 
station  History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  L^cal  ClimaLlogical  Data,  prile  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $4.50  a  year   for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35^  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NCAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building. 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn;  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natio 
Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 
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BIG  FORK 
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BOONEVILLE 
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"        •  ■ 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MAX 
niN 

82 
68 

79 
70 

86 
69 

86 
62 

86 
62 

88 
61 

89 
62 

86 
61 

84 

59 

83 
62 

88 
66 

92 
67 

92 
68 

91 
66 

80 
69 

62 
67 

85 
66 

82 
69 

87 
68 

90 
67 

90 
68 

89 

70 

89 
71 

88 
71 

85 
70 

89 
70 

83 
59 

85 
69 

85 
69 

87 
63 

86 
65 

86.3 
66  .6 

OEER 

HAX 

niN 

71 
63 

72 
63 

74 

66 

79 
63 

79 
64 

80 
65 

85 
62 

77 
59 

78 
58 

76 
63 

80 
65 

87 
68 

87 
69 

87 
69 

79 
65 

83 
65 

76 
65 

76 
65 

79 
65 

82 
68 

85 
68 

84 

69 

84 

68 

81 
68 

75 
66 

79 
55 

75 
62 

83 
58 

82 
68 

82 
60 

83 
60 

80.1 
64  .9 

EUREKH  SPRINGS  3  HNW 

MAX 
n  1  N 

78 
65 

85 
67 

87 
68 

89 
62 

90 
61 

94 

62 

86 
65 

86 
57 

87 
57 

92 
61 

96 
68 

97 
69 

97 
71 

89 
67 

68 
66 

86 
66 

86 

65 

89 
66 

94 
66 

94 

65 

93 
68 

73 
68 

93 

70 

88 
69 

88 
68 

63 
64 

90 
65 

92 
57 

93 
69 

89 
60 

92 
64 

89  .8 
65  .4 

FflTETTEVILLE   FBO  BP 

MBX 

niN 

79 
66 

83 
66 

85 
65 

66 
62 

88 
59 

94 
59 

64 

65 

86 
60 

84 

55 

88 
56 

92 
66 

92 
67 

94 
71 

80 
68 

86 
68 

85 
68 

63 
65 

89 
69 

92 
67 

91 
65 

90 
68 

92 
67 

89 
71 

87 
71 

85 
72 

83 
69 

86 
67 

67 
70 

88 

70 

91 
64 

93 
69 

87  .6 
66  .0 

FOYETTEVILLE    EXP  STB 

MBX 
MIN 

BO 
67 

86 
58 

88 
71 

87 
62 

89 
63 

93 
61 

93 
65 

85 
63 

85 
59 

89 
61 

93 
72 

92 
75 

92 
70 

92 
68 

87 
69 

84 
68 

64 

67 

87 
70 

90 
68 

90 
67 

90 
69 

90 
70 

89 
73 

87 
72 

85 

72 

85 
71 

37 
69 

86 
70 

88 

72 

63 
63 

91 
71 

88.  1 
67  .9 

GRflVETTE 

MBX 
MIN 

Bl 
67 

87 
68 

88 
68 

B3 
60 

90 
60 

92 
60 

89 
64 

85 
61 

85 
57 

89 
61 

93 
68 

94 

67 

94 
74 

90 
69 

83 
66 

87 
63 

84 
68 

88 

69 

91 
69 

91 
68 

91 
71 

90 
70 

90 
72 

86 

71 

86 
70 

86 

71 

86 

70 

86 
69 

90 
71 

83 

63 

93 
70 

3B.3 

67.0 

HBRRISON   FBB  BP 

MAX 
M  I  N 

75 
62 

84 

69 

82 
66 

85 
65 

88 

62 

87 
65 

86 
65 

85 
SB 

87 
60 

88 

62 

92 
65 

93 

72 

93 
72 

80 
70 

84 

68 

82 
69 

82 
65 

86 
66 

89 
65 

92 
66 

39 
68 

90 
71 

89 
71 

85 
71 

64 

70 

77 
64 

88 
70 

87 
67 

88 
68 

87 
64 

90 
67 

36  .3 
66.5 

HUNTSVILLE 

MAX 
n  I  N 

80 
65 

84 
64 

86 

69 

85 

58 

90 
58 

92 
59 

88 
62 

85 
S4 

84 
54 

88 
58 

92 
64 

92 
62 

93 
66 

89 
66 

87 
65 

83 
65 

84 
63 

87 
65 

90 
63 

90 
62 

90 
64 

9 1 
63 

91 
66 

86 
65 

87 
67 

83 
64 

88 
64 

90 
65 

89 
66 

87 
60 

92 
60 

37  .9 
62.8 

LEBD  HILL 

MAX 
n  I  N 

80 
66 

89 

70 

85 
69 

90 
64 

92 
60 

90 
65 

90 
6  1 

89 
57 

90 
56 

91 
6  1 

99 
67 

100 
69 

101 
70 

87 
70 

87 
70 

85 
68 

89 
65 

88 
66 

93 
66 

93 
67 

93 
69 

93 
70 

93 
69 

90 
7  1 

89 
70 

67 
64 

91 
69 
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68 

92 
70 

90 
64 

91 

70 

90  .6 
66.5 
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■          "  ■ 
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84 

69 
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68 

88 

59 

88 
60 

88 
62 

90 
63 

94 

62 

87 
62 

88 
60 

87 
60 

91 
62 

95 
70 

94 

70 

96 
69 

81 
68 

85 
68 

87 
67 

64 

67 

89 
68 

91 
69 

92 
66 

92 
71 

91 
72 

89 
72 

84 

71 

85 
71 

64 

69 

87 
69 

87 
68 

88 
63 

89 

62 

88  .3 
66  .4 

NORTH  CENTRAL  02 

CBL ICO  ROCK 
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MIN 

80 
65 

79 
67 

88 
69 

84 
64 

87 
62 

89 
60 

90 
64 

84 

57 

85 
58 

85 
59 

87 
64 

95 
66 

96 
68 

98 
69 

92 
70 

85 
70 

82 
65 

87 
67 

82 
68 

91 
67 

92 
66 

93 
69 

93 
67 

92 
63 

33 
70 

91 
70 

83 
68 

90 
67 

91 
69 

93 
66 

90 
68 

88  .5 
66  .  1 

EVENING  SHADE   1  NE 
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MIN 

77 
67 

89 
71 

80 
70 

89 
66 

88 
63 

89 
62 

85 
61 

86 
SS 

87 
58 

84 
64 

94 

63 

95 
67 

94 
68 

91 
68 

85 
69 

84 

70 

89 
64 

83 
66 

88 
65 

90 
66 

91 
68 

92 
71 

89 
68 

87 
69 

39 
63 

86 
68 

87 
69 

90 
66 

39 
69 

89 
66 

91 
68 

88.0 
66.2 

GILBERT 

MAX 
MIN 

79 
66 

86 
67 

84 

68 

88 
64 

89 
58 

92 
57 

87 
60 

86 
54 

67 
64 

91 
58 

98 
68 

97 
61 

101 
65 

96 
63 

88 
67 

84 

67 

87 
63 

91 
64 

91 
62 

93 
65 

93 
65 

92 
65 

92 
64 

89 
65 

91 
66 

88 
86 

89 
67 

92 
64 

92 
65 

90 
63 

92 
65 

90.2 
63.4 

GREERS  FERRT  Ofln 

MAX 
MIN 

77 
66 

81 
69 

81 
71 

84 

65 

67 

66 

67 
65 

92 
66 

83 
59 

84 
61 

86 
65 

82 
65 

92 
66 

93 
70 

94 

70 

91 
70 

86 
70 

83 
68 

87 
69 

66 
66 

90 
68 

92 
68 

92 
70 

92 
70 

90 
70 

87 
69 

90 
67 

88 

67 

92 
67 

90 
67 

92 
68 

90 
67 

87.3 
67.3 

MBUHOTH  SPRING 

MBX 
MIN 

76 
67 

86 

70 

84 

71 

84 

60 

86 

61 

91 
67 

85 
60 

86 
54 

88 
58 

87 
61 

96 
61 

100 
66 

98 
65 

92 
66 

84 

69 

83 
69 

90 
65 

83 

67 

89 
69 

92 
65 

92 
67 

90 
63 

91 

66 

88 

67 

91 
67 

35 
68 

87 
67 

90 
66 

92 
70 

87 
66 

90 
67 

88.5 
65.3 

tlflRSHHLL 

MBX 
MIN 

78 
66 

82 
67 

80 
66 

85 
63 

85 
60 

90 
62 

90 
67 

82 
62 

85 
59 

87 
58 

96 
67 

95 
69 

97 
75 

96 
69 

90 
69 

B5 
66 

84 
64 

85 
64 

88 
64 

90 
70 

92 

70 

91 
70 

90 
70 

90 
69 

89 
69 

84 

65 

84 

69 

90 
63 

89 
65 

39 
64 

91 
66 

88.0 
66.3 

tlOUNIflIN   HOME    I  NNH 

MBX 
M  1  N 

77 
62 

68 

67 

62 
66 

89 
61 

90 
61 

90 
63 

67 
61 

88 
60 

85 
61 

88 
63 

94 
65 

95 
68 

97 
73 

86 
71 

85 
69 

64 

70 

85 
69 

67 
67 

89 
64 

92 
71 

91 

70 

92 
70 

92 
70 

88 
64 

87 
68 

85 
64 

86 
68 

88 

57 

89 
69 

89 
64 

92 
65 

88.4 

66.2 

nouNiaiN  HOME  c  of  eng 

MBX 
MIN 

81 
67 

76 
67 

87 
71 

84 
64 

88 
62 

90 
62 

89 
63 

84 
56 

64 

57 

86 
SB 

87 
64 

94 
64 

95 
68 

98 
68 

87 
69 

85 
69 

80 
65 

87 
66 

84 

66 

90 
67 

91 
63 

91 
68 

92 
63 

91 
69 

87 
69 

87 
69 

77 
66 

37 
67 

69 
68 

90 
65 

88 

65 

87.3 
65.6 

nOUNTBIN  VIEW 

MBX 
MIN 

85 
67 

82 
67 

88 
7  1 

83 
68 

88 
62 

87 
62 

91 
63 

82 
55 

83 

57 

85 
59 

95 
70 

94 

70 

95 
72 

96 
70 

93 

72 

91 
58 

83 
64 

88 

69 

86 
67 

89 
68 

90 
68 

93 
68 

92 

70 

93 
73 

88 
71 

90 
69 

88 
69 

33 

65 

92 
65 

94 

66 

91 
66 

39 . 1 
66.3 

YELLV  ILLE 

"            •  " 

MBX 
MIN 

79 
67 

84 

71 

82 
70 

88 
65 

69 
60 

90 
60 

92 
61 

85 
60 

86 
55 

89 
60 

98 
64 

98 
65 

100 
69 

88 
67 

88 

70 

61 
70 

87 
68 

68 

66 

90 
66 

93 
65 

93 
68 

92 
69 

92 
67 

90 
69 

88 
66 

78 
66 

88 
64 

90 
66 

91 
66 

92 
69 

92 
68 

89.1 
65 . 7 

NORTHEBSI  03 

BL ICIB 

MBX 
MIN 

77 
67 

B9 

72 

82 
69 

95 
60 

96 
70 

81 
68 

84 
68 

91 

66 

64 
66 

89 
64 

92 
66 

93 
69 

94 

71 

93 
70 

89 
69 

91 
67 

91 
67 

93 
54 

39 

65 

92 
67 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

MBX 
MIN 

62 
70 

85 
68 

79 
66 

87 
67 

88 
64 

90 
61 

85 
58 

85 
57 

86 
59 

83 
65 

92 
67 

91 
71 

94 

73 

87 
69 

92 
70 

87 
66 

88 
64 

81 
65 

86 
66 

90 
68 

94 

70 

91 
69 

88 
68 

86 
69 

91 
6B 

88 
66 

36 
64 

89 
66 

90 
70 

39 
68 

91 
69 

87.8 
66.5 

BBTESVILLE   L   BND  0  1 

MBX 
MIN 

78 
69 

80 
68 

88 
68 

83 
66 

87 
66 

89 
66 

90 
66 

83 
59 

85 
58 

86 
65 

84 

66 

94 
66 

94 

70 

96 
72 

94 

70 

87 
70 

85 
65 

89 
66 

85 
67 

89 
68 

90 
69 

91 

70 

92 
70 

91 
72 

88 
71 

91 
69 

89 
69 

91 
66 

91 
67 

94 

67 

89 
69 

38.5 
67.4 

BEEDEVILLE 

MBX 
MIN 

79 
68 

87 
73 

85 
69 

88 
66 

90 
67 

87 
66 

88 
66 

69 
60 

90 
61 

90 
68 

93 
67 

95 
70 

95 
71 

95 
73 

83 
72 

90 
70 

92 
68 

88 
72 

94 
64 

96 
66 

96 
70 

95 
72 

93 
70 

94 
71 

92 
71 

93 
72 

94 

71 

97 
69 

98 
71 

96 
69 

95 
68 

91.5 
68.3 

BLYTHEVILLE 

MBX 
MIN 

CORNING 

MAX 
MIN 

78 
68 

87 
69 

81 
72 

86 
68 

66 
64 

84 

66 

83 
61 

65 
61 

86 
65 

87 
65 

92 
66 

95 
71 

91 
72 

94 
69 

81 
71 

84 
68 

90 
66 

84 

67 

88 
65 

91 
68 

92 
70 

92 
72 

90 
70 

88 
71 

88 
70 

34 

68 

90 
70 

92 
71 

91 
70 

88 
67 

33 
68 

87.7 
68.1 

JONESBORO 

MBX 
MIN 

78 
68 

76 
70 

89 
70 

89 
66 

83 
68 

86 
69 

85 
62 

82 
65 

84 

65 

63 
66 

90 
69 

93 
70 

93 
73 

93 
72 

81 

72 

84 

73 

89 
71 

81 
65 

85 
68 

89 
69 

91 
69 

91 
71 

90 
72 

87 
70 

89 
69 

87 
63 

90 
69 

92 
71 

92 
68 

37 
66 

37  .0 
53  .6 

JUDO  HILL 

MBX 
MIN 

75 
68 

66 

73 

65 
69 

84 

68 

85 
67 

87 
69 

B3 
64 

84 
63 

84 

65 

67 
67 

90 
69 

94 

71 

93 
70 

93 
72 

92 
68 

87 
71 

91 
68 

84 

70 

89 
66 

89 
68 

93 
70 

92 
71 

94 

72 

90 
72 

92 
71 

94 

71 

92 
69 

95 
68 

93 
69 

92 
71 

93 
67 

89.  1 
63.9 

KE ISER 

MBX 
MIN 

89 

67 

79 
69 

86 
71 

84 

68 

83 

65 

85 
66 

85 
62 

82 
60 

84 

63 

84 

66 

88 
68 

91 
70 

94 

69 

95 
71 

94 

72 

85 
71 

87 
68 

90 
70 

85 
65 

88 

67 

90 
70 

93 
70 

93 
71 

93 
72 

39 
70 

92 
68 

91 
70 

92 
68 

94 

68 

93 
67 

87 
57 

88.5 
68.0 

NEWPORT 

MBX 
MIN 

78 
67 

80 
56 

85 
70 

83 
65 

86 
68 

67 
67 

88 
64 

84 

61 

86 
63 

86 
66 

85 
69 

90 
71 

92 
71 

92 
72 

92 

70 

84 

69 

84 

67 

68 

70 

85 
65 

88 

67 

91 
70 

93 
73 

93 
71 

91 
71 

87 
69 

39 
68 

88 
69 

93 
67 

92 
69 

92 
67 

88 
68 

87.7 
68.1 

PRRBGOULD 

MAX 
MIN 

66 

71 

69 

66 

65 

66 

62 

60 

64 

86 
63 

99 
66 

96 
66 

92 
68 

92 
69 

84 

72 

84 

70 

88 
67 

62 
69 

64 

66 

59 

74 

71 

7? 

69 

87 
63 

70 

69 

67 

86 
67 

90 
67 

37.2 
67  .5 

POCBHONTflS  I 

MBX 
MIN 

76 
68 

8B 
71 

81 

70 

65 
68 

86 
66 

86 
67 

82 
61 

84 
61 

87 
65 

85 
65 

91 

67 

95 
71 

94 

70 

92 
70 

84 

6B 

84 

69 

89 
68 

85 
69 

65 
66 

66 
66 

91 
71 

91 
74 

90 
72 

88 
72 

88 
70 

87 
70 

88 
70 

91 
70 

90 
71 

35 

67 

87 
69 

37.2 
68.5 

SEBRCY 

MAX 
MIN 

83 
69 

86 
72 

85 
70 

86 
65 

88 
68 

92 
65 

91 
68 

B6 
61 

SEE 

86 
65 

REF 

85     92  94 

69     67  71 

ERENCE  N0TE5 

95     92  89 

72     72  73 

FOLLOWING  S 

88     87  82 
73     69  72 

TRTION  INDE) 

69 

67 

92 
69 

93 
71 

92 
74 

91 

72 

89 
72 

90 
71 

90 
68 

94 

70 

93 
68 

92 
70 

90 
69 

94 

68 

89.6 
69.4 

DRILY  TEMPERniURES 


DRY   OF  MONTH 

0 

STRT ION 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

]  7 

1  8 

1  9 

2  3 

2  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

(E 
(Z 

WEST   CENTRRL  04 

BLUE  MOUNTfilN  DOM 

tinx 

80 

83 

89 

89 

89 

91 

94 

87 

87 

90 

97 

97 

99 

90 

MIN 

TO 

69 

72 

66 

62 

62 

61 

64 

62 

65 

69 

71 

72 

70 

70 

67 

68 

71 

7? 

71 

73 

72 

71 

70 

70 

68  .4 

BOONEVILLE 

ripx 

84 

88 

92 

90 

92 

95 

89 

88 

87 

93 

97 

97 

97 

89 

93 

87 

84 

90 

92 

93 

niN 

70 

70 

71 

66 

62 

62 

70 

67 

62 

66 

70 

69 

71 

70 

^' 

70 

70 

70 

70 

67 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

71 

72 

67 

70 

69  .  3 

CLRRKSVILLE 

hrx 

81 

82 

86 

89 

90 

90 

94 

66 

87 

66 

89 

97 

97 

98 

86 

91 

63 

83 

87 

91 

92 

32 

rilN 

67 

68 

69 

62 

62 

61 

61 

60 

58 

59 

66 

67 

67 

67 

69 

70 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

69 

70 

70 

68 

66.7 

OflRORNELLE 

HRX 

85 

88 

87 

87 

89 

93 

90 

86 

64 

87 

95 

95 

97 

94 

92 

88 

84 

87 

89 

92 

92 

93 

MIN 

70 

73 

71 

66 

65 

64 

69 

63 

62 

67 

69 

70 

71 

71 

^' 

^' 

69 

72 

70 

66 

70 

72 

72 

73 

70 

70 

72 

69 

72 

67 

69 

69  .3 

FORT   SMI TH  WSO  fiP 

«nx 

82 

86 

88 

89 

9  1 

93 

87 

87 

87 

93 

96 

94 

97 

81 

88 

84 

64 

88 

90 

91 

91 

92 

91 

88 

68 

86 

90 

MIN 

71 

71 

68 

67 

64 

64 

69 

66 

63 

66 

70 

70 

70 

70 

^' 

7  1 

72 

70 

70 

71 

73 

73 

73 

72 

71 

70 

73 

72 

72 

67 

72 

69.7 

FORT  SMI TH  WRIER  PLANT 

MAX 

82 

85 

88 

89 

89 

92 

9 1 

85 

85 

90 

93 

9  3 

95 

95 

91 

90 

64 

88 

92 

MIN 

69 

69 

67 

61 

60 

59 

65 

62 

56 

60 

64 

65 

67 

67 

68 

69 

66 

69 

66 

65 

67 

68 

69 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

63 

67 

65.9 

HECTOR 

npx 

80 

86 

84 

88 

90 

93 

85 

85 

87 

90 

93 

93 

94 

95 

96 

96 

81 

84 

90 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

89  8 

MIN 

67 

68 

69 

64 

63 

62 

67 

60 

61 

60 

60 

61 

63 

64 

65 

67 

65 

69 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

66 

66.2 

flENfl 

hnx 

81 

85 

85 

86 

88 

92 

89 

87 

86 

87 

92 

9  1 

94 

90 

94 

90 

86 

85 

90 

9 1 

92 

89 

90 

86 

86 

87 

69 

90 

90 

93 

88 

66  7 

MIN 

69 

67 

69 

64 

62 

63 

66 

67 

65 

67 

69 

69 

71 

72 

^' 

^' 

70 

68 

69 

65 

70 

71 

70 

72 

72 

65 

70 

70 

71 

70 

70 

68  .6 

OZRRK 

MRX 

84 

87 

89 

92 

94 

94 

94 

86 

84 

9  I 

97 

95 

97 

88 

85 

85 

81 

90 

92 

9  3 

92 

9  3 

92 

94 

68 

88 

93 

92 

95 

93 

9  3 

90  7 

MIN 

69 

71 

71 

63 

65 

65 

68 

67 

63 

68 

70 

70 

72 

70 

70 

68 

7  1 

70 

70 

72 

74 

74 

73 

72 

70 

74 

74 

72 

71 

71 

70  .0 

RUSSELLVILLE   3  N 

MfiX 

82 

86 

89 

86 

89 

92 

94 

87 

88 

85 

89 

96 

97 

98 

90 

92 

82 

85 

87 

91 

93 

94 

94 

92 

87 

93 

85 

94 

94 

94 

90  2 

MIN 

69 

70 

72 

65 

64 

63 

64 

62 

60 

61 

65 

68 

69 

7  1 

70 

70 

67 

68 

69 

69 

69 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

69 

69 

70 

68.  1 

SUB IflCO 

MAX 

85 

67 

9 1 

89 

9 1 

96 

89 

88 

86 

9 1 

97 

95 

90 

91 

84 

83 

90 

MIN 

69 

71 

70 

67 

64 

64 

67 

63 

62 

65 

69 

'70 

72 

72 

70 

69 

68 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

70 

72 

68 

70 

69.2 

WflLDRON 

MRX 

84 

90 

89 

88 

91 

95 

95 

69 

89 

90 

96 

96 

97 

96 

93 

92 

87 

92 

92 

94 

95 

95 

94 

92 

90 

89 

92 

94 

95 

97 

95 

92.4 

M  I  N 

70 

66 

70 

66 

6 1 

6 1 

65 

65 

50 

6  3 

68 

66 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

CENTRAL  05 

RLUM  FORK 

MPX 

82 

90 

89 

87 

88 

93 

92 

88 

67 

87 

96 

96 

97 

97 

93 

92 

89 

87 

92 

95 

95 

94 

92 

89 

92 

9  1 

94 

94 

96 

97 

95 

91*8 

MIN 

68 

68 

70 

66 

65 

65 

66 

65 

61 

67 

58 

70 

72 

69 

70 

''^ 

70 

69 

68 

68 

69 

69 

70 

72 

7  1 

68 

71 

69 

72 

71 

70 

68.7 

BENTON 

MRX 

85 

87 

88 

86 

66 

88 

87 

69 

68 

68 

93 

94 

96 

93 

96 

93 

87 

66 

66 

93 

94 

94 

93 

69 

93 

89 

94 

94 

94 

97 

93 

90  .3 

H  I  N 

69 

67 

71 

68 

64 

61 

66 

59 

59 

67 

66 

67 

71 

68 

72 

^' 

69 

67 

65 

68 

69 

69 

71 

71 

66 

68 

67 

69 

68 

69 

67.5 

BLRKELY   MOUNTAIN  ORM 

MRX 

80 

87 

88 

86 

68 

go 

94 

85 

66 

88 

87 

94 

95 

95 

93 

97 

92 

85 

85 

9  3 

94 

94 

92 

92 

69 

92 

89 

95 

94 

95 

99 

90  -8 

MIN 

71 

70 

69 

65 

65 

64 

54 

65 

61 

61 

67 

54 

64 

67 

67 

66 

69 

68 

66 

63 

63 

66 

67 

67 

69 

66 

65 

63 

66 

66 

66 

65  .8 

CONHRT 

MRX 

85 

86 

83 

9 1 

9  1 

95 

90 

69 

87 

87 

96 

96 

96 

95 

94 

91 

85 

68 

94 

95 

97 

95 

90 

9  1 

96 

9  1 

98 

95 

95 

93 

96 

92  .0 

MIN 

70 

72 

72 

65 

66 

65 

69 

61 

64 

66 

69 

70 

72 

^' 

72 

68 

'" 

69 

68 

70 

73 

71 

73 

71 

68 

72 

68 

72 

68 

69 

69.3 

GREENBR [ ER 

MRX 

84 

87 

85 

88 

88 

93 

84 

86 

66 

86 

94 

96 

97 

95 

91 

84 

84 

88 

68 

93 

94 

94 

96 

90 

94 

9 1 

96 

93 

96 

93 

93 

90  .5 

MIN 

69 

71 

71 

63 

66 

62 

67 

59 

62 

67 

65 

67 

69 

66 

^' 

67 

^' 

67 

67 

69 

70 

69 

71 

70 

58 

70 

67 

69 

67 

67 

67  .6 

HO  T   SPR I NGS   I  SNE 

MRX 

78 

84 

89 

86 

88 

86 

9  1 

86 

86 

87 

87 

94 

94 

95 

90 

95 

92 

84 

84 

90 

9  1 

93 

90 

9 1 

66 

90 

88 

95 

95 

96 

1 00 

89  .8 

MIN 

69 

69 

70 

65 

67 

66 

66 

66 

64 

66 

71 

72 

74 

75 

68 

70 

67 

67 

71 

72 

73 

72 

69 

70 

69 

69 

65 

72 

69. 5 

L  EOL  A 

MRX 

86 

87 

80 

85 

88 

9  3 

90 

85 

88 

90 

93 

95 

96 

95 

97 

96 

87 

83 

9  3 

92 

92 

92 

9 1 

89 

90 

68 

92 

9 1 

95 

95 

90 

90.5 

MIN 

70 

73 

70 

68 

68 

63 

68 

64 

64 

68 

67 

68 

72 

70 

75 

7  3 

70 

66 

67 

70 

71 

70 

72 

70 

55 

59 

69 

69 

71 

71 

69.2 

LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

MRX 

85 

85 

88 

86 

87 

90 

83 

85 

85 

66 

90 

9  I 

9  3 

91 

92 

87 

83 

83 

90 

90 

9  1 

90 

9 1 

89 

92 

66 

93 

94 

95 

93 

94 

89.0 

MIN 

70 

73 

70 

68 

68 

66 

67 

65 

64 

70 

69 

70 

72 

72 

72 

^' 

^' 

68 

69 

71 

74 

71 

72 

70 

68 

71 

70 

70 

71 

71 

69.9 

MRL  VERN 

MRX 

86 

87 

87 

88 

90 

94 

9  1 

86 

86 

88 

95 

97 

98 

96 

98 

91 

91 

93 

92 

92 

93 

92 

69 

89 

9 1 

89 

93 

93 

95 

96 

96 

91.7 

MIN 

70 

71 

70 

65 

66 

63 

67 

64 

61 

63 

65 

66 

69 

65 

69 

66 

65 

68 

68 

69 

71 

76 

66 

68 

66 

68 

70 

69 

67.7 

MORR I L  TON  4  SW 

MRX 

83 

90 

87 

88 

90 

95 

93 

88 

87 

88 

95 

98 

97 

93 

93 

91 

85 

65 

88 

93 

94 

93 

93 

90 

92 

92 

95 

95 

92 

9 1 

94 

91  .2 

M  I  N 

89 

71 

72 

66 

63 

63 

68 

62 

61 

66 

67 

69 

71 

69 

67 

68 

59 

69 

72 

70 

69 

70 

68 

71 

70 

66 

68.2 

N I MROO  DAM 

8 1 

85 

89 

88 

88 

90 

95 

87 

66 

85 

69 

96 

96 

98 

94 

92 

88 

63 

68 

9 1 

92 

93 

89 

92 

86 

89 

84 

92 

93 

92 

90 

89  .8 

M  I  N 

70 

68 

71 

66 

63 

62 

63 

63 

59 

59 

66 

69 

70 

70 

69 

68 

69 

66 

68 

65 

65 

55 

65 

68 

70 

69 

69 

67 

67 

66 

68 

56. S 

SHERIDAN  TOWER 

MRX 

85 

86 

87 

88 

89 

91 

88 

87 

88 

88 

92 

93 

95 

95 

95 

96 

89 

85 

93 

93 

92 

92 

91 

89 

90 

91 

93 

93 

94 

95 

94 

90.9 

70 

68 

65 

63 

6  3 

68 

68 

66 

7  ] 

69 

70 

70 

70 

76 

68 

67 

7  1 

70 

70 

70 

68 

66 

66 

66 

70 

70 

70 

86.6 

CHOI     LLnilnriL  UD 

HnrHNoHo   rUo 1 

93 

95 

95 

96 

95 

85 

84 

90 

92 

94 

92 

91 

9 1 

90 

9 1 

93 

93 

92 

93 

91 

90.1 

MIN 

70 

71 

69 

70 

68 

66 

67 

62 

67 

65 

70 

71 

71 

74 

^' 

66 

67 

67 

69 

71 

72 

71 

70 

68 

66 

68 

66 

70 

71 

58 

69.0 

BR  I  NK L  E  Y 

89 

90 

87 

91 

94 

94 

95 

96 

92 

88 

69 

9 1 

92 

95 

94 

90 

92 

89 

90 

92 

94 

94 

90.3 

MIN 

66 

64 

67 

65 

65 

60 

63 

59 

61 

64 

62 

64 

68 

69 

70 

70 

68 

68 

69 

70 

71 

67 

68 

64 

65 

64 

62 

64 

64 

68 

65.6 

cfleoi  4  SW 

92 

93 

93 

91 

68 

83 

83 

89 

90 

9  1 

90 

89 

88 

90 

88 

91 

91 

92 

98 

94 

88.3 

MIN 

69 

72 

69 

65 

67 

65 

69 

64 

64 

69 

69 

69 

71 

72 

^' 

69 

68 

69 

71 

73 

72 

73 

70 

67 

70 

69 

70 

70 

69 

69.3 

CLBRENDON 

86 

90 

94 

95 

95 

95 

95 

94 

91 

63 

92 

92 

94 

93 

91 

9  1 

90 

90 

94 

94 

94 

94 

94 

90.8 

MIN 

71 

73 

71 

71 

71 

69 

69 

65 

65 

66 

70 

73 

71 

73 

75 

76 

^' 

72 

68 

72 

72 

74 

72 

73 

70 

68 

72 

68 

70 

74 

74 

70.9 

DES  ARC 

87 

88 

88 

86 

87 

94 

91 

91 

91 

84 

9  1 

92 

94 

94 

93 

9  1 

91 

91 

93 

95 

96 

95 

96 

91  .0 

MIN 

72 

68 

68 

69 

68 

69 

67 

66 

68 

69 

73 

74 

75 

74 

75 

7  1 

72 

59 

69 

72 

74 

73 

72 

70 

71 

69 

71 

72 

73 

72 

72 

70  .9 

FORREST  CITY 

MRX 

80 

84 

86 

85 

85 

86 

83 

93 

91 

89 

68 

64 

90 

94 

93 

93 

94 

89 

91 

92 

94 

95 

94 

95 

89.3 

MIN 

61 

69 

66 

66 

65 

63 

64 

65 

64 

63 

69 

71 

69 

70 

62 

69 

70 

70 

69 

69 

67 

63 

71 

69 

70 

69 

67.5 

HELENB 

MRX 

76 

76 

82 

85 

64 

90 

92 

90 

92 

92 

9 1 

82 

8 1 

69 

9  1 

92 

91 

90 

85 

89 

89 

92 

93 

91 

92 

87.6 

MIN 

70 

69 

70 

69 

69 

66 

67 

64 

54 

65 

66 

69 

70 

71 

73 

74 

70 

66 

67 

67 

70 

71 

71 

70 

70 

67 

67 

70 

69 

70 

68 

68.8 

KEO 

MAX 

83 

BS 

87 

84 

85 

90 

86 

84 

84 

88 

91 

93 

95 

95 

95 

89 

67 

83 

89 

90 

91 

89 

89 

88 

92 

87 

92 

91 

94 

92 

93 

89.1 
69.2 

MIN 

71 

71 

69 

68 

69 

66 

68 

63 

65 

67 

68 

69 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

68 

69 

71 

70 

70 

71 

70 

66 

70 

68 

70 

69 

72 

HBRIRNNR  2  S 

MRX 

77 

83 

85 

85 

85 

89 

87 

66 

83 

87 

91 

93 

91 

94 

94 

90 

69 

85 

89 

92 

93 

92 

91 

88 

90 

90 

93 

95 

93 

94 

93 

89.3 

MIN 

70 

73 

70 

69 

69 

66 

67 

63 

66 

68 

69 

71 

71 

73 

74 

74 

71 

70 

67 

70 

71 

73 

72 

72 

70 

67 

72 

69 

71 

72 

69 

70  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


DAY   OF  MONTH 

o 
(r 

STflT I  ON 

a: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

SRINT  CHARLES 

79 

80 

94 

86 

94 

8S 

99 

84 

65 

86 

89 

9 1 

94 

93 

95 

94 

99 

8 1 

90 

92 

93 

93 

92 

90 

9  1 

92 

95 

96 

95 

93 

89.3 

MIN 

71 

71 

72 

70 

70 

67 

59 

65 

65 

68 

69 

7  1 

72 

73 

74 

74 

7  1 

67 

67 

71 

73 

72 

72 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

70 

70.1 

STUTTGRRT 

92 

87 

95 

85 

96 

90 

90 

85 

95 

88 

9 1 

93 

94 

95 

95 

91 

87 

93 

90 

9 1 

93 

92 

9 1 

90 

92 

89 

94 

94 

94 

94 

9 1 

99.9 

MIN 

71 

74 

72 

70 

71 

68 

70 

65 

66 

70 

71 

73 

74 

75 

75 

76 

73 

7  3 

71 

70 

72 

75 

73 

73 

69 

69 

73 

70 

73 

74 

73 

71  .7 

S TU I T GOR T  9  E SE 

90 

8 1 

94 

8S 

94 

85 

99 

83 

85 

85 

87 

90 

92 

92 

93 

93 

90 

93 

8  1 

9 1 

9  1 

9 1 

90 

89 

87 

89 

88 

92 

93 

92 

92 

87  .9 

MIN 

71 

73 

71 

70 

70 

68 

59 

65 

67 

61 

69 

71 

73 

75 

75 

70 

73 

69 

70 

73 

75 

73 

73 

69 

68 

70 

70 

73 

73 

72 

70.7 

ruRRELL 

76 

84 

95 

82 

6  4 

85 

93 

84 

85 

87 

9 1 

93 

93 

94 

92 

90 

91 

89 

89 

92 

94 

92 

9 1 

99 

9  1 

91 

92 

94 

9  3 

92 

93 

89.0 

MIN 

69 

72 

70 

68 

66 

66 

63 

61 

66 

67 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

70 

73 

67 

68 

63 

73 

73 

72 

71 

68 

70 

67 

72 

69 

70 

69.5 

WEST  MEMPHIS 
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7  4 

83 

92 

85 

85 

85 

95 

96 

85 

88 

9  1 

92 

9 1 

94 

93 

89 

88 

87 

89 

90 

93 

13 

92 

9 1 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

93 

89  .0 

MIN 

69 

71 

72 

70 

70 

70 

65 

69 

65 

67 

79 

76 

75 

76 

77 

75 

72 

74 

69 

71 

71 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

69 

74 

69 

70 

71  .7 
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76 

85 

95 

85 

67 

89 

84 

95 

83 

86 

91 

93 

93 

94 

88 

98 

88 

66 

91 

93 

93 

92 

91 

90 

90 

93 

94 

93 

92 

89.0 

M  1  N 

67 

70 

69 

68 

65 

66 

65 

62 

66 

69 

7  1 

72 

74 

75 

73 

72 

72 

7  4 

56 

70 

7  I 

75 

72 

72 

67 

7  1 

67 

72 

69 

69  .7 
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DE  QUEEN 

67 

9  ! 

9 1 

89 

9 1 

93 

93 

69 

89 

90 

93 

94 

95 

91 

95 

91 

91 

85 

94 

94 

93 

94 

90 

90 

9 1 

97 

93 

92 

92 

95 

9  1 

91.4 

MIN 

70 

69 

71 

64 

63 

63 

67 

69 

64 

66 

68 

67 

69 

70 

69 

7  1 

68 

69 

66 

67 

66 

71 

69 

69 

59 

67 

71 

70 

70 

68 

67 

68.1 
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82 

86 

89 

88 

99 

90 

92 

9 1 

88 

89 

9  1 

94 

96 

95 

95 

97 

95 

92 

62 

93 

92 

94 
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89 

92 

92 

93 

93 
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68 

70 

67 

65 

64 

64 
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68 

66 

69 

70 
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67 

64 
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66 
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68 

69 

67 
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94 
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92 
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70 

69 
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54 
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90 

93 
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69 

66 
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72 
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71 

68 

69 

65 

66 

69 

71 

71 

72 

74 
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70 

69 

72 

73 
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72 

71 

70 

59 

70 

72 

71 

71 

68 

70.6 
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60 

85 

85 

85 

95 

90 

82 

85 

86 

88 

90 

92 

93 

93 

95 

93 

86 

95 

90 

9 1 

9 1 

90 

90 

99 

99 

89 

9 1 

93 

94 
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71 

71 

71 
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69 

65 

66 

65 

69 

69 

70 
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73 

72 
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69 

73 
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69 
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72 
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59 
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69 
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99 

86 
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89 
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78 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY   D.  MALLETT 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7R 

c 

H 

WILL  I  AM  E .  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7R 

WILLIAM  F  .  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL I N 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS .    SUL A  ARV  I  N 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7R 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NATHAN   4  WNW 

5  1  58 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5  1  60 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7R 

MRS  .   NONA  L  .   HA  1  LEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7R 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

I  7 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

1  5 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1  500 

7A 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  OELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL   CEMENT  COMPANY 

0WEN5V  ILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

MRS.   GUY   £.  COOK 

SEE  REFERENCE 
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STnTION  INDEX 


RRKflNSOS 
fiUGUST  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


OZflRK 

OZONE 

PRRflGOULO 

PARKS 

PRRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTRS  1 

PORTLRND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RRTCL  IFF 
REMMEL  DRM 
ROHNER  2  NNE 
RUSSELLVILLE   3  N 
SRINT  CHRRLES 
SflINT  FRRNCIS 
SRLEM 

SEARCY 

SHERIDRN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGRRT  9  ESE 
SUBIACO 

TAYLOR 

TEXRRKRNR  FAA  RP 

TURRELL 

WRLDRON 

WRRREN 

WRSHI  TR 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLV  ILLE 


5508 
5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 

5866 
5908 
5910 
6008 
6102 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 

6506 
6566 
6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 

7038 
7048 
7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 

8084 


FRRNKL  IN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLRRK 

RANDOLPH 

ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 
LOGAN 

HOT  SPRING 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHI  TE 

GRANT 

VRN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  I  NCOLN 

RRKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRITTENOON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  29 

35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  16 

33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

34  26 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 

35  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 

33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  37 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  50 

93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 
93  53 

92  54 
91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  04 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


396 
1  900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 

120 
308 
318 
463 
315 
150 
366 
200 
300 
568 

245 
290 
550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 

250 
361 
225 
675 
201 
510 
220 
775 
350 
260 

760 


6P 


4P 


5P 


6P 


MID 
5P 
5P 
7A 

5P 


5P 


SS 


7H 
7A 
4P 
7A 

7fl 
5P 
7R 
7R 
5P 

8A 
6P 

7A 
7A 
8R 
7R 
8R 
7A 
7A 

7A 
6P 
7  A 
7A 
8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7A 

8A 
MID 
5P 
7A 
7A 
7A 
5P 


5P 


SS 


C 

8ACGH 


H 
C  H 


BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  0.  MELSON 
WILLIAM   J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HADOOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

NEILL   M  SLOAN 

JOHN  W.    TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KISSIAR 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

BILL  MCKENNEY 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

GILLIS  R.  NEELEY 

ALGER  B.  POMEROY 

ADAM  C .  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MATTIE   0.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SRLLYE  HRYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  RRKRNSAS 
NEW  SUBIRCO  RBBEY 

TOMMY  HRMLIN 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH-WILOLIFE  SERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 

INACTIVE  4/18/75 
MRS  NORR  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CRLDWELL 
BILL  J  MOODY 
RAD  10  STAT  1  ON  KWYN 

CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


^SBnl'°;;iJ\i"*°'"'"5"?K  '•«P''<'i"e  "?  ^li""'*^  °f  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville     N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State! 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   preclDltation  and  evaooration  („  o-h     ,  m 

movement  in  mlles^     KoMly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  frSms"?      Tu  "Supplemental  Da?a"  ?ab?e 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observatio 


the  ground.     Samples  for 
causes  of  local  variability 


the  24  hours  ending  at  time  of  observation 

EVAPORATION  is  -easured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-(oot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  oan        rerorrt.rt  h,,^,^^  ,2  Z 

inchefab^^r-Inrpan.  "'"^  "^^^^  evaporation  pfn  as  dIt:J^r:;:rbra'':SnUnu:Srf:L^:;:ief  ILT.ll  !Sca?ld^6-: 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  -Soowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow  sleet  or  ice  on 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the   ■'Seasonal  Snn«,f:.li" 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice.  oeasonai  bnowtail     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19':fl-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

|EASON|L^AB|ES^     Monthly  and  seasonal  soowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Reiser  :  Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  thermograph 

 '   Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gailion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IK  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R',     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  10/6/75-940 
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Climatological  Data 


RRKflNSflS 


TEMPERflTURE   AND  PREC I P I TflT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTPL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1    DRY  PRECIPITATION: 


2  STATIONS 
2  STRTIONS 
HECTOR 

STUTTGART  9  ESE 
HUNTSVILLE 


103       DATE  03^ 
32       DATE  26 
8-83 
1.12 

4.60       DRTE  19 


SUPPLEMENTAL  OnTfl 


HI  NO 

ISPEED  -  M.P.H. 1 

RELATIVE  HUMIDITY 
BVERflGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  OflTS  WITH 
PRECIPITBTION 

STflNOORD 

OF  TlnC 

IDN  0 
T  MIL 

CENTRAL 

I  OF 

LE  SU 

RESUII 
DIRECT 

RESULT 
SPEED 

DATE  0 
FBSIES 

00 

06 

1  2 

18 

PERCEN 

possie 

o     o  S 

UJ       >-  Z 

FORT  SMITH  WSO  RP 

5 

2.4 

5.8 

26 

N 

1  1 

87 

90 

58 

59 

3 

3 

4 

0 

1 

0 

1  1 

67 

4  .7 

LITTLE  ROCK  WSO  AP 

3 

1  .7 

6.7 

22 

NW 

19* 

90 

91 

60 

65 

6 

2 

3 

2 

0 

0 

1  3 

80 

5.2 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  RND  DIVISIONflL  DnTfl  «r««nsrs 


smi  ION 

TEMPERHTURE 

PRECIPITRTION 

o  i 

2  — 

^  CT 

a  E 

o 

> 

£ 

^  z 
a  u. 

I 

° 

DECREE  OOtS 

NO 

OF 

ORYS 

S  1 

2  ° 

Sj  £ 
-^-^ — 

a 



SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

DAYS 

MAX  . 

MIN. 

o 

a  Q 

a: 

- 

o 

1 
o 

°-  ^ 

-  O) 

•     ■  ■ 

NORTHWEST  01 

BENTONV ILLE 

65 

0 

122 

5 

0 

0 

0 

5 

62 

2  . 32 

1  9 

.  0 

0 

5 

4 

2 

DEER 

70  '  9 

54 

6 

88 

4  * 

4  1 

26  ♦ 

3 

96 

2.01 

20 

.  0 

0 

7 

2 

1 

EUREKA  SPRINGS  3  HNW 

79.1 

54 

.6 

66 

g 

-3.8 

97 

3* 

40 

26 

90 

5 

0 

0 

0 

5 

75 

I  .63 

1  .94 

19 

.0 

0 

5 

4 

3 

FflYETTEVILLE  Fflfi  flP 

77.5 

52 

.9 

65 

2 

94 

3. 

35 

26 

1  1 2 

4 

0 

0 

0 

7 

07 

2  .60 

15 

.0 

0 

7 

3 

3 

FRTETTEVILLE  EXP  STfl 

78.2 

55 

.4 

66 

-  3.7 

94 

3 

38 

26« 

96 

4 

0 

0 

0 

7 

69 

3  .97 

4  .23 

1  9 

.0 

D 

5 

3 

3 

GRflVETTE 

77.6 

54 

.4 

66 

0 

-   4  .6 

96 

3 

37 

26 
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- 

_ 

7 

35 

3. '4 

3.74 

1  9 

.0 

0 

7 

4 

2 

HPRRISON  FAR  RP 

76  .0 

55 

.2 

97 

3 

4  1 

27 

J: 

J: 

67 

I  .76 

19 

.0 

0 

7 

3 

I 

HUNTS'/  lULE 

78.1 

54 

.0 

66 

] 

95 

3 

32 

26 

1  08 

J 

g 

46 

4  .60 

19 

.0 

0 

7 

4 

3 

LEAD  HILL 

'1, 

67 

5 

82 

5 

0 

0 

0 

5 

58 

2  10 

1  9 

.  0 

0 

g 

7 

2 

SILORn  SPRINGS 
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^4 

65 

7 

5? 

96 

40 

?7. 

I  1  6 

5 

0 

0 

D 

7 

4  4 
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.0 

0 

6 

2 

1 

ROHWER  2  NNE 

81  .9M 

59  .4M 

70 

7M 

95 

4 

40 

26 

4  1 

B 

0 

0 

0 

2 

1  7 

1  .43 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

STBR   CITY   4  ENE 

81  .6 

59.3 

70 

5 

96 

3« 

4  1 

26 

38 

6 

0 

0 

0 

3 

1  3 

1  .22 

12 

.0 

0 

2 

2 

DIVISION 

70 

8 

-  3.8 

? 

91 

-  .50 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLONINC  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPIinTION 


STRT  I  ON 


MDRTHtCST  0 

eChTOhvlLLC 
BEROYvILLE  NU 
BUFFftLO  TOUER 
OEER 

EUREKA  SPBINGS  3  UNW 

FftYETTEvILLE   FftA  «P 
FAYETTEVRLE  E  XP  STA 
GRAVE TTE 
GREEN  FOREST 
HARfllSOM  FAA  AP 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
OOELL  3  M 
SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL  02 

CAL ICO  ROCH 
CL INTQN 

Evening  shade  i  ne 

GILBERT 

GREERS  FERBt  DAM 

MflnnOTH  SPRING 
nARSHALL 
K:L60UflNE   5  UNW 
MOUNTAIN  HOME    1  NNH 
MOUNTAIN  HOnE  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


ICM 


AL  ICIA 

6ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESvILLE   L    AND  0  I 
6EE0EVILLE 
6LAC".  ROCK 

BLtTHEvILLE 

GEORGETOWN 
J0NES60R0 
JUDO  HILL 

KCISCR 
LAKE  CITY 
NEWPORT 
PARAGOULD 
POCAHONTAS  1 


WEST  CENTRAL 


eiG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEvlLLE 

CLAHKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 

DARDANELLE 

roRT  SMITH  WSO  AP 

FORT  SMITH  WATER  PI 

GRAVELLY   1  ESE 

GRECNUOOD 

HECTOR 

rCNA 

MULBEtlRr  G  Nnc 
NATURAL  DAM 
OZflRK 
OZONE 


RATCL IFF 
RUSSELLVILLE 
SUB  I ACQ 
WALDRON 


CENTRAL  0^ 
ALUM  FORK 

BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELT  mountain  DAM 
60NNER0ALE 

CARPENTER  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAmscus 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS   I  NNE 
JESS  lEvIiLE 
LAKE  riAurCLLE 
LEOLA 

LITTLE  HOCK   WSFO  AP 
MAL  vERN 

MOOR IL TON  1  SW 
NimOO  0AM 
OtCNSVILLE 
PEORr 


4.20 
5.22 
S.80 


3.31 

3.86 
5.S7 

3.50 
6.48 

5.07 
6.37 
S.09 
5.5 


DRY   OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


2.60 
.30  1 . 35 
.41  120 


2.52 

2.  39 
,20  .65 


.03  3.79 
.12  2.01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TRTI0N  INDEX 


DniLY  PRECIPITnTION 


STRT  I  ON 


EAST  CEMTRftL 

AH^AMSAS  POST 
ftUGUSTA  2  tiU 
BHIIi^LET 
CA60T  4  SU 
CLABEfiOON 

OES  ABC 
rOROEST  CITT 
HELENA 
HEO 

MADISON 

nARtANNA  2  S 
SfllMT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  CSE 
TUBRELL 


SOUTHUEST  07 

AMTOINE 
ASHOObm  2  S 
ATHENS 
OE  QUEEN 
OIEBUS 

GLENWOOD  4  ENE 
HOPE   3  NE 
HOPPER   1  E 
HORATIO 
LANGlE  r 

MOUNT   IDA  3  SE 
MURFBEESBORO  2  NNW 
NASHVILLE   EXP  STATION 

NEbHQPE  3  E 

ODEN   1  NNE 
OKAT 

PINE  RIDGE 
STAr*>S 

TExARHANA  FAA  AP 


unSHlTA 


SOUTH  CENTRAL 

AMITr   3  NE 
ARKADELPHIA  2  N 

BLurr  CITT  3  su 

BOUGmTON 
CAMOEN  1 

EL  DORADO  FAA  AP 

roRDTCE 

GUROON 

nAGNOL  lA 

nOROBAT  LOCK    NO  I 

PINET  GROVE 
PRESCOTT 
SPARK MAN 
TATLOR 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITr 
CROSSETT  2  SSE 
OERMOTT  3  NE 
DunRS 
EUDORA 


MONTICELLO  3  SU 

PINE  BLurr 

POBTi AND 
ROHtCR  2  NNE 

STAB  CITT  4  EnE 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


5    6     7    8  I  9 


Oil   12  13 


.W    1.70  1. 


5    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBtlON  INOEX 


DRILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

o 
d 

STflT 1  ON 

ai 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

I  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

I  B 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

CI 

■        ■  " 

NORIHHESI  01 

BENTONV ILLE 

MAX 

91 

91 

92 

94 

90 

84 

79 

82 

89 

84 

85 

87 

64 

65 

62 

63 

73 

75 

81 

69 

70 

59 

69 

70 

53 

65 

69 

74 

7  3 

74 

76 

2 

M  1  N 

67 

67 

b  7 

67 

68 

60 

53 

55 

53 

64 

69 

53 

49 

50 

53 

53 

60 

62 

60 

45 

47 

43 

42 

42 

43 

38 

39 

43 

49 

53 

S3 

8 

DEER 

MAX 

86 

88 

88 

88 

85 

78 

70 

77 

78 

79 

78 

81 

50 

59 

57 

SB 

73 

72 

76 

65 

66 

58 

63 

59 

59 

60 

60 

67 

67 

72 

70 

9 

MIN 

7  I 

72 

75 

70 

69 

59 

56 

57 

59 

65 

59 

50 

46 

46 

47 

48 

55 

61 

52 

50 

50 

44 

44 

46 

4  1 

4  1 

45 

48 

50 

51 

54 

5 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

MAX 

96 

97 

97 

94 

88 

79 

85 

68 

87 

89 

90 

84 

68 

64 

52 

74 

79 

85 

77 

71 

66 

70 

70 

66 

65 

70 

76 

73 

80 

84 

79 

1 

M  I  N 

68 

57 

67 

68 

65 

58 

52 

55 

60 

67 

67 

50 

45 

49 

50 

57 

59 

60 

58 

46 

46 

45 

44 

50 

42 

40 

43 

52 

5? 

55 

54 

6 

FPrETIEVILLE  FflO  ftp 

MAX 

9a 

93 

94 

92 

87 

79 

85 

85 

84 

87 

88 

68 

67 

62 

63 

74 

78 

83 

74 

72 

61 

70 

70 

63 

65 

70 

76 

77 

80 

84 

11 

5 

MIN 

66 

65 

64 

59 

64 

56 

51 

50 

58 

69 

66 

53 

50 

52 

53 

50 

59 

60 

49 

45 

45 

42 

39 

45 

40 

35 

38 

45 

61 

49 

52 

9 

FPTETTEVILLE  EXP  sro 

MAX 

92 

92 

94 

92 

89 

78 

84 

85 

86 

85 

88 

86 

66 

64 

62 

72 

76 

83 

82 

70 

68 

69 

70 

69 

64 

69 

76 

75 

79 

82 

78 

2 

MIN 

70 

66 

67 

71 

69 

67 

52 

53 

60 

68 

73 

S3 

SO 

S3 

53 

50 

61 

62 

62 

44 

47 

4  I 

39 

49 

38 

38 

4  1 

49 

S3 

54 

55 

4 

GRCIVE  I  IE 

MAX 

93 

94 

96 

91 

88 

80 

85 

85 

85 

87 

91 

69 

68 

64 

62 

73 

75 

82 

76 

71 

65 

70 

72 

65 

66 

70 

75 

68 

80 

83 

11 

6 

MIN 

67 

66 

56 

72 

68 

52 

52 

55 

60 

68 

69 

5  1 

46 

53 

52 

59 

61 

61 

59 

43 

45 

4  I 

39 

47 

38 

37 

45 

52 

51 

SS 

54 

4 

HARRISON   Fflfl  RP 

MAX 

92 

96 

97 

90 

83 

77 

83 

84 

83 

83 

88 

63 

66 

63 

61 

72 

78 

82 

72 

70 

58 

68 

66 

63 

64 

69 

74 

73 

78 

83 

76 

0 

MIN 

68 

70 

68 

7  1 

67 

6  1 

54 

54 

60 

68 

62 

51 

48 

51 

61 

57 

62 

61 

53 

50 

47 

45 

45 

62 

43 

42 

4  I 

47 

S3 

55 

55 

2 

HUNTSV ILLE 

MAX 

94 

94 

95 

92 

85 

80 

94 

87 

85 

87 

85 

80 

66 

62 

70 

76 

78 

83 

72 

70 

65 

68 

70 

66 

65 

70 

76 

76 

80 

83 

78 

I 

MIN 

65 

62 

52 

68 

66 

68 

52 

61 

70 

60 

63 

44 

46 

SO 

56 

60 

70 

60 

61 

42 

44 

4  1 

37 

49 

36 

32 

39 

48 

59 

49 

54 

0 

LEAD  HILL 

MAV 

97 

97 

98 

95 

89 

79 

84 

86 

89 

84 

92 

87 

68 

70 

70 

72 

81 

87 

82 

73 

70 

71 

70 

67 

68 

69 

77 

77 

79 

77 

80 

2 

M  1  N 

66 

67 

67 

70 

63 

60 

53 

53 

59 

68 

65 

56 

42 

55 

51 

58 

62 

60 

62 

46 

46 

41 

43 

52 

42 

35 

39 

49 

54 

58 

54 

7 

SILOBn  SPRINGS 

MAX 

92 

93 

94 

96 

91 

88 

80 

85 

85 

85 

85 

89 

66 

67 

62 

62 

72 

75 

83 

71 

71 

58 

69 

71 

62 

65 

70 

76 

73 

80 

77 

2 

■          ■  " 

M  1  N 

69 

69 

68 

70 

69 

62 

56 

54 

55 

63 

63 

53 

50 

50 

53 

52 

59 

63 

61 

45 

45 

42 

4  1 

43 

43 

40 

40 

4  3 

SO 

54 

54 

2 

NORTH   CENTRAL  02 

CAL ICO  ROCK 

MAX 

91 

95 

97 

96 

94 

84 

80 

85 

67 

86 

89 

92 

69 

68 

67 

61 

74 

81 

85 

80 

73 

73 

71 

66 

68 

69 

70 

77 

76 

ei 

79 

5 

MIN 

66 

66 

65 

67 

65 

63 

50 

50 

53 

60 

67 

56 

46 

47 

51 

54 

60 

58 

60 

48 

46 

46 

41 

44 

36 

36 

37 

40 

43 

47 

52 

2 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

9S 

98 

99 

96 

9  1 

80 

B2 

86 

85 

8  1 

89 

85 

68 

67 

65 

73 

77 

83 

60 

75 

73 

7  1 

70 

69 

73 

72 

75 

74 

79 

85 

79 

9 

M  I  N 

66 

56 

67 

69 

68 

63 

50 

49 

58 

66 

67 

57 

45 

46 

55 

SB 

59 

60 

65 

48 

47 

49 

46 

44 

42 

38 

36 

39 

47 

46 

53 

9 

GILBERT 

MAX 

97 

99 

98 

96 

86 

80 

87 

89 

85 

90 

9  1 

84 

68 

65 

64 

78 

83 

86 

81 

75 

74 

72 

68 

69 

60 

74 

78 

78 

83 

87 

80 

8 

MIN 

64 

64 

63 

63 

60 

50 

48 

48 

55 

64 

64 

53 

45 

43 

49 

55 

60 

55 

58 

45 

44 

44 

39 

49 

36 

32 

35 

37 

47 

44 

SO 

5 

GREERS  FERRT  OAM 

MAX 

MIN 

MAMflOTH  SPRING 

MAX 

93 

98 

96 

94 

85 

8  1 

85 

88 

85 

83 

90 

88 

68 

67 

64 

75 

77 

82 

78 

79 

7  1 

70 

66 

67 

68 

70 

72 

74 

78 

84 

79 

3 

MIN 

SS 

64 

68 

70 

67 

6  1 

50 

5  1 

50 

64 

68 

56 

45 

49 

54 

62 

64 

58 

60 

60 

47 

46 

43 

53 

40 

36 

39 

40 

49 

48 

54 

6 

MARSHALL 

MAX 

9S 

95 

96 

94 

92 

78 

82 

82 

83 

85 

89 

87 

55 

65 

61 

75 

78 

84 

79 

71 

69 

69 

65 

63 

66 

70 

75 

74 

80 

84 

78 

MIN 

68 

68 

70 

68 

66 

58 

51 

55 

62 

68 

68 

55 

47 

46 

52 

SS 

64 

62 

59 

45 

48 

45 

44 

52 

43 

37 

48 

47 

SS 

57 

55 

4 

HOUNTAIN   HOME    I  NNH 

MAX 

96 

96 

97 

96 

92 

80 

83 

85 

83 

79 

90 

71 

70 

71 

67 

74 

79 

82 

70 

72 

74 

72 

69 

68 

67 

70 

75 

82 

82 

84 

79 

.2 

MIN 

70 

71 

69 

69 

68 

60 

58 

55 

53 

59 

56 

54 

4  1 

53 

56 

58 

60 

59 

59 

49 

48 

43 

47 

46 

43 

37 

43 

SO 

S2 

54 

55 

0 

MOUNTAIN   HOME    C    OF  ENG 

MAX 

91 

95 

97 

97 

92 

8  1 

80 

83 

84 

85 

78 

90 

68 

68 

66 

50 

73 

80 

84 

70 

72 

64 

7  1 

68 

68 

69 

70 

76 

76 

81 

77 

9 

MIN 

66 

66 

67 

67 

65 

62 

51 

51 

SI 

63 

66 

55 

47 

48 

51 

53 

57 

61 

61 

45 

45 

42 

42 

48 

42 

37 

37 

39 

44 

51 

52 

7 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 

93 

97 

98 

99 

96 

84 

80 

84 

88 

83 

84 

90 

70 

65 

68 

60 

70 

80 

84 

71 

76 

67 

72 

69 

67 

71 

73 

76 

76 

82 

79 

1 

MIN 

66 

66 

67 

69 

68 

64 

50 

50 

53 

61 

68 

56 

46 

45 

48 

55 

SB 

62 

62 

47 

47 

47 

44 

47 

42 

37 

37 

40 

53 

55 

53 

7 

TELLV  ILLE 

MAX 

96 

96 

96 

95 

88 

79 

78 

80 

82 

87 

80 

78 

70 

66 

69 

75 

81 

87 

76 

70 

69 

6B 

71 

67 

68 

71 

76 

76 

81 

85 

78 

7 

■            ■  ■ 

M  1  N 

68 

66 

65 

66 

64 

SB 

50 

48 

51 

6  1 

69 

50 

46 

49 

47 

49 

64 

58 

6  1 

45 

43 

4  1 

43 

48 

37 

34 

33 

40 

52 

S3 

51 

9 

NORTHEAST  03 

PL  I C  I A 

MAX 

95 

97 

96 

95 

90 

79 

83 

87 

85 

83 

88 

80 

67 

70 

67 

78 

77 

84 

78 

76 

70 

68 

66 

64 

61 

74 

76 

75 

78 

85 

79 

1 

MIN 

67 

66 

70 

71 

68 

60 

60 

50 

59 

62 

66 

54 

44 

45 

53 

62 

65 

63 

63 

48 

45 

48 

45 

43 

40 

37 

47 

49 

45 

42 

54 

3 

BRTE5VILLE  LIVESTOCK 

MAX 

92 

97 

97 

94 

89 

87 

76 

87 

88 

86 

88 

76 

71 

70 

61 

70 

79 

81 

7  1 

72 

70 

72 

67 

67 

64 

71 

74 

74 

80 

83 

78 

5 

MIN 

67 

71 

70 

71 

68 

60 

51 

52 

64 

61 

62 

SO 

46 

48 

54 

57 

63 

55 

51 

56 

SO 

49 

45 

54 

40 

44 

43 

44 

49 

S3 

55 

3 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 

92 

95 

95 

96 

94 

77 

79 

8  1 

84 

85 

87 

69 

69 

68 

68 

73 

74 

78 

84 

72 

74 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

73 

73 

79 

76 

S 

MIN 

71 

69 

71 

72 

70 

56 

53 

54 

64 

68 

69 

64 

47 

48 

58 

59 

66 

62 

72 

52 

49 

54 

46 

56 

44 

4  I 

42 

44 

SO 

53 

57 

8 

8EE0EV ILLE 

MAX 

97 

101 

1  0  1 

99 

95 

82 

85 

89 

89 

86 

88 

83 

70 

73 

65 

77 

79 

84 

79 

76 

74 

7  1 

63 

70 

71 

74 

76 

77 

79 

85 

81 

3 

MIN 

67 

68 

72 

71 

68 

64 

60 

53 

64 

66 

70 

56 

47 

49 

57 

59 

65 

60 

65 

52 

SO 

5  1 

49 

52 

48 

44 

51 

45 

50 

54 

57 

6 

BL  T  THE  V ILLE 

MAX 

95 

96 

97 

95 

94 

92 

82 

87 

90 

87 

88 

81 

78 

70 

67 

78 

77 

79 

83 

76 

75 

71 

69 

65 

71 

69 

73 

7  1 

74 

76 

80 

2 

MIN 

72 

68 

76 

76 

72 

66 

57 

63 

60 

70 

73 

SO 

60 

65 

66 

67 

61 

55 

S3 

58 

54 

59 

46 

49 

57 

62 

1 

CORN  1 NG 

MAX 

93 

97 

95 

95 

89 

76 

82 

85 

89 

83 

88 

75 

69 

68 

65 

78 

60 

84 

82 

76 

70 

66 

67 

62 

70 

72 

74 

75 

77 

83 

79 

0 

MIN 

65 

69 

72 

71 

68 

60 

52 

52 

60 

66 

68 

59 

45 

45 

55 

58 

63 

60 

64 

SO 

45 

49 

47 

S3 

45 

40 

40 

43 

46 

SO 

SS 

3 

JONESBORO 

MAX 

91 

94 

96 

96 

95 

78 

76 

80 

85 

86 

B2 

B7 

69 

65 

68 

66 

77 

79 

82 

74 

74 

70 

65 

61 

64 

69 

70 

73 

72 

77 

77 

4 

MIN 

72 

69 

67 

75 

72 

58 

52 

55 

56 

67 

68 

60 

SI 

49 

58 

62 

61 

63 

64 

51 

5  1 

52 

49 

SO 

48 

44 

42 

43 

47 

48 

56 

8 

JUOD  HILL 

MAX 

95 

96 

98 

95 

89 

78 

80 

87 

87 

87 

87 

81 

70 

69 

68 

75 

74 

80 

80 

81 

64 

64 

61 

64 

69 

72 

73 

73 

80 

84 

78 

7 

MIN 

68 

70 

73 

72 

70 

66 

56 

53 

65 

56 

69 

59 

57 

58 

64 

59 

60 

64 

65 

59 

62 

53 

51 

56 

47 

49 

43 

4? 

48 

SB 

59 

6 

KE  1  SER 

MAX 

92 

92 

95 

97 

94 

7B 

77 

80 

85 

B8 

86 

87 

69 

65 

69 

66 

72 

77 

82 

75 

75 

73 

63 

62 

61 

68 

70 

71 

71 

77 

77 

2 

MIN 

66 

69 

72 

70 

71 

63 

S3 

55 

57 

63 

57 

SB 

46 

46 

50 

60 

62 

58 

60 

53 

50 

52 

51 

52 

49 

4  1 

40 

42 

45 

47 

SS 

6 

NEWPORT 

MAX 

9  I 

94 

95 

95 

95 

76 

79 

8  1 

87 

84 

87 

86 

69 

67 

69 

65 

75 

80 

83 

7  1 

75 

70 

69 

64 

67 

70 

71 

75 

75 

78 

78 

1 

MIN 

69 

69 

72 

72 

69 

63 

54 

56 

58 

66 

67 

58 

48 

48 

52 

56 

60 

61 

62 

54 

51 

50 

48 

51 

44 

44 

42 

44 

49 

54 

56 

4 

PARAGOUL  0 

MAX 

94 

95 

95 

94 

92 

77 

80 

84 

88 

BO 

85 

84 

66 

78 

65 

75 

77 

81 

76 

74 

71 

65 

64 

63 

69 

71 

72 

72 

76 

82 

78 

2 

67 

68 

72 

74 

66 

63 

54 

52 

62 

65 

69 

SB 

48 

46 

57 

51 

64 

60 

51 

POLHHONIAS  1 

MAX 

91 

96 

95 

93 

90 

77 

80 

88 

87 

79 

88 

78 

65 

64 

68 

75 

78 

82 

80 

74 

71 

68 

65 

57 

6B 

69 

72 

72 

75 

81 

77 

9 

MIN 

68 

69 

73 

73 

70 

63 

55 

54 

63 

67 

68 

58 

57 

48 

57 

60 

66 

62 

66 

52 

54 

51 

49 

43 

47 

40 

42 

44 

49 

52 

57 

3 

SEARCr 

MAX 

95 

99 

98 

97 

93 

81 

83 

38 

86 

91 

88 

86 

69 

70 

66 

72 

80 

84 

82 

78 

74 

72 

70 

70 

71 

72 

75 

75 

80 

64 

81 

0 

MIN 

57 

69 

67 

71 

70 

67 

55 

54 

65 

69 

70 

61 

52 

49 

59 

SB 

66 

62 

68 

52 

52 

S3 

4B 

55 

48 

42 

42 

44 

49 

54 

67 

9 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES  FOLLOWING  S 

TATION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a; 

HESr  CENTRPL  0< 

BLUE  HOUNTHIN  Ofln 

MAX 
MIN 

96 
68 

98 
68 

98 
68 

100 
67 

97 
72 

84 

68 

85 
55 

84 

54 

90 
54 

85 
68 

85 
68 

90 
64 

65 

55 

58 
54 

64 

55 

60 
55 

75 
60 

82 
65 

87 
67 

78 
55 

77 
55 

71 
53 

72 
49 

72 
51 

71 
50 

70 
43 

73 
44 

77 
50 

77 
55 

79 
55 

80.0 
58  .2 

BOONEVILLE 

MAX 

niN 

96 
68 

97 
68 

99 
69 

97 
72 

89 
73 

85 
66 

87 
53 

90 
54 

89 
69 

88 
69 

93 
71 

85 
58 

69 
56 

64 
55 

64 

55 

76 
59 

84 

53 

89 

55 

78 
67 

78 
47 

74 

55 

73 
49 

73 
42 

72 
50 

72 
42 

75 
37 

79 
42 

80 
51 

83 
55 

86 
55 

82.1 
57.8 

CLfiRKSVlLLE 

MAX 
MIN 

93 
67 

95 
66 

98 
56 

100 
67 

96 
69 

84 

67 

83 
53 

85 
53 

87 
54 

86 
68 

89 
66 

92 
61 

70 
54 

69 
51 

65 
55 

60 
54 

77 
58 

82 
64 

86 
66 

71 
46 

78 
46 

67 
49 

73 
45 

71 
47 

71 
42 

71 
39 

72 
39 

77 
44 

76 
48 

81 

53 

80.2 

55  .2 

DBROflNELLE 

nflx 
niN 

97 
69 

99 
69 

98 
70 

95 
72 

91 

70 

83 

69 

85 
55 

86 
55 

85 
69 

90 
70 

91 
71 

89 
57 

70 
54 

66 
52 

64 

55 

75 
58 

82 
65 

87 
64 

84 

60 

77 
52 

74 

55 

73 
53 

71 
49 

71 
55 

71 
46 

72 
42 

77 
43 

78 
48 

78 
53 

84 

53 

81  .4 
58  .4 

FORT   SM 1 TH  W50  BP 

MBX 
MIN 

93 
69 

93 
70 

95 
71 

91 
73 

87 
68 

83 
61 

83 
56 

86 
57 

87 
65 

90 
70 

91 
69 

70 
58 

69 

56 

64 

55 

61 
55 

75 
60 

60 
63 

87 
66 

73 
54 

77 
47 

68 
50 

73 
45 

74 
42 

69 
49 

70 
45 

72 
40 

78 
45 

79 
50 

82 
59 

85 
57 

79  .5 
57  .6 

FORI   5M1 TH  HATER  PLBNI 

MAX 
MIN 

9< 

67 

96 
66 

97 
66 

96 
67 

95 
67 

81 
64 

83 

52 

85 

52 

86 
60 

87 
67 

90 
66 

89 
56 

69 
51 

66 
51 

62 
53 

75 
58 

80 
64 

86 
59 

85 
65 

75 
45 

73 
48 

72 
43 

73 
41 

73 

47 

69 
4  1 

72 
36 

75 
40 

75 
44 

81 
53 

83 
52 

80  .8 
54  .7 

HECTOR 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
67 

93 
68 

93 
68 

91 
69 

90 
60 

88 
58 

88 
54 

84 

65 

88 
69 

90 
69 

85 
56 

74 

55 

70 
48 

67 
49 

74 

57 

80 
65 

81 
64 

84 

63 

75 
48 

73 
50 

70 
50 

70 
45 

69 
53 

70 
44 

72 
42 

77 
4  1 

75 
46 

80 
50 

85 
51 

80  .9 
56  .4 

HENB 

MBX 
MIN 

94 

66 

96 
69 

99 
70 

95 
70 

90 

72 

84 
64 

85 

56 

88 

56 

85 
69 

87 
68 

89 
69 

85 
57 

70 
51 

64 

53 

62 
54 

74 

58 

80 
65 

86 
64 

82 
65 

76 
52 

70 
54 

69 
50 

69 
48 

71 
54 

70 
46 

74 
44 

77 
46 

77 
50 

81 
55 

85 

56 

80  .5 
58  .4 

OZBRK 

MBX 

97 
70 

99 

70 

101 
7! 

99 

75 

92 
73 

86 
69 

85 

57 

87 
57 

87 
71 

85 
69 

92 

71 

83 
60 

70 
55 

67 
54 

64 

55 

70 
60 

83 
67 

85 
66 

82 
64 

80 
50 

72 
52 

75 
47 

75 
48 

72 
54 

72 
47 

73 
43 

76 
46 

78 
55 

80 
58 

85 
58 

81  .9 

59  .7 

RUSSELUVILLE   3  N 

MAX 
MIN 

96 
67 

99 
67 

101 

70 

101 

70 

97 
71 

83 
69 

85 
55 

87 
54 

89 

55 

88 
69 

89 

70 

92 
63 

71 
55 

72 
52 

69 
54 

61 
56 

76 
60 

82 
65 

87 
66 

73 
50 

77 
50 

70 
53 

73 
47 

72 
52 

72 
44 

72 
42 

73 
42 

77 
46 

78 
50 

79 
53 

81  .4 

57.2 

SUBIflCO 

MAX 
MIN 

96 
70 

98 
70 

99 
71 

97 
73 

88 
73 

83 
69 

85 
57 

88 
56 

84 

68 

90 
69 

92 
71 

86 
57 

69 
55 

67 
54 

63 
55 

77 
58 

84 

64 

89 
65 

79 
62 

78 
51 

70 
54 

73 
51 

73 
48 

72 
56 

72 
46 

73 
44 

79 
46 

79 
51 

83 
55 

85 

55 

59  .  1 

HBLORON 

MAX 
MIN 

97 
63 

99 
65 

101 
66 

97 
65 

95 
68 

86 
64 

87 
51 

90 
50 

89 
65 

90 
66 

92 
68 

90 
56 

70 
51 

68 
52 

64 
54 

75 
58 

83 
59 

88 

62 

86 
66 

78 
44 

73 
53 

72 
46 

73 
39 

72 
47 

72 
42 

75 
36 

79 
38 

BO 
43 

85 
50 

87 
46 

83.1 

CENIRBL  05 

BLUr  FORK 

MBX 
MIN 

99 
67 

103 
70 

102 
71 

99 
69 

97 
71 

82 
67 

85 
55 

90 
55 

88 
68 

93 
69 

91 
71 

89 
55 

65 
53 

66 
52 

65 
55 

73 
55 

77 
64 

85 
62 

84 

67 

78 
53 

79 
54 

70 
53 

71 
48 

69 
55 

70 
49 

77 
43 

78 
44 

78 
44 

76 
54 

84 

55 

82  .  1 
58.3 

BENTON 

MBX 
MIN 

96 
67 

101 
69 

101 
68 

96 
66 

89 
68 

85 
67 

84 

52 

90 
51 

88 
59 

91 
66 

89 
68 

85 
57 

68 
53 

63 
49 

69 
56 

74 
55 

61 
63 

85 
60 

84 

65 

85 
52 

76 
62 

71 

53 

71 
52 

70 
52 

71 
42 

74 
42 

75 
43 

77 
45 

79 
56 

85 

51 

81  .8 
57  .4 

BLBKELr  rtOUNTBIN  DBM 

MBX 
MIN 

94 
69 

99 
67 

101 
66 

102 
65 

96 
64 

90 
67 

85 
51 

88 
50 

90 
52 

B6 
66 

91 
67 

92 
67 

69 
56 

69 
54 

68 
56 

63 
59 

78 
57 

82 
61 

86 
63 

85 
53 

79 
51 

75 
55 

72 
45 

71 
54 

73 
44 

72 
4D 

73 
40 

77 
40 

76 
43 

80 
49 

82  .  1 
55.7 

CONHflr 

MBX 
MIN 

98 
68 

100 
69 

100 
71 

97 
71 

92 
71 

83 
67 

85 
55 

88 
54 

85 
68 

90 
69 

93 
69 

89 
62 

69 
54 

71 
51 

67 
55 

73 
58 

84 

66 

90 
62 

81 
68 

76 
52 

72 
52 

70 
54 

73 
48 

73 
53 

73 
45 

73 
42 

77 
44 

77 
47 

80 
51 

87 

55 

82  .2 
58.4 

OREENBRIER 

MAX 
MIN 

97 
66 

100 
67 

100 
69 

98 
68 

83 
69 

82 
67 

86 
53 

89 
51 

85 
65 

90 
68 

92 
68 

82 
57 

67 
52 

68 
48 

62 
54 

73 
56 

81 

63 

84 

60 

74 

59 

78 
48 

72 
49 

73 
51 

71 
46 

72 
53 

71 
42 

74 

39 

77 
41 

76 
44 

80 
48 

86 
51 

80  .8 

55.7 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MBX 
MIN 

92 
69 

98 
69 

102 
73 

100 
71 

96 
71 

90 
67 

85 
55 

85 
56 

91 
58 

85 
69 

90 
59 

89 
64 

65 
54 

70 
54 

70 
55 

61 
56 

76 

60 

80 
65 

86 
61 

82 
63 

79 
52 

75 
54 

73 
49 

71 
51 

74 
47 

73 
4S 

75 
45 

78 
47 

79 
50 

80 
56 

81  .7 
58-2 

LEOLB 

MBX 
MIN 

95 
67 

96 
68 

96 
70 

93 
69 

90 
72 

82 
70 

82 
53 

88 
54 

86 
72 

92 
68 

91 
70 

86 
60 

68 
55 

72 
51 

59 

57 

72 
60 

82 
56 

87 
62 

87 
67 

77 
57 

74 
54 

71 

56 

71 
47 

71 
51 

71 
42 

74 

39 

78 
40 

78 
43 

82 
49 

84 

53 

81  .6 
58.  1 

LITTLE  ROCK  HSFO  BP 

MAX 
M  1  N 

95 
69 

98 

71 

97 
72 

95 
68 

86 
72 

82 
61 

82 
57 

88 
56 

85 
69 

91 
69 

89 
72 

75 
57 

68 
52 

71 
52 

62 
58 

71 
59 

80 
54 

84 

62 

83 
52 

77 
53 

74 
54 

72 
51 

72 
49 

72 
51 

71 
47 

73 
42 

7S 
42 

77 
45 

78 
49 

84 
54 

80  .  3 
58  .0 

MALVERN 

MBX 

95 
66 

98 
66 

99 
67 

95 
66 

91 
70 

83 
53 

83 
52 

88 
59 

91 
67 

90 
68 

88 
66 

85 
51 

69 
55 

70 
52 

69 
57 

74 

57 

80 
57 

85 
64 

85 
64 

78 
54 

78 
53 

72 
55 

72 
47 

73 
52 

72 
44 

75 
42 

76 
42 

76 
45 

78 
49 

83 

81  .7 
57  .0 

nORRILTON  4  5W 

MAX 
MIN 

96 
67 

99 
67 

100 
68 

98 
68 

96 
71 

84 

69 

86 
52 

89 

50 

85 
67 

85 
68 

90 
68 

88 
51 

70 
53 

68 
51 

65 
54 

74 

56 

83 
64 

87 
62 

81 
66 

78 

50 

74 

52 

72 
53 

70 
45 

71 
54 

70 
43 

72 
40 

78 
42 

78 
45 

78 
50 

83 
51 

81  .6 
56  .9 

NIHROO  DBn 

MAX 
MIN 

88 
66 

95 
67 

97 
68 

99 
69 

96 
69 

85 
67 

82 
53 

84 
51 

89 
55 

84 
67 

85 
67 

90 
64 

65 
53 

65 
49 

65 
59 

63 
54 

72 
57 

79 
60 

75 
62 

76 
62 

80 
53 

72 
52 

70 
48 

70 
49 

69 
47 

69 
45 

71 
42 

76 
43 

75 
46 

78 
52 

56.5 

SHERIDBN  TOWER 

■              a  ■ 

MBX 
MIN 

95 
66 

100 
69 

100 
71 

96 
68 

91 
62 

87 

56 

86 

52 

91 

56 

88 
66 

91 
69 

89 
58 

87 
59 

71 
51 

75 
49 

73 
55 

72 
56 

77 
65 

64 

63 

86 

65 

80 
52 

77 
51 

72 
53 

73 
46 

72 
52 

73 
45 

75 
43 

79 
43 

79 
46 

80 
50 

85 
54 

82.8 
56.7 

EAST    CENTRAL  06 

BRKBNSflS  POST 

MBX 
MIN 

94 

65 

97 
69 

97 
70 

95 
67 

90 
70 

81 
67 

84 

55 

89 
58 

90 
68 

90 
69 

91 
58 

89 
64 

70 
53 

75 
51 

78 

55 

83 
64 

83 
65 

84 

58 

87 
68 

83 
59 

79 
55 

73 
56 

69 
50 

74 

55 

73 
47 

76 
45 

77 
47 

77 
49 

81 
51 

85 
54 

83.1 
59-4 

BRINKLET 

MBX 
MIN 

CABOT  4  SH 

MBX 
MIN 

93 
68 

95 
69 

95 
71 

92 
69 

84 

69 

80 
66 

80 
57 

86 
65 

83 
68 

91 
69 

88 
70 

80 
58 

66 

53 

69 

52 

68 

56 

71 
61 

79 
65 

83 
62 

BO 
68 

80 
54 

74 

51 

71 
59 

72 
48 

71 
54 

71 
45 

73 
41 

75 
42 

76 
44 

80 
49 

85 
55 

79.7 
58.6 

CLARENDON 

MBX 
MIN 

95 
67 

100 
70 

99 
73 

95 
67 

95 
73 

83 
68 

83 
56 

90 
59 

90 
68 

90 
69 

90 
72 

87 
60 

68 
52 

73 
50 

73 
56 

79 
64 

80 
66 

85 
61 

84 

67 

86 
57 

79 
52 

70 
54 

66 
50 

71 

53 

72 
48 

75 
42 

78 
4  1 

77 
41 

82 
47 

85 
53 

82.7 
58. S 

0E5  ARC 

MAX 
MIN 

96 
72 

98 
74 

97 
74 

9-' 

75 

94 

72 

82 
69 

80 
60 

82 
59 

85 
72 

92 

70 

92 
62 

89 
53 

70 
54 

69 
52 

68 
58 

74 

59 

79 
63 

86 
62 

86 
65 

82 
56 

70 
54 

70 
54 

70 
55 

67 
53 

74 
46 

74 
45 

76 
44 

76 
46 

62 
50 

85 
55 

81  .4 
59.4 

FORREST  CITr 

MAX 
MIN 

95 
64 

98 
66 

98 
66 

98 
65 

93 
65 

82 
56 

84 

86 

89 

92 

89 

88 
60 

71 
46 

67 
56 

79 
62 

80 
62 

84 

63 

83 
67 

80 
55 

74 

51 

69 
53 

63 
47 

65 
43 

59 
43 

72 
42 

73 
42 

74 
42 

80 
43 

85 
54 

81  .4 
54  .8 

HELENA 

MAX 
MIN 

68 

70 

70 

68 

9  3 
67 

87 
68 

79 
SB 

64 

50 

88 

60 

87 
70 

90 
70 

87 
67 

69 
53 

66 
52 

75 
56 

75 
59 

81 
63 

79 
61 

83 
62 

86 

58 

78 

53 

76 
54 

65 
49 

62 
51 

70 
44 

71 
44 

73 
45 

74 

45 

74 

46 

80 
47 

80.3 
57.9 

KEO 

MAX 
MIN 

94 

65 

96 
69 

96 
71 

93 
67 

87 
71 

79 
66 

82 
55 

87 
57 

84 

67 

68 
69 

89 
70 

86 
58 

66 
53 

71 

50 

66 
55 

72 
59 

80 
64 

83 
61 

85 
65 

77 
54 

74 
54 

69 
53 

70 
48 

71 
53 

70 
46 

73 
4  1 

75 
42 

76 
45 

78 
46 

84 

52 

57  .6 

KARIANNB  2  S 

MAX 
MIN 

95 
66 

98 
69 

96 
72 

95 
67 

92 
72 

61 
66 

85 
60 

89 
60 

SEE 

89 
68 

REF 

92     92  87 
69     69  60 

ERENCE  NOTES 

69     73  72 
51     48  55 

FOLLOWING  S 

81     81  66 
62     68  61 

IBTION  INDEX 

87 
66 

84 

58 

76 
50 

70 
53 

65 
48 

70 
54 

70 
45 

74 
43 

75 
45 

75 
45 

B2 
47 

85 
53 

82.2 
58.3 

7 


□niLY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 

STflT ION 

(r. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

I  4 

1  5 

1 6 

]  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

SflINT  CHARLES 

MAX 

~92 

gT 

99 

68 

75 

75 

82 

61 

87 

87 

78 

75 

64 

65 

70 

72 

74 

77 

77 

82 

81  .9 

niN 

67 

67 

70 

68 

69 

7° 

58 

58 

61 

70 

71 

68 

52 

50 

S 1 

59 

6  3 

62 

62 

58 

54 

55 

SO 

51 

46 

42 

45 

47 

49 

50 

58.1 

5  TU  T  TCflR  ^ 

MAX 

95 

98 

73 

71 

62 

80 

85 

88 

83 

75 

69 

67 

70 

7  1 

74 

77 

76 

82 

85 

82  .  1 

MIN 

68 

72 

75 

69 

73 

72 

58 

62 

72 

71 

72 

65 

53 

52 

57 

62 

66 

64 

68 

57 

55 

55 

50 

SS 

45 

43 

46 

47 

50 

55 

60.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

90 

94 

97 

97 

94 

87 

82 

89 

88 

88 

68 

68 

74 

73 

80 

82 

85 

67 

77 

74 

65 

66 

70 

70 

73 

76 

76 

82 

80  .9 

MIN 

68 

69 

72 

69 

74 

71 

57 

58 

66 

71 

71 

68 

52 

52 

53 

55 

57 

55 

54 

50 

52 

45 

41 

45 

50 

50 

5  4 

59.2 

TURREL  L 

MAX 

■3i 

96 

97 

97 

80 

89 

87 

86 

67 

69 

66 

79 

77 

63 

82 

75 

72 

69 

6 1 

56 

70 

7  I 

72 

78 

83 

79  .4 

MIN 

70 

69 

73 

70 

70 

65 

55 

56 

65 

67 

71 

59 

48 

66 

56 

51 

SO 

48 

45 

43 

41 

45 

48 

54 

57  .7 

MEST  METfPMIS 

9  3 

96 

98 

97 

94 

79 

8  3 

70 

69 

78 

77 

83 

82 

80 

74 

70 

6 1 

5 1 

68 

7  1 

72 

72 

79 

84 

79.6 

MIN 

70 

72 

75 

70 

76 

66 

55 

55 

66 

68 

72 

59 

49 

49 

58 

63 

63 

62 

65 

57 

52 

54 

51 

54 

52 

45 

42 

44 

49 

55 

58  .9 

WYNNE 

MAX 

91 

99 

9B 

96 

92 

79 

82 

88 

87 

88 

87 

86 

65 

71 

65 

79 

79 

85 

84 

77 

75 

68 

63 

57 

70 

71 

74 

74 

80 

83 

80  .  1 

70 

69 

72 

68 

69 

60 

57 

46 

SB 

62 

65 

64 

69 

56 

SO 

52 

48 

55 

45 

45 

4  3 

47 

52 

56 

SB  .4 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

MAX 

97 

98 

98 

9  3 

90 

65 

86 

87 

86 

93 

9  1 

84 

74 

71 

69 

79 

80 

89 

8  1 

8 1 

76 

74 

72 

77 

73 

75 

80 

80 

84 

66 

83.0 

MIN 

64 

67 

67 

69 

70 

63 

S3 

52 

67 

68 

67 

61 

56 

53 

54 

57 

63 

62 

66 

SO 

SS 

50 

43 

45 

47 

40 

42 

46 

50 

52 

56  .6 

HOPE  3  NE 

MAX 

94 

96 

97 

97 

94 

87 

82 

84 

89 

88 

92 

92 

70 

72 

71 

74 

72 

80 

88 

89 

68 

74 

7  t 

71 

74 

72 

75 

78 

78 

84 

82  . 4 

MIN 

64 

64 

66 

66 

66 

65 

53 

51 

51 

65 

65 

65 

53 

51 

51 

51 

SB 

60 

60 

S3 

S3 

52 

46 

46 

42 

39 

39 

42 

43 

54  .4 

MOUNT    [OR  3  SE 

MAX 

94 

1 00 

1  0  3 

1  02 

96 

94 

86 

88 

92 

86 

90 

90 

69 

70 

66 

61 

77 

83 

69 

90 

78 

75 

7 ) 

7  I 

72 

70 

75 

79 

79 

84 

62  .7 

MIN 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

48 

48 

48 

67 

67 

68 

S4 

53 

54 

56 

SB 

63 

66 

SO 

49 

53 

41 

4  1 

41 

36 

36 

38 

43 

50 

54  . 1 

nuRFREESBORO  2  NNH 

MAX 

94 

95 

96 

98 

94 

91 

6  4 

85 

88 

85 

9  1 

90 

70 

73 

73 

65 

77 

80 

87 

80 

75 

74 

70 

70 

76 

72 

75 

78 

79 

63 

81.7 

MIN 

66 

67 

67 

69 

69 

67 

53 

54 

54 

67 

67 

67 

55 

52 

52 

55 

59 

61 

53 

51 

53 

45 

46 

45 

43 

40 

40 

43 

43 

48 

SS  .4 

NASHVILLE   EXP  STATION 

MAX 

90 

94 

96 

96 

92 

90 

84 

84 

87 

89 

9 1 

9 1 

7  ] 

72 

72 

67 

76 

78 

87 

68 

6  1 

73 

73 

70 

76 

73 

75 

78 

78 

82 

81.8 

MIN 

66 

69 

70 

70 

70 

68 

58 

60 

72 

70 

69 

68 

56 

55 

52 

60 

55 

48 

SI 

51 

45 

48 

51 

51 

57 

59.9 

OKI^T 

MAX 

94 

96 

97 

95 

9  3 

68 

84 

88 

9 1 

92 

92 

9 1 

7  I 

73 

73 

72 

78 

88 

89 

68 

60 

74 

74 

78 

75 

76 

79 

79 

85 

87 

64  .0 

MIN 

68 

71 

72 

71 

73 

69 

57 

57 

73 

72 

71 

62 

58 

68 

57 

59 

56 

48 

S3 

49 

44 

46 

51 

SB 

56 

60.8 

STAMPS 

MAX 

94 

96 

96 

93 

69 

82 

83 

88 

89 

9  1 

9 1 

8  1 

7 ) 

74 

78 

71 

81 

88 

90 

86 

74 

76 

75 

79 

75 

77 

79 

80 

83 

86 

83  .2 

MIN 

67 

68 

70 

68 

68 

67 

54 

SB 

71 

69 

68 

60 

SS 

54 

54 

62 

63 

62 

65 

SB 

57 

55 

47 

47 

44 

41 

46 

49 

52 

58.5 

FEXARKANA   FAR  HP 

MAX 

94 

95 

95 

95 

85 

80 

83 

89 

90 

92 

91 

76 

71 

71 

75 

70 

78 

90 

78 

80 

72 

76 

81 

83 

as 

86 

83.1 

69 

7  ] 

7  I 

7C 

7  J 

66 

57 

57 

70 

70 

69 

60 

58 

55 

S3 

61 

56 

52 

50 

48 

S3 

49 

59 

60  . 6 

SOUTH   CENTRAL  08 

ARKADELPHIA   2  N 

MAX 

95 

99 

I  00 

95 

90 

8  3 

85 

90 

87 

9  1 

90 

69 

70 

73 

70 

74 

80 

65 

87 

80 

78 

74 

72 

73 

72 

74 

78 

77 

80 

84 

82  .5 

MIN 

67 

69 

70 

69 

73 

69 

54 

55 

71 

70 

69 

60 

57 

53 

58 

58 

67 

53 

68 

55 

54 

57 

48 

52 

45 

41 

43 

45 

49 

58  .7 

CAMDEN  I 

MAX 

95 

95 

96 

97 

95 

90 

82 

84 

88 

89 

9 1 

92 

73 

70 

74 

79 

72 

80 

66 

66 

79 

75 

72 

73 

75 

73 

75 

76 

79 

83 

82 . 7 

M  I  N 

66 

66 

70 

67 

70 

68 

54 

56 

56 

66 

67 

66 

53 

51 

52 

57 

63 

59 

65 

60 

56 

56 

49 

SO 

46 

43 

45 

45 

48 

57.4 

EL  DORADO  FAA  AP 

MAX 

94 

94 

96 

93 

B9 

82 

83 

86 

89 

9 1 

90 

77 

7  1 

73 

76 

72 

77 

89 

90 

80 

74 

7  I 

74 

79 

74 

77 

60 

79 

85 

87 

92 . 4 

M  I  N 

69 

70 

73 

69 

71 

67 

59 

62 

72 

70 

71 

61 

56 

53 

63 

53 

61 

58 

57 

55 

56 

51 

53 

47 

44 

47 

49 

53 

60.0 

FORDTCE 

MAX 

92 

94 

96 

96 

93 

90 

8  I 

82 

90 

87 

90 

90 

7  1 

69 

74 

79 

72 

80 

85 

86 

78 

59 

7  1 

73 

73 

7  1 

75 

77 

78 

80 

81.4 

MIN 

66 

67 

71 

68 

73 

70 

67 

SB 

63 

69 

69 

68 

54 

65 

64 

55 

55 

49 

52 

47 

42 

42 

44 

49 

59  .0 

MAGNOL 1  A 

MAX 

93 

95 

95 

92 

87 

8  1 

82 

87 

88 

9 1 

90 

80 

70 

74 

79 

71 

79 

88 

89 

78 

74 

72 

72 

76 

72 

76 

78 

78 

85 

84 

81  .9 

MIN 

68 

69 

69 

69 

70 

68 

57 

59 

SO 

70 

70 

70 

55 

54 

60 

55 

55 

46 

46 

43 

41 

4  1 

44 

so 

58.0 

MOROBAT  LOCK  NO  8 

MAX 

94 

95 

96 

95 

95 

9 1 

8 1 

84 

88 

9 1 

93 

9 1 

76 

74 

75 

80 

73 

80 

68 

89 

79 

74 

72 

7  3 

76 

74 

77 

79 

80 

84 

83.2 

M  1  N 

67 

69 

71 

68 

69 

71 

60 

61 

62 

69 

69 

71 

55 

53 

60 

52 

55 

49 

50 

44 

41 

42 

44 

45 

48 

58.1 

PRESCOTT 

MAX 

95 

97 

97 

9  3 

69 

85 

85 

90 

87 

9 1 

9 1 

86 

70 

73 

74 

71 

79 

88 

88 

8 1 

75 

7  3 

74 

79 

84 

MIN 

66 

72 

74 

72 

73 

70 

58 

58 

73 

70 

69 

59 

56 

SS 

57 

60 

66 

64 

66 

57 

59 

57 

51 

53 

48 

45 

47 

49 

52 

57 

50.5 

SPARBMAN 

MAX 

93 

95 

98 

98 

95 

84 

85 

90 

91 

93 

91 

70 

71 

75 

77 

73 

81 

89 

76 

74 

73 

75 

73 

76 

79 

76 

83 

82  .7 

M  I  N 

65 

67 

70 

67 

70 

S3 

54 

56 

67 

69 

69 

56 

52 

57 

61 

55 

56 

45 

4  3 

4G 

4  3 

4  9 

56.6 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

95 

94 

95 

96 

94 

9 1 

8  1 

85 

68 

90 

93 

92 

77 

73 

76 

82 

72 

81 

87 

69 

80 

79 

66 

72 

75 

72 

75 

83 

83  0 

MIN 

64 

66 

69 

66 

69 

69 

60 

62 

67 

66 

67 

70 

54 

50 

51 

54 

63 

58 

62 

61 

52 

53 

49 

51 

43 

40 

41 

42 

40 

55  .9 

DERMOTT   3  NE 

MAX 

94 

96 

96 

97 

96 

93 

93 

63 

68 

95 

93 

9  1 

76 

72 

74 

64 

76 

81 

87 

89 

78 

78 

77 

75 

72 

72 

75 

75 

77 

82 

83.9 

MIN 

64 

67 

7! 

66 

70 

69 

59 

61 

67 

69 

70 

67 

54 

58 

60 

64 

59 

51 

52 

48 

SO 

43 

39 

40 

41 

44 

50 

57.3 

OUMflS 

MAX 

93 

95 

95 

93 

69 

80 

82 

88 

90 

90 

89 

86 

69 

73 

79 

79 

81 

84 

88 

64 

77 

69 

70 

72 

7  1 

74 

75 

76 

62 

86 

82.0 

MIN 

67 

71 

75 

70 

72 

71 

60 

64 

72 

72 

71 

63 

54 

S3 

57 

65 

65 

64 

66 

60 

56 

57 

SO 

56 

48 

45 

47 

47 

50 

55 

60.8 

EUDORA 

MAX 

93 

94 

95 

96 

97 

9 1 

82 

83 

89 

93 

92 

92 

79 

74 

71 

84 

75 

81 

87 

90 

80 

80 

67 

7  3 

75 

73 

75 

75 

76 

80 

83  1 

MIN 

67 

67 

71 

71 

71 

69 

63 

65 

67 

71 

70 

70 

55 

SB 

64 

62 

63 

52 

55 

58 

49 

49 

46 

45 

45 

49 

50 

50 

59  .8 

MONTICELLO  3  SW 

MAX 

91 

92 

94 

95 

93 

90 

89 

82 

88 

90 

90 

89 

73 

70 

74 

80 

75 

80 

85 

87 

77 

78 

56 

7  1 

73 

70 

74 

76 

75 

81 

81  6 

MIN 

67 

67 

71 

70 

73 

66 

59 

62 

70 

72 

71 

69 

55 

57 

60 

56 

55 

48 

52 

43 

40 

43 

48 

50 

59.  1 

PINE  BLUFF 

MAX 

95 

96 

97 

96 

93 

82 

83 

69 

87 

9 1 

90 

90 

68 

7S 

74 

75 

82 

85 

88 

85 

80 

72 

73 

73 

72 

73 

78 

76 

82 

85 

83.0 

MIN 

68 

72 

75 

71 

72 

68 

59 

63 

72 

72 

71 

59 

54 

68 

59 

58 

55 

49 

53 

46 

45 

45 

47 

53 

56 

60  .5 

PORTLAND 

MAX 

93 

93 

95 

94 

92 

95 

8  1 

8  1 

87 

9 1 

90 

90 

75 

72 

74 

81 

74 

80 

85 

88 

77 

78 

66 

72 

7  3 

7  1 

73 

75 

75 

80 

81  7 

MIN 

67 

68 

71 

70 

69 

74 

61 

65 

6S 

70 

70 

70 

54 

54 

57 

SB 

64 

61 

52 

61 

SS 

57 

51 

SO 

46 

45 

45 

46 

47 

48 

59.4 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

91 

92 

94 

95 

93 

91 

80 

82 

87 

90 

90 

88 

78 

74 

74 

80 

78 

82 

85 

88 

78 

76 

66 

70 

72 

71 

73 

75 

8 1 

81  .9 

MIN 

65 

68 

69 

68 

73 

71 

60 

61 

67 

69 

71 

68 

55 

51 

52 

60 

65 

61 

65 

60 

54 

56 

50 

44 

40 

43 

46 

52 

59.4 

STAR  CITr  4  ENE 

MAX 

94 

96 

96 

93 

90 

80 

83 

88 

B5 

90 

89 

84 

69 

72 

78 

60 

84 

86 

83 

77 

73 

70 

72 

72 

73 

75 

75 

80 

84 

81  .6 

MIN 

67 

70 

72 

68 

74 

71 

58 

59 

72 

70 

71 

62 

55 

52 

55 

64 

66 

62 

56 

60 

54 

56 

49 

55 

45 

4  1 

42 

44 

48 

52 

59.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DfilLY  SOIL  TEMPERATURES 

SEPIEMBER  1975 


DBt  OF  MONTH 

o 

STHT ION 

a. 
a 
1  IN  1 

I 

2 

3 

5 

6 

8 

g 

10 

1  1 

1  3 

I  4 

15 

16 

1  7 

1  9 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

a; 

- 

KE I SER 

Z 

MRX 

niN 

78 

79 

79 

80 

82 

75 

V\ 

71 

71 

75 

76 

72 

66 

63 

67 

67 

68 

70 

69 

67 

67 

67 

64 

63 

61 

60 

60 

60 

62 

78 
63 

79 
69 

9 
1 

4 

M  I  N 

89 

79 

90 
60 

92 
8 1 

92 
8  3 

91 
8  3 

84 

77 

81 
72 

81 
72 

82 

72 

84 

76 

82 

77 

82 
7  4 

75 
57 

70 

70 
66 

69 

74 

75 

78 
70 

74 

68 

79 

75 
67 

69 
65 

66 
64 

65 
62 

65 
59 

73 
62 

74 

62 

74 

6  3 

74 
64 

77 
70 

6 
2 

BflRlSNNfl  2  5 

2 

nnx 

M  [  N 

100 
81 

100 
82 

100 
87 

100 
82 

95 
83 

90 
82 

94 
74 

94 

74 

93 
81 

96 
80 

95 

ai 

95 
77 

82 
67 

82 
64 

78 
69 

82 
72 

85 
76 

88 
74 

89 
74 

88 
70 

85 
67 

74 

68 

71 
64 

75 
63 

81 
61 

83 
64 

85 
61 

85 
62 

86 
63 

89 
67 

88 
72 

0 
3 

ROHHER  2  NNE 

2 

MBX 
MIN 

95 
73 

106 

72 

107 
75 

107 
77 

103 
78 

107 
76 

90 
69 

96 
56 

100 
70 

98 
76 

100 
75 

98 
75 

92 
70 

88 
71 

86 
64 

84 

65 

82 
70 

91 
69 

93 
68 

96 
69 

87 
60 

88 
65 

76 
59 

80 
58 

87 

57 

86 
56 

84 

55 

90 
58 

91 
58 

92 
67 

7 
1 

STurrcHRT  9  ESE 

2 

MfiX 
HIN 

102 
72 

105 
77 

107 
79 

106 
79 

104 
79 

94 

77 

94 
69 

99 
68 

99 
73 

88 
76 

98 

75 

94 
74 

75 
64 

84 
64 

88 
64 

79 
69 

83 
68 

89 
69 

90 
69 

93 
67 

90 
66 

85 
64 

73 
69 

73 
59 

79 
58 

84 

57 

87 
57 

79 
59 

88 
59 

69 
60 

89 

67 

9 

7 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
9 


EVflPORRTION  AND  HIND 


DRY   OF  MONTH 

STflT  ION 

5  (t  o 

o  °  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRBL  02 

MOUNTPIN  HOME   C   OF  ENO 

EVflP 

.18 

.20 

.23 

.22 

.23 

.05 

.25 

.19 

.18 

.  1 1 

_ 

.08 

.17 

.15 

.08 

■  02 

.04 

■  12 

.24 

■  14 

.15 

.06 

■  1 1 

.08 

•  1 1 

•  1  4 

•  1  3 

.12 

.  1  3 

.12 

4  •  188 

H  [NG 

S 

5 

5 

0 

15 

a 

35 

5 

10 

15 

10 

40 

20 

10 

20 

0 

5 

20 

10 

IS 

10 

5 

10 

20 

1  5 

5 

1  0 

1  0 

5 

340 

HBX 

91 

101 

102 

102 

100 

ei 

89 

92 

87 

90 

79 

93 

76 

74 

68 

63 

74 

87 

91 

71 

80 

66 

76 

67 

70 

77 

78 

80 

SO 

84 

82^5 

HIN 

73 

73 

74 

74 

72 

66 

61 

60 

60 

66 

69 

66 

55 

55 

56 

57 

59 

66 

67 

55 

54 

51 

51 

54 

50 

49 

49 

50 

54 

59 

60  ^2 

■        a  a 

WEST   CENIRBL  Oa 

BLUE   MOUNTRIN  ORM 

EvfiP 

.  16 

.19 

.23 

.26 

.25 

.10 

.25 

.21 

■  18 

.10 

.07 

.19 

.08 

.15 

.06 

.05 

■  1  1 

.16 

■  12 

.  15 

.07 

■  1  3 

.09 

•  10 

•  12 

.12 

.12 

.12 

.  10 
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G 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

KEO 

3852 

06 

LONOKE 

1 

34 

35 

92 

DO 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7R 

CHRRLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

401  0 

05 

PULASK  1 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8R 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

P  IKE 

3 

34 

1  9 

93 

5  1 

796 

7R 

MRS   MABEL   L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  1  06 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8  1  0 

55 

7R 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOL  A 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7R 

PIERCE  R.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WSFO  RP  R 

4248 

05 

PULRSK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MAO  ISDN 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

43 

2  1  5 

8R 

MRS  VIOLA  HOLLOWELL 

MAGNOL I  A 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  8 

93 

1  4 

3  1  5 

6P 

7R 

H 

DR  WILLIAM  C  LOE 

MAGNOLIA  NO  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  5 

93 

1  4 

294 

c 

ARKRNSflS  P  4   L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1 

32 

650 

SS 

7R 

H 

CLARENCE   P.  MATHIS 

MARIRNNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

CH 

UNIV  OF  ARKANSAS 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  140 

SS 

7R 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MCI    DnilDMC       n  IJdlll 

MtLbUUKNt    b  WNW 

4746 

02 

I  ZRRD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7A 

MRS.   JURNITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

1  207 

6P 

7A 

c 

H 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DRM 

4839 

07 

LITTLE  R 1 VER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

3  1  6 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

9  1 

49 

300 

8A 

8A 

c 

H 

U  OF   RRK   -  MONTICELLO 

MOROBAY  LOCK  NO  8 

4934 

08 

CRLHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWRY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT    IDA  3  5E 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7R 

c 

H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BRXTER 

7 

35 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STRTION  KTLO 

MOUNTRIN  HOME   C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

35 

20 

92 

23 

800 

8R 

Bfi 

8fl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTRIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7R 

WILLIRM  F.  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

F RANK L  IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7R 

MRS.    SOLA  RRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7R 

7fl 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7R 

7R 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NRTHRN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7R 

MRS  .   NONA  L  .    HA  I  LEY 

NEWHOPE   3  E 

5  1  74 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7R 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

1  7 

220 

8A 

8R 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DRM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

35 

!  5 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASH  1 NGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7R 

MRS.  CLRRR  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

45 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDERL   CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

BR 

MRS.   GUY  E.  COOK 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


ORKRNSRS 
SEPTEMBER  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVPT 1  ON 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


OZRRK 

OZONE 

PRRRGOULD 

PRRKS 

PRRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTRS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRE5C0TT  SCS 
RRTCL  IFF 
REMMEL  DRM 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE   3  N 
SflINT  CHRRLES 
SRINT  FRRNCIS 
SRLEM 

SERRCY 

SHERIDRN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STRMPS 

STRR  CITY  4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGRRT   9  ESE 
SUB IflCO 

TRYLOR 

TEXRRKRNR   Fflfl  RP 

TURRELL 

WRLDRON 

WRRREN 

WRSH I TR 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

W  ING 

WYNNE 

YELLV ILLE 


5508 
551  4 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 

5866 
5908 
5910 
6008 
6102 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 

6506 
6565 
6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 

7038 
7048 
7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 

8084 


FRRNKL IN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLRRK 

RRNDOLPH 

RSHLEY 
NEVRDR 
NEVRDR 
LOGRN 

HOT  SPRING 

DESHR 

POPE 

RRKRNSRS 

CLRY 

FULTON 

WH  I  TE 

GRANT 

VRN  BUREN 

BENTON 

DRLLRS 

LRFAYETTE 

L INCOLN 

RRKRNSRS 

RRKRNSflS 

LOGRN 

COLUMBIA 

MILLER 

CR! TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI  TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  29 

35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  1  3 
34  35 

34  10 

36  16 

33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

34  26 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 

33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  37 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

35  1  3 


93  50 

93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 
93  53 

92  54 
91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  04 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


396 
1900 
250 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 

120 
308 
318 
463 
315 
150 
366 
200 
300 
558 

245 
290 
550 
1140 
1  70 
270 
182 
214 
198 
500 

250 
351 
225 
675 
201 
510 
220 
775 
350 
260 

760 


5P 


5P 


6P 


MID 

5P 
5P 
7R 

5P 


5P 


SS 


7R 
7R 
4P 
7R 

7R 
5P 
7R 
7fl 
6P 

8R 
6P 

7R 
7R 
8R 
7R 
8R 
7R 
7R 

7A 
BP 
7A 
7A 
8A 
8R 
SS 
7R 
8R 
7R 

8R 
M  I  D 
5P 
7R 
7R 
7R 
5P 


5P 


SS 


7R 


8ACGH 


H 

C  H 


BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIRM  J  TOMERLIN 
BOMRR  K.  HRNSRRD 
ETHEL  CRRLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L   B  HRDDOX 
MRS.  WILLIE  GRRRETT 
MRS.   MRMIE  FRRNCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

NEILL  M  SLOAN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KISSIAR 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

BILL  MCKENNEY 

U  S  FISH  RND  WILDLIFE 

GILL  IS  R  .  NEELEY 

ALGER  B.  POMEROY 

ADAM  C .  MELTON 
ARKRNSRS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRRNCE 
RICHRRD  L  KRUFMRN 
MRTTIE   D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
5RLLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 

TOMMY  HAMLIN 

FED   RVIRTION  AGENCY 

U  S  F  1  SH-WI LDL IFE  SERV 

WI LL I  AM  D .   BI VENS 

INACTIVE  4/18/75 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO   STATION  KWYN 

CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


you.     Additional  pi ecipi tation  data  are  contained  in  the  "HOUELY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


-ove„ent  in  miles.     Monthly  deg -^rLrtota  rirrthrsums  o^^hj  lle^ftive'Seoa^tui^J'of "Te     ^"'"T'T'T  P-'^iP^-tion  and  evaporation  in  inches 

directions  entered  in  .inures  Le  tej  o.  degrees.     ResuTLS?  ^^Tl^  .^'^^      J"^  ^J^^^Z^  J^^^l^- 

of  div'lL'h?  siv^n-  "bseryation  tin,es  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

^ft^'^  i^^^L.    ?heirs"?  tiSn  "In  ^■riiLnrvfrs°arf:rr.or^^:     r%rti'°"        --pf^^""-'^  i".i.Tei%iriiiT 
jichcs^bS:rthrp-.  —  -     -er  the  ^^io^:^ti:'z^^^^::^-^t^j::\^  1iT.11 


MTER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  enuivalent  of  snow 

ir?ir-o:-ck--es:-  i-^^i^^  t^^^  ^^^^v^^^E: 

Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table     the  "Snowfall  anH  =;n.^w  nn  rv^...,^"  *  t,i 
leet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice  ^"""^^^^  ^"<^  Snow  on  Glound     table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


the  ground.     Samples  for 
er  causes  of  local  variability 


snow  and  slee 


NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

lEAS^IL.™^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  SHarkev  clay,   bare.      Slope  less   than   1  percent.     Soil  theimograph . 

Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Ci-owley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m, 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 


atu!JL''^tabir^and\he^St^t^''^^I    ,'Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 


No  rec 

Soil  Temperatures"   table,   and   the  Station  I 


No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is   indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield . 

^  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a   full  month - 

D  Water  equivalent   of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every   10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than   10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be   included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the   U.S.    tor  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additio 
summai-y.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;  send  payments  and  orders 
AsheviUe,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


al  for  foreign  mailing;  35?  single  copy:  30?  annual 
to;     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  Nati 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


nd  Atmospheric  Administration 
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Climatological  Data 
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TEMPERRTDRE  AND  PREC I P I TflT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERHTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    I    DAY  PRECIPITATION: 


2  STATIONS 

3  STATIONS 

EL  DORADO  FAR  RP 
RNTOINE 

EL  DORflOO  FAR  RP 


95  DATE 
26  DATE 
3.15 
.00 

2.03  DATE 


12^ 
26^ 


24 


SUPPLEMENTni  DflTfl 


HIND 

I  SPEED  -  M.P.H.  1 


RELfiTIVE  HUMIDITT 
RVERfiCES- 
PERCENT 


STBNOnRO  OF   1 1  ME 

CENTRAL 
00     06  12 


NUMBER  OF  DRVS  WITH 
PRECIPITATION 


FORT  SMITH  WSO  AP 
LITTLE  ROCK  WSFO  AP 


17 


1  .5 
0.6 


6.4 

7.5 


29 
31 


82 
81 


89 


45 

55 


47 

50 


76 


3.2 
3.8 
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.0 

0 

1 

1 

° 

SPARKtlAN 

JQ  ' 

64 

^ ' 

97 

3 

0 

I 

0 

1  .65 

1.47 

25 

.  0 

0 

1 

1 

NARREN  2  HSH 

62 

8 

qn 

1  7* 

?n 

131 

1 

0 

0 

0 

1-71 

-   1  .20 

1-10 

25 

.0 

0 

2 

2 

1 

0 1 V 1 S I  ON 

64 

3 

1  .66 

-   1  -61 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

78  1 

47  6 

62 

9 

2  3 

9 1 

1  3* 

1  9 

122 

2 

0 

0 

0 

2  .58 

.11 

1  .00 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

OERtlOTT  3  NE 

78.4 

49.7 

64 

1 

93 

12 

35 

31  • 

1  12 

3 

0 

0 

0 

2.62 

-  .12 

.99 

26 

.0 

0 

4 

3 

0 

DUMAS 

77.6 

52.6 

65 

1 

.6 

92 

1  1 

38 

31  * 

94 

2 

0 

0 

0 

1  .98 

-  .75 

1  .42 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

EUOORA 

77.8 

52.0 

64 

9 

91 

13* 

40 

20 

83 

2 

0 

0 

0 

3  .00 

.90 

16 

.0 

0 

4 

4 

0 

nONTICELLO  3  SH 

77.0 

50.9 

64 

0 

-  .7 

90 

13 

34 

19 

108 

1 

0 

0 

0 

2  .72 

-  .02 

1  .85 

25 

.0 

0 

2 

2 

1 

PINE  BLUFF 

79.4 

53.4 

66 

4 

.9 

91 

12 

38 

19 

81 

3 

Q 

0 

0 

1  .92 

-  1.31 

1  .80 

25 

.0 

0 

2 

1 

1 

PORTLAND 

77.3 

S0.3M 

63 

8n 

90 

13< 

40 

30  ♦ 

104 

2 

0 

0 

0 

2.58 

1  -  15 

26 

.0 

0 

3 

3 

1 

ROHHER  2  NNE 

76.8 

SO.S 

63 

7 

91 

1  3. 

35 

19 

1  17 

2 

0 

0 

0 

2.54 

1  .30 

25 

.0 

0 

3 

3 

1 

STAR  CITY  4  ENE 

77  .4H 

50  .5t1 

64 

on 

33 

19 

1  16 

4 

0 

0 

0 

1  .48 

1.10 

25 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

64 

3 

-  .3 

2.38 

.44 

.0 

SEE  REFERENCE 
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MOUNTAIN   HOM:    C    OF  ENG 


MOUNTAIN  \ 
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YELLVILLE 


NORTHEAST 


lEM 


AL  ICIA 

6ATC5VILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L    AND  D  I 
BCEOCvILLE 
BLACK  ROCR 

BL TTHEVILLE 
CORNING 
GEORGE TOUN 

jONEseoeo 

JUDO  HILL 

KEISEB 
LAKE  CITT 
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ALUM  FOBK 
BCNTON 

BISMARCK  2  SE 
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SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBIION  INDEX 


DRILY  TEMPERnTURES 


STflT  ION 

DAY   OF  MONTH 

RACE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

■ 

NORTMHESI  01 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

81 
51 

62 
38 

65 
35 

65 
35 

69 
38 

73 
42 

76 
42 

74 
49 

77 
52 

82 
57 

85 
60 

88 
60 

85 

57 

82 
59 

81 
59 

67 
42 

71 
41 

62 
38 

62 
32 

62 
34 

80 
44 

80 
52 

77 
55 

74 
64 

71 
34 

48 
31 

65 
34 

71 
49 

74 

52 

72 
42 

59 
44 

72.6 
45.9 

DEER 

MAX 
MIN 

75 
49 

58 
39 

57 
39 

61 
40 

65 
44 

69 
50 

71 
52 

71 
53 

75 
55 

77 
58 

80 
64 

84 
64 

80 
62 

78 
59 

75 
S8 

69 
45 

62 
45 

60 
40 

56 
38 

63 
37 

71 
52 

75 
54 

69 
52 

63 
56 

70 
37 

43 

36 

59 
38 

59 
43 

70 
52 

63 
41 

63 
4  1 

67.5 
48  .2 

EUREKA  SPRINGS  3  HNH 

MAX 
MIN 

76 
50 

65 
39 

67 
36 

70 
39 

75 
43 

77 
46 

75 
54 

80 
53 

84 

56 

89 

57 

91 
65 

90 
66 

89 
62 

85 
63 

77 
58 

70 
44 

65 
44 

62 
40 

67 
36 

63 
49 

83 
60 

79 
55 

74 
60 

79 
53 

54 

37 

58 
31 

75 
44 

76 
55 

70 
51 

71 
42 

73 
48 

75  .5 
49.5 

FT lETTEVILLE  FAB  AP 

MAX 
MIN 

64 

51 

65 
34 

69 
30 

72 
34 

77 
38 

79 
37 

75 
44 

77 
45 

84 
54 

87 
55 

89 
61 

85 
58 

86 

55 

81 
58 

69 
46 

74 
43 

64 
43 

62 
35 

70 
31 

80 
38 

81 
57 

77 
58 

71 
63 

73 
46 

50 
35 

66 
27 

70 
SO 

78 
61 

73 
46 

70 
35 

70 
52 

73.8 
45  .8 

FArEIIEVILLE  EXP  SIA 

MAX 
MIN 

81 
51 

64 

38 

66 
34 

70 
37 

74 
39 

77 
42 

76 
48 

78 
54 

84 

S5 

87 
60 

88 
66 

86 
65 

84 
64 

82 
65 

80 
61 

72 
45 

71 
47 

62 
38 

68 

32 

80 
45 

81 
61 

80 
68 

74 
64 

75 
52 

53 
38 

65 
30 

71 
50 

76 
58 

74 

57 

71 
42 

70 
51 

74  .8 
49.9 

GRAVEITE 

MAX 
MIN 

76 
48 

66 
35 

69 
34 

70 
37 

74 
4  1 

78 
43 

76 
SO 

78 
51 

83 
56 

87 
59 

69 

62 

86 
62 

83 
61 

82 
63 

74 

58 

71 
42 

65 
43 

63 
37 

70 
30 

81 
45 

82 
56 

78 
60 

75 
63 

70 
S3 

53 
35 

66 
30 

72 
47 

76 
57 

73 
51 

72 
42 

65 
50 

74  .3 
48.4 

HARRISON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
45 

62 
39 

66 
37 

68 
37 

74 
45 

76 
46 

74 

50 

77 
49 

85 
53 

85 
61 

90 
64 

86 
60 

85 
62 

81 
63 

71 
50 

68 
44 

62 
45 

59 
40 

65 
37 

82 
43 

82 
59 

75 
59 

70 
61 

75 
47 

48 
38 

65 
30 

65 
45 

80 
56 

69 
48 

68 
39 

69 
45 

72.4 
48.3 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

80 

SO 

64 

32 

66 
29 

69 

33 

74 

36 

78 
44 

76 
44 

78 
47 

79 
50 

88 

52 

89 
57 

88 
55 

88 
50 

88 
51 

82 
55 

80 
55 

72 
40 

70 
40 

62 
32 

68 
47 

82 
49 

80 
S3 

74 

58 

74 

63 

70 
33 

68 
26 

72 
44 

78 
54 

71 
51 

72 
33 

63 
48 

75  .6 
45  .5 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

72 
50 

64 

37 

66 
34 

70 
37 

77 
40 

77 
42 

76 
48 

80 
53 

87 
5 1 

89 

56 

93 
56 

89 
59 

88 
56 

85 
54 

79 
56 

69 
4  4 

68 
45 

62 
40 

67 
30 

85 
37 

85 
5  1 

82 
52 

73 
60 

79 
6 1 

66 
40 

65 
30 

70 
43 

76 
55 

71 
53 

69 
37 

72 
43 

75.8 
46  .8 

SILOAM  SPRINGS 
• 

MAX 
MIN 

83 
S2 

64 
40 

6S 
37 

70 
36 

70 
38 

75 
42 

77 
43 

75 
50 

78 
52 

84 

57 

88 
59 

89 
64 

86 
61 

83 
61 

81 
59 

68 
43 

72 
43 

64 

40 

62 
32 

69 
32 

81 
48 

82 
56 

77 
56 

74 

63 

72 
36 

49 

30 

65 
31 

72 
48 

78 
52 

73 
42 

70 
42 

74  .  1 
46.6 

NORTH  CENTRAL  02 

CflL ICO  ROCK 

MAX 
MIN 

86 
50 

67 
34 

64 

32 

69 
34 

72 
35 

78 
41 

77 
47 

77 
SO 

81 
47 

88 
49 

69 
SS 

93 
54 

91 
50 

90 
48 

86 

SO 

81 
48 

70 
40 

68 
34 

64 

27 

68 
30 

84 

32 

87 
42 

78 
46 

75 
60 

83 
45 

52 
33 

66 
32 

70 
34 

78 
55 

71 
35 

56 
32 

76.4 
42  .0 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 
MIN 

80 
54 

66 
38 

70 
30 

74 

32 

77 
40 

78 
48 

79 
50 

80 
59 

88 
48 

89 
53 

83 
57 

90 
54 

89 
50 

85 
49 

84 

52 

77 
53 

68 
46 

65 
40 

67 
29 

82 
32 

84 

39 

81 
44 

73 
52 

82 
61 

80 
45 

64 
31 

63 
30 

75 
55 

71 

57 

67 
32 

77 
29 

77.0 
44  .8 

GILBERT 

MAX 
MIN 

71 
51 

66 
33 

69 
30 

74 

31 

80 

37 

79 
40 

76 
43 

82 
48 

90 
43 

91 
49 

94 
49 

90 
48 

89 
44 

86 
46 

81 
48 

76 
41 

69 
38 

66 
33 

71 

26 

85 
30 

86 

37 

82 
47 

76 
56 

82 
63 

69 
43 

68 
31 

67 
31 

81 
57 

77 
54 

71 
34 

73 
31 

78.0 
41  .7 

GREERS  FERRr  DAH 

MAX 
MIN 

85 
53 

66 
41 

65 
38 

69 
38 

74 
43 

76 
51 

77 
54 

78 
55 

81 
55 

87 

55 

86 
59 

92 
60 

89 
57 

86 
58 

85 
59 

83 
57 

63 
51 

70 
47 

65 
37 

68 
36 

81 
40 

82 
49 

77 
51 

73 
66 

82 
48 

52 
35 

66 
37 

60 
40 

77 
59 

67 
42 

67 
37 

75.3 
48.3 

MAMHOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

76 
55 

69 
33 

68 
31 

72 
32 

77 
41 

76 
48 

78 
49 

81 
59 

87 
50 

86 
55 

91 
56 

90 
59 

89 
50 

86 
58 

81 
52 

75 
50 

66 
49 

69 
36 

67 
27 

83 
32 

86 
40 

80 
47 

75 
54 

81 
64 

77 
45 

65 
31 

70 
33 

69 
42 

70 
56 

65 
33 

68 
37 

76.5 
45. 3 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

75 
52 

63 
37 

65 
34 

6S 
35 

75 
42 

75 
47 

75 
54 

78 
50 

87 
57 

88 

62 

90 
62 

88 
62 

85 
60 

84 

61 

86 
62 

82 
4  1 

66 
44 

64 

37 

68 
31 

80 

82 

75 

75 
56 

80 
60 

73 
41 

65 
31 

62 
41 

65 
51 

69 
S3 

68 
40 

68 
45 

74  .9 
48  .  1 

MOUNTAIN  HOME    1  NNH 

MAX 
MIN 

80 

52 

6S 
39 

69 
36 

82 
45 

77 
40 

77 
42 

75 
52 

80 
55 

87 
55 

90 
56 

90 
57 

91 
58 

88 
56 

85 
57 

80 
59 

72 
44 

70 
43 

69 
39 

67 
33 

84 

38 

85 
52 

78 
51 

84 

57 

75 
55 

62 
40 

65 
32 

65 
40 

75 
56 

72 
53 

66 
41 

73 
4  1 

76.7 
47.7 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

85 
51 

67 
38 

65 
32 

68 

32 

7  I 
33 

77 
41 

76 
41 

7  3 
52 

80 
51 

87 
52 

88 
57 

9 1 
57 

89 

53 

88 

51 

85 
52 

76 
45 

7  1 
46 

68 
42 

65 
30 

67 
32 

84 

36 

85 
46 

77 
49 

72 
60 

82 
42 

50 
28 

65 
30 

72 
37 

74 
54 

72 
38 

66 
37 

75  . 4 
43.4 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 
MIN 

85 
59 

68 
37 

65 
3 1 

68 
31 

72 
34 

78 
43 

78 
4  3 

75 
50 

80 
50 

87 
62 

89 

62 

92 
66 

89 
62 

87 
62 

84 

60 

83 
5 1 

67 
45 

70 
39 

66 
29 

70 
29 

81 
40 

83 
59 

77 
58 

75 
58 

80 
45 

SO 
30 

67 
33 

65 
SO 

75 
57 

70 
37 

66 
37 

75.5 
46  .7 

fELLVlLLE 

■           ■  • 

MAX 
MIN 

72 
57 

65 
34 

67 
31 

69 
31 

70 
35 

77 
39 

73 
41 

82 
42 

68 
48 

88 

55 

94 
S4 

89 
54 

88 

50 

85 
48 

80 
49 

70 
43 

68 
39 

64 

3S 

69 
28 

84 

33 

85 
4  1 

81 
43 

82 
50 

81 
51 

66 
42 

68 
30 

69 
41 

77 
57 

70 
52 

67 
33 

68 
32 

76.0 
42  .5 

NORTHEAST  03 

AL IC  lA 

MAX 
MIN 

79 
52 

64 

37 

68 

32 

75 
34 

74 
44 

79 
44 

80 
44 

83 
58 

87 
50 

88 

SS 

93 
57 

92 
55 

89 

62 

87 
52 

66 

52 

76 
SI 

72 
47 

65 
48 

68 
38 

77 
39 

83 
46 

79 
48 

80 
50 

82 
61 

73 
33 

65 
32 

62 
32 

72 
52 

71 
54 

55 
36 

69 
31 

76.9 
45.7 

BfllESVlLLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

65 
51 

63 
40 

70 
34 

73 
35 

77 
48 

78 
47 

76 
56 

81 
57 

87 
55 

91 
61 

92 
65 

87 
66 

90 
64 

88 
56 

84 

63 

74 
54 

80 
57 

81 
48 

76 
32 

77 
37 

79 
45 

76 
47 

72 
51 

65 

71 

81 
36 

71 
37 

71 
57 

75 
55 

70 
36 

76 

77.3 
50.0 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 
MIN 

85 
58 

65 
40 

65 
40 

73 
36 

72 
46 

76 
51 

76 
56 

79 
64 

81 
54 

87 
59 

89 
63 

89 
58 

91 
56 

89 
57 

86 
58 

85 
59 

65 
54 

71 
44 

65 
31 

67 
36 

82 
51 

84 

59 

78 
60 

78 
69 

81 
49 

54 
34 

64 

36 

62 
37 

73 
59 

68 
39 

65 
35 

75.6 
49.9 

8EEDEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
36 

68 
4  1 

66 
36 

78 
40 

75 
50 

77 
51 

80 
61 

82 
52 

88 
54 

89 
60 

93 
63 

92 
59 

89 
66 

88 
55 

87 
56 

76 
59 

73 
53 

70 
44 

75 
38 

80 
35 

82 
48 

79 
52 

81 
54 

83 
55 

75 
49 

65 
40 

61 
36 

74 

76 

68 
44 

70 
38 

78.0 
49.1 

BLTTHEVILLE 

MAX 
MIN 

74 

62 

74 

78 

84 
40 

75 
59 

75 
60 

75 
62 

78 
60 

87 
58 

88 
62 

92 
66 

92 
65 

92 
62 

87 
59 

86 
52 

85 
54 

68 
53 

59 
49 

65 
39 

78 
49 

81 

52 

76 
51 

78 
56 

81 
64 

77 
49 

64 
42 

65 
42 

74 

56 

70 
60 

65 
42 

68 
42 

77.  1 
54  .4 

CORNING 

MAX 
MIN 

73 
53 

64 

38 

68 
33 

70 
37 

77 
46 

77 
50 

78 
51 

82 

63 

86 
56 

87 
58 

90 
61 

91 
57 

89 
54 

86 
56 

82 
58 

78 
51 

72 
50 

63 
41 

65 
31 

79 
35 

83 
49 

81 
53 

80 
51 

82 
62 

74 
44 

65 
35 

70 
35 

70 
55 

70 
54 

75 
38 

68 

35 

76.6 
48.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

83 
55 

65 
41 

63 
38 

67 
40 

68 
46 

74 
45 

75 
53 

79 
62 

80 
51 

85 
S3 

86 

60 

92 
59 

90 
56 

88 

53 

86 
54 

85 
56 

60 
53 

72 
4S 

66 
36 

78 
37 

81 

52 

78 
52 

78 
52 

82 
48 

61 
38 

64 

36 

63 
42 

74 

59 

68 
41 

64 

38 

75.2 
48.4 

JUDO  HILL 

MAX 
MIN 

80 
56 

79 
43 

68 
38 

74 
40 

75 
54 

72 
58 

74 

61 

82 
63 

86 

55 

89 
60 

91 

60 

93 
60 

89 
59 

88 
56 

86 
58 

81 

55 

70 
55 

62 
46 

78 
35 

78 
40 

82 
48 

79 
52 

80 
55 

82 
66 

78 
49 

64 
41 

60 
39 

75 
57 

70 
59 

63 
43 

69 
38 

77.3 
51  .6 

KEISER 

MAX 
MIN 

83 
53 

70 
39 

63 
34 

67 
35 

75 
40 

71 
SO 

75 
57 

79 
59 

83 
52 

85 
54 

88 
54 

91 
57 

92 
57 

89 
55 

88 
56 

85 
55 

60 
52 

71 
44 

60 
34 

65 
36 

77 
38 

81 
4  1 

78 
43 

78 
52 

82 
48 

SS 
40 

64 

38 

64 
42 

77 
53 

67 
38 

63 
36 

75  .0 
46  .5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

83 
55 

64 
40 

53 
37 

68 
39 

75 
42 

72 
48 

77 
49 

80 
59 

80 
52 

85 
56 

86 
60 

90 
61 

89 
56 

87 
56 

85 
57 

85 
SS 

51 
50 

70 
45 

64 

38 

68 
38 

79 
42 

81 
SO 

77 
51 

77 
S3 

80 
47 

53 
38 

65 
37 

62 
46 

74 
58 

65 
41 

55 
35 

74.5 
48.1 

PARAOOULD 

MAX 
MIN 

54 

40 

38 

39 

48 

50 

62 

60 

51 

87 
59 

91 
60 

89 
58 

88 
53 

85 
52 

84 

S7 

76 
54 

78 
50 

45 

36 

35 

8 1 
46 

78 
51 

78 
49 

8 1 
62 

78 
4-8 

62 
39 

64 

35 

70 
54 

68 
56 

64 
4  1 

66 
33 

76  .5 
48.9 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

78 

55 

6S 
40 

65 
40 

70 
42 

75 
47 

75 
49 

76 
57 

79 
65 

85 
53 

86 
57 

90 
60 

89 
59 

87 
55 

85 
54 

84 

56 

76 
53 

71 

52 

66 
45 

66 
37 

79 
37 

81 
44 

78 
53 

77 
49 

81 

65 

89 
47 

61 
37 

65 
36 

73 
56 

69 

57 

69 
42 

65 
35 

76.0 
49.5 

SEARCT 

MAX 

niN 

81 
59 

65 
42 

69 
39 

74 
40 

74 

50 

72 
49 

80 
58 

82 

55 

SEE 

86 

53 

REF 

88     93  90 
57    59  59 

ERENCE  NOTES 

88    87  87 
55    56  56 

FOLLOHING  i 

81  72 
58  S3 

TATION 

69 
44 

NDE) 

70 
33 

82 
37 

83 
45 

79 

50 

76 
52 

83 
67 

79 
SO 

64 

37 

60 
36 

77 
57 

73 
58 

66 
42 

70 
34 

77  .4 
49.7 

6 


DniLY  TEMPERRTURES 


BRKONSfiS 

OCTOBER  1975 


DPY  OF  MONTH 

STATION 

01 

) 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

1 0 

I  2 

I  4 

1  5 

1 6 

1  8 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

2  8 

29 

30 

3 1 

a 

HC19I  LtrtinnL 

BLUE  MOUNTAIN  OPM 

90 

90 

88 

85 

80 

72 

73 

85 

85 

78 

75 

84 

53 

64 

70 

82 

67 

HIN 

55 

41 

36 

38 

50 

50 

50 

55 

59 

60 

60 

57 

57 

55 

53 

36 

39 

53 

52 

63 

47 

32 

32 

50 

60 

45 

4  1 

49 

1 

DUUriC.  V  1  L  L  C 

WAX 

88 

79 

75 

73 

70 

7  3 

86 

86 

80 

8 1 

83 

57 

67 

75 

82 

76 

70 

niN 

SB 

37 

33 

33 

38 

44 

51 

47 

56 

57 

58 

58 

57 

59 

60 

52 

49 

36 

29 

37 

46 

S3 

65 

55 

45 

30 

44 

60 

57 

47 

45 

48 

3 

r  1  OOH QU  1 i  1  P 

88 

90 

88 

87 

85 

77 

73 

71 

68 

69 

82 

85 

78 

75 

83 

54 

67 

68 

79 

75 

68 

76 

6 

niN 

S3 

37 

34 

34 

35 

43 

44 

51 

50 

52 

SO 

58 

55 

55 

55 

5 1 

4  7 

40 

31 

31 

37 

43 

46 

63 

4S 

31 

32 

44 

61 

37 

37 

44 

6 

Dl  linOMPI  1  P 
Ui  'lUMr|C.L  L  t 

90 

86 

86 

81 

73 

73 

70 

7 1 

85 

84 

79 

77 

64 

66 

67 

69 

80 

69 

7  3 

niN 

57 

41 

37 

38 

44 

48 

54 

55 

54 

58 

59 

58 

55 

55 

57 

56 

49 

4  4 

34 

38 

46 

48 

60 

64 

48 

34 

39 

60 

58 

40 

39 

49 

3 

FORT  SMITH  HSO  flP 

88 

86 

72 

74 

71 

69 

7  1 

85 

84 

80 

84 

54 

73 

85 

80 

MIN 

46 

37 

36 

37 

37 

40 

51 

49 

56 

59 

57 

59 

S3 

54 

54 

49 

47 

38 

31 

39 

42 

50 

64 

51 

42 

31 

42 

59 

49 

45 

45 

45 

7 

FORT   SMITH  UflTER  PLANT 

86 

83 

74 

73 

65 

70 

83 

63 

82 

75 

80 

65 

65 

72 

8 1 

78 

niN 

53 

37 

34 

35 

41 

41 

47 

49 

s? 

56 

56 

55 

52 

52 

56 

4  7 

45 

37 

31 

37 

42 

45 

63 

63 

42 

29 

42 

55 

58 

37 

45 

46 

2 

MECtOR 

78 

6  1 

89 

90 

90 

88 

86 

81 

74 

78 

70 

70 

82 

85 

85 

84 

83 

58 

66 

60 

7  1 

67 

69 

niN 

41 

47 

54 

54 

54 

52 

60 

59 

51 

57 

58 

S3 

4  I 

34 

40 

45 

46 

51 

45 

34 

37 

58 

59 

42 

40 

48 

5 

79 

89 

90 

86 

85 

83 

82 

75 

59 

68 

7  3 

83 

80 

78 

80 

60 

68 

6 1 

75 

72 

76 

niN 

56 

43 

39 

40 

45 

51 

52 

53 

60 

60 

62 

63 

62 

63 

64 

60 

49 

42 

36 

48 

54 

57 

61 

60 

46 

34 

46 

57 

60 

48 

4  1 

52 

0 

90 

86 

93 

80 

74 

74 

70 

72 

83 

86 

79 

62 

55 

65 

8 1 

niN 

60 

41 

40 

41 

43 

48 

55 

53 

56 

60 

62 

61 

SO 

58 

60 

53 

53 

37 

41 

48 

52 

64 

64 

45 

34 

45 

58 

61 

44 

48 

50 

9 

90 

90 

88 

85 

BO 

72 

72 

69 

70 

84 

84 

84 

69 

niN 

54 

40 

37 

37 

39 

45 

51 

52 

52 

53 

57 

58 

55 

54 

55 

57 

48 

42 

34 

34 

37 

45 

54 

63 

48 

33 

33 

38 

59 

39 

40 

46 

5 

OUD 1 HL  U 

68 

79 

63 

BO 

89 

9  3 

9 1 

90 

88 

79 

73 

72 

68 

7  1 

84 

87 

80 

80 

78 

79 

75 

68 

76 

78 

5 

lilN 

56 

42 

38 

39 

44 

SI 

54 

52 

55 

61 

61 

62 

60 

60 

61 

54 

53 

47 

36 

42 

50 

56 

64 

50 

42 

34 

43 

53 

59 

47 

45 

50 

7 

HRLORON 

MAX 

B3 

69 

70 

73 

79 

80 

78 

82 

89 

92 

93 

92 

88 

85 

83 

76 

83 

70 

74 

85 

84 

80 

78 

82 

66 

70 

73 

80 

76 

72 

77 

79 

4 

39 

4  3 

42 

50 

5 1 

53 

5  3 

5  3 

57 

59 

5 1 

4  4 

35 

26 

34 

4  3 

60 

66 

62 

42 

26 

36 

57 

52 

36 

34 

L  t  N  1  n  HL  Ui) 

HL  un   r  uiTf\ 

8  3 

89 

9 1 

9  3 

92 

88 

87 

88 

83 

74 

69 

73 

85 

84 

82 

8 1 

57 

MIN 

S3 

45 

38 

39 

47 

SO 

55 

53 

56 

58 

62 

59 

56 

SB 

60 

59 

52 

48 

36 

36 

38 

56 

56 

67 

47 

36 

49 

57 

58 

46 

40 

50 

7 

DL  n 1 un 

80 

80 

89 

9 1 

88 

86 

89 

87 

75 

70 

8 1 

82 

MIN 

52 

52 

40 

37 

44 

50 

45 

51 

52 

53 

61 

58 

52 

54 

57 

62 

49 

4  2 

32 

35 

44 

54 

58 

68 

SO 

34 

5? 

59 

57 

57 

34 

49 

8 

blrkely  mountrin  drm 

9 1 

88 

87 

85 

87 

74 

72 

MIN 

49 

43 

34 

33 

36 

43 

51 

51 

50 

50 

50 

55 

52 

5 1 

5  1 

56 

4  7 

''' 

32 

32 

35 

42 

47 

57 

S3 

32 

32 

40 

57 

41 

35 

44 

.6 

CONHHT 

79 

66 

70 

75 

75 

80 

8  3 

90 

90 

93 

9 1 

89 

89 

87 

78 

75 

72 

70 

84 

86 

80 

MIN 

56 

41 

37 

37 

45 

48 

58 

55 

55 

56 

61 

67 

56 

57 

58 

59 

47 

4  3 

34 

36 

48 

58 

58 

69 

49 

35 

40 

59 

58 

42 

36 

50 

.4 

68 

67 

69 

75 

76 

8  3 

BB 

90 

93 

90 

89 

87 

86 

67 

73 

68 

MIN 

S3 

40 

34 

35 

44 

48 

54 

50 

52 

54 

58 

57 

52 

S3 

55 

57 

46 

38 

30 

35 

41 

47 

54 

65 

48 

32 

36 

58 

52 

39 

34 

46 

.8 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

66 

68 

75 

79 

BO 

82 

88 

90 

92 

90 

88 

87 

88 

75 

79 

MIN 

56 

44 

39 

39 

46 

50 

55 

55 

55 

SI 

64 

65 

62 

6 1 

62 

6 1 

53 

46 

39 

39 

48 

59 

58 

59 

49 

38 

38 

51 

64 

47 

48 

52 

.0 

LEOLB 

68 

76 

75 

80 

82 

9 1 

93 

88 

88 

79 

75 

69 

MIN 

55 

39 

32 

34 

44 

SO 

SS 

48 

52 

S3 

59 

59 

55 

57 

57 

62 

50 

42 

31 

35 

44 

SO 

SB 

66 

48 

36 

38 

60 

58 

44 

32 

48 

-  5 

LITTLE  ROCK  WSFO  fiP 

66 

66 

69 

72 

75 

80 

80 

86 

88 

92 

90 

86 

86 

86 

69 

74 

69 

70 

B2 

82 

60 

82 

58 

63 

60 

MIN 

SI 

45 

41 

40 

48 

47 

56 

53 

52 

55 

62 

59 

57 

59 

57 

57 

50 

40 

36 

38 

48 

52 

SO 

58 

49 

40 

41 

61 

52 

44 

37 

49 

•  5 

MALVERN 

79 

67 

68 

72 

79 

80 

85 

88 

9 1 

87 

87 

85 

B6 

BI 

75 

68 

68 

80 

80 

MIN 

55 

44 

35 

38 

46 

48 

57 

50 

50 

51 

58 

56 

52 

52 

SS 

6 1 

46 

42 

34 

36 

41 

45 

57 

68 

49 

35 

38 

60 

55 

43 

34 

48 

.  1 

HORRILTON  4  5H 

80 

67 

69 

74 

76 

76 

80 

82 

90 

90 

90 

90 

89 

86 

85 

75 

70 

68 

69 

84 

85 

80 

78 

79 

75 

MIN 

60 

45 

34 

34 

44 

49 

53 

51 

51 

S3 

61 

60 

56 

52 

56 

57 

48 

30 

35 

53 

S3 

59 

66 

49 

32 

37 

60 

57 

40 

36 

48 

.9 

N  [  MROD  Dflfl 

82 

57 

65 

66 

66 

73 

76 

80 

88 

90 

9 1 

89 

88 

B6 

83 

71 

71 

83 

MIN 

52 

42 

37 

39 

40 

45 

50 

50 

53 

52 

52 

60 

55 

57 

55 

55 

SO 

43 

34 

39 

4  I 

49 

48 

53 

47 

49 

46 

57 

60 

39 

35 

47 

9 

SHERIDBN  TOWER 

MAX 

80 

68 

71 

77 

75 

76 

82 

82 

87 

89 

92 

90 

88 

87 

87 

81 

75 

69 

72 

83 

83 

79 

77 

82 

78 

65 

63 

77 

73 

68 

75 

7B 

4 

56 

40 

36 

38 

38 

57 

52 

5  3 

57 

60 

57 

60 

6 1 

50 

45 

EAST  CENTRAL  06 

flRKflNSRS  POST 

MAX 

83 

70 

72 

77 

77 

70 

8 1 

83 

86 

89 

92 

92 

89 

B6 

85 

82 

75 

72 

niN 

59 

44 

39 

41 

59 

SO 

63 

58 

59 

60 

65 

63 

62 

58 

65 

58 

55 

40 

42 

52 

55 

58 

67 

47 

43 

44 

57 

59 

44 

38 

53 

3 

BR  I NKLET 

MAX 

79 

73 

60 

62 

65 

68 

75 

78 

82 

86 

84 

88 

91 

88 

BB 

89 

65 

61 

5? 

HIN 

54 

4S 

40 

43 

45 

48 

49 

54 

54 

55 

56 

SS 

56 

SS 

55 

54 

5 1 

49 

46 

49 

41 

52 

SO 

46 

4  1 

39 

42 

58 

44 

44 

49 

1 

CABOT  4  SH 

MAX 

77 

70 

68 

74 

72 

75 

78 

82 

87 

88 

92 

90 

87 

86 

87 

75 

72 

67 

59 

8 1 

82 

MIN 

56 

43 

42 

38 

50 

48 

59 

53 

53 

56 

61 

59 

55 

56 

57 

56 

52 

43 

34 

37 

49 

48 

57 

67 

48 

35 

37 

57 

56 

45 

35 

49 

8 

CLARENDON 

MAX 

85 

67 

70 

77 

73 

71 

82 

84 

88 

89 

94 

93 

90 

89 

BB 

81 

75 

73 

70 

82 

83 

5? 

MIN 

SB 

44 

40 

42 

51 

51 

62 

56 

52 

57 

63 

59 

58 

53 

57 

62 

55 

49 

35 

36 

52 

51 

SS 

66 

49 

4  1 

38 

54 

59 

44 

35 

I 

DES  ARC 

MAX 

84 

66 

69 

76 

72 

72 

8 1 

85 

86 

91 

93 

93 

91 

90 

89 

87 

73 

70 

MIN 

58 

46 

40 

43 

48 

47 

52 

53 

54 

55 

65 

64 

61 

59 

6 1 

62 

53 

49 

38 

41 

49 

54 

59 

62 

49 

41 

42 

58 

61 

46 

45 

52 

1 

FORREST  CITY 

MAX 

79 

65 

68 

75 

71 

81 

81 

82 

82 

87 

94 

92 

89 

87 

86 

82 

71 

67 

MIN 

60 

4  1 

37 

47 

55 

56 

56 

58 

61 

62 

65 

66 

63 

62 

6 1 

55 

45 

4  3 

33 

38 

57 

53 

SB 

57 

44 

38 

47 

53 

59 

45 

42 

52 

2 

HELENA 

MAX 

84 

73 

66 

69 

76 

68 

69 

80 

82 

84 

87 

91 

90 

89 

86 

85 

66 

73 

80 

75 

68 

7S 

7 

MIN 

S3 

44 

38 

38 

47 

57 

57 

59 

55 

55 

57 

63 

60 

55 

55 

56 

54 

47 

37 

37 

40 

47 

53 

53 

49 

43 

42 

47 

58 

46 

38 

49 

7 

KEO 

MAX 

78 

65 

67 

75 

72 

74 

79 

83 

86 

89 

93 

91 

89 

88 

88 

80 

73 

67 

70 

82 

83 

80 

79 

83 

78 

63 

62 

80 

72 

66 

72 

77 

6 

MIN 

55 

42 

37 

39 

48 

46 

59 

61 

SI 

53 

61 

57 

56 

56 

57 

51 

49 

49 

36 

37 

46 

47 

53 

62 

49 

37 

39 

55 

56 

53 

36 

49 

1 

nARIANNA  2  S 

MAX 

81 

66 

69 

76 

73 

72 

BI 

84 

87 

89 

94 

93 

89 

88 

66 

81 

71 

68 

68 

80 

82 

79 

81 

84 

80 

70 

62 

82 

75 

67 

74 

78 

5 

MIN 

S3 

43 

39 

43 

55 

55 

60 

59 

67 

60 

62 

61 

61 

SB 

61 

57 

54 

47 

34 

39 

50 

52 

56 

66 

47 

43 

40 

59 

59 

45 

41 

S2 

5 

SEl  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
7 


DAILY  TEMPERRTURES 


DAY  OF  MONTH 

(X 

c T QT  t  nu 

O  1  n  1  1  u  IN 

q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a; 

SHINI  CHARLES 

MAX 

87 

74 

65 

70 

78 

67 

71 

83 

83 

86 

89 

95 

92 

90 

88 

88 

65 

73 

67 

69 

79 

82 

79 

83 

83 

5 1 

66 

63 

82 

73 

67 

77.0 

H  I  N 

54 

4  4 

40 

40 

44 

5 1 

56 

58 

55 

55 

56 

62 

58 

55 

54 

62 

54 

46 

37 

39 

40 

51 

S3 

56 

SO 

43 

42 

48 

60 

45 

38 

49.9 

SIUTTCflRT 

MAX 

80 

64 

69 

76 

71 

71 

60 

84 

87 

89 

93 

91 

89 

87 

87 

85 

74 

70 

70 

82 

83 

80 

82 

84 

60 

65 

6 1 

80 

72 

66 

78.3 

M[N 

60 

44 

4  1 

42 

53 

46 

63 

58 

57 

60 

63 

63 

58 

58 

63 

59 

56 

47 

36 

4  1 

50 

S3 

57 

67 

47 

43 

42 

55 

59 

45 

41 

52.5 

STUITGRRT  9  ESE 

MAX 

86 

74 

65 

69 

77 

69 

71 

82 

82 

86 

89 

93 

91 

89 

87 

88 

65 

73 

66 

69 

80 

82 

79 

82 

81 

5  1 

66 

65 

60 

7 1 

67 

76.6 

M[N 

60 

44 

39 

4  1 

5 1 

46 

54 

56 

57 

59 

6 1 

62 

60 

55 

61 

63 

56 

45 

34 

35 

40 

52 

54 

57 

50 

4  1 

42 

52 

58 

44 

42 

50  .8 

TURRELL 

MRX 

82 

65 

66 

74 

72 

72 

79 

80 

8S 

88 

91 

92 

88 

84 

83 

81 

69 

66 

76 

80 

78 

79 

81 

79 

68 

64 

79 

73 

63 

70 

76  .9 

HIN 

S3 

39 

37 

41 

57 

61 

59 

63 

56 

60 

62 

62 

58 

60 

58 

56 

53 

36 

46 

47 

52 

56 

66 

42 

40 

54 

53 

60 

43 

38 

52.3 

HEST  MEMPHIS 

MAX 

83 

69 

68 

73 

72 

72 

77 

81 

84 

86 

91 

90 

89 

67 

85 

80 

69 

68 

65 

74 

79 

78 

78 

80 

79 

62 

63 

76 

64 

MIN 

60 

42 

37 

43 

60 

60 

63 

65 

58 

62 

65 

64 

63 

62 

62 

60 

53 

47 

37 

41 

54 

57 

57 

66 

47 

43 

42 

58 

60 

43 

43 

54.0 

WYNNE 

MRX 

80 

65 

66 

75 

72 

70 

80 

81 

85 

88 

92 

91 

90 

87 

86 

84 

72 

70 

67 

79 

82 

81 

80 

81 

60 

64 

60 

76 

75 

65 

73 

77.4 

■           ■  ■ 

MIN 

S9 

41 

37 

44 

53 

58 

58 

59 

60 

64 

64 

66 

66 

61 

60 

54 

53 

47 

36 

4  1 

54 

57 

57 

68 

49 

39 

39 

56 

59 

42 

42 

53.0 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

MAX 

80 

71 

71 

75 

80 

78 

78 

84 

86 

86 

85 

84 

88 

86 

87 

80 

74 

72 

75 

8b 

84 

81 

80 

85 

82 

64 

68 

8  1 

85 

72 

77 

79  .5 

MIN 

5S 

38 

34 

34 

38 

45 

49 

49 

55 

56 

55 

54 

56 

58 

58 

58 

54 

39 

34 

39 

46 

51 

64 

68 

52 

32 

43 

58 

SB 

49 

4  1 

49.0 

HOPE  3  NE 

MAX 

87 

72 

68 

68 

73 

78 

70 

78 

84 

88 

91 

93 

91 

88 

86 

87 

77 

74 

70 

72 

84 

83 

83 

80 

86 

55 

69 

65 

79 

84 

7  1 

78  .6 

MIN 

S2 

42 

38 

36 

36 

46 

51 

46 

46 

53 

53 

59 

55 

55 

56 

57 

50 

44 

35 

35 

38 

SO 

S3 

60 

SO 

36 

36 

49 

55 

46 

37 

46.9 

MOUNT   lOfi  3  SE 

MAX 

86 

67 

66 

69 

71 

77 

75 

75 

80 

86 

90 

91 

89 

86 

65 

85 

76 

70 

68 

71 

82 

82 

79 

78 

83 

S 1 

68 

67 

77 

73 

70 

76  .6 

MIN 

50 

35 

32 

32 

32 

38 

48 

45 

45 

52 

S3 

55 

55 

55 

60 

58 

47 

40 

29 

29 

35 

52 

60 

63 

49 

30 

30 

46 

58 

36 

33 

44  .6 

MURFREESBORO  2  NNW 

MAX 

88 

70 

72 

72 

75 

80 

75 

79 

83 

86 

86 

85 

86 

85 

86 

60 

74 

72 

74 

75 

83 

83 

78 

61 

85 

55 

70 

65 

8 1 

82 

72 

77.9 

MIN 

S2 

39 

37 

35 

35 

43 

51 

47 

47 

SO 

52 

57 

54 

54 

54 

67 

50 

44 

40 

36 

38 

45 

51 

61 

53 

34 

35 

48 

58 

48 

40 

46  .7 

NBSHVILLE  EXP  STATION 

MAX 

85 

71 

69 

70 

73 

78 

74 

75 

83 

85 

91 

91 

88 

66 

85 

86 

80 

73 

71 

74 

83 

82 

81 

78 

84 

54 

68 

66 

81 

83 

72 

78  .  1 

MIN 

60 

44 

42 

42 

47 

53 

54 

50 

54 

54 

59 

58 

56 

56 

57 

61 

50 

43 

40 

4  1 

46 

52 

56 

64 

52 

34 

42 

58 

58 

49 

45 

50.9 

OKBT 

MAX 

86 

69 

72 

74 

80 

79 

77 

82 

86 

91 

92 

92 

89 

86 

86 

85 

79 

74 

73 

63 

82 

61 

80 

85 

83 

70 

67 

80 

80 

75 

77 

80  .5 

MIN 

58 

43 

39 

39 

45 

62 

55 

51 

55 

55 

62 

62 

59 

64 

60 

63 

54 

42 

37 

41 

57 

57 

64 

69 

S3 

38 

44 

61 

67 

58 

41 

53.4 

STRMPS 

MAX 

81 

70 

71 

75 

80 

74 

80 

84 

87 

92 

92 

90 

88 

87 

87 

80 

78 

75 

76 

84 

83 

83 

80 

85 

84 

63 

65 

79 

86 

72 

77 

80  . 3 

MIN 

55 

41 

35 

35 

45 

51 

52 

49 

S3 

56 

63 

60 

56 

60 

SB 

62 

47 

40 

34 

40 

51 

52 

61 

62 

48 

38 

43 

SB 

60 

48 

40 

50  . 1 

TEXBRKflNH  FflB  RP 

MAX 

75 

76 

69 

73 

79 

74 

79 

85 

86 

94 

93 

92 

90 

87 

82 

78 

74 

72 

72 

85 

84 

81 

81 

88 

56 

69 

65 

63 

84 

74 

78 

79.3 

■           ■  ■ 

MIN 

S3 

45 

40 

43 

47 

53 

56 

57 

60 

62 

66 

68 

64 

63 

61 

59 

52 

45 

4  1 

52 

56 

59 

64 

56 

47 

4  I 

44 

65 

59 

5 1 

4  3 

53  .9 

SOUTH  CENTRBL  08 

BRKHDELPHIH  2  N 

MRX 

76 

68 

70 

74 

77 

74 

78 

81 

86 

69 

90 

69 

87 

87 

67 

79 

73 

70 

72 

82 

81 

80 

77 

83 

80 

66 

61 

75 

77 

68 

71 

77  .7 

M  I  N 

55 

44 

36 

35 

45 

50 

S5 

51 

52 

53 

58 

58 

S3 

54 

57 

63 

50 

44 

33 

37 

43 

47 

54 

67 

51 

36 

38 

59 

57 

45 

35 

46.9 

CnnOEN  1 

MAX 

8S 

76 

68 

70 

77 

80 

73 

81 

85 

88 

91 

93 

92 

88 

86 

85 

73 

75 

70 

74 

84 

85 

85 

81 

85 

53 

59 

55 

61 

82 

72 

79  .2 

MIN 

56 

44 

38 

38 

39 

51 

53 

50 

50 

55 

57 

60 

55 

56 

56 

62 

S3 

45 

36 

38 

4  1 

51 

55 

61 

51 

40 

43 

49 

58 

46 

38 

49.3 

EL  DORflOO  ERR  RP 

MRX 

79 

70 

72 

76 

80 

76 

81 

84 

88 

92 

93 

93 

89 

88 

83 

73 

78 

73 

74 

83 

83 

80 

82 

87 

67 

68 

66 

82 

88 

75 

78 

80  •  1 

MIN 

57 

4S 

42 

42 

51 

54 

57 

52 

56 

56 

63 

60 

58 

58 

61 

61 

54 

43 

36 

4  I 

49 

S3 

62 

67 

48 

45 

45 

62 

SB 

45 

40 

52.4 

f OROTCE 

MRX 

76 

74 

66 

69 

7S 

75 

73 

81 

82 

81 

89 

90 

90 

87 

87 

87 

74 

75 

70 

72 

62 

82 

77 

79 

82 

SB 

66 

65 

80 

79 

79 

77  .5 

MIN 

57 

44 

38 

4  1 

49 

49 

54 

50 

52 

54 

57 

58 

54 

55 

58 

61 

51 

45 

31 

33 

42 

48 

53 

57 

48 

40 

40 

51 

57 

47 

34 

48.6 

MRGNOL IR 

MRX 

76 

68 

69 

74 

80 

72 

78 

83 

87 

92 

92 

89 

87 

87 

65 

76 

77 

71 

72 

84 

83 

61 

78 

65 

70 

66 

64 

80 

84 

71 

76 

78.7 

MIN 

54 

45 

38 

37 

47 

50 

52 

49 

55 

54 

63 

61 

S6 

59 

56 

63 

49 

42 

34 

39 

53 

SS 

60 

68 

SI 

40 

43 

61 

57 

46 

39 

51  .0 

MOROBRY  LOCK  NO  8 

MRX 

86 

78 

68 

70 

78 

78 

76 

81 

64 

89 

91 

93 

92 

89 

89 

83 

69 

77 

72 

75 

84 

84 

80 

82 

85 

53 

68 

66 

82 

84 

7  1 

79  . 3 

MIN 

53 

46 

37 

36 

39 

51 

55 

51 

51 

52 

53 

56 

54 

53 

53 

59 

52 

43 

36 

36 

37 

46 

49 

56 

52 

45 

42 

51 

55 

48 

34 

47.8 

PRESCOTT 

MRX 

76 

69 

69 

74 

78 

7  1 

77 

83 

88 

91 

92 

91 

88 

89 

87 

80 

76 

73 

74 

85 

83 

80 

78 

85 

82 

65 

62 

77 

82 

70 

75 

79  .0 

MIN 

59 

45 

42 

41 

49 

54 

56 

SI 

56 

58 

64 

62 

59 

59 

61 

63 

52 

47 

40 

42 

52 

56 

60 

67 

SO 

40 

42 

60 

58 

48 

40 

52  .7 

SPRRKHRN 

MRX 

84 

70 

69 

74 

78 

74 

82 

85 

88 

91 

91 

91 

89 

67 

87 

70 

75 

83 

88 

78 

85 

57 

65 

78 

80 

76 

80  .2 

MIN 

55 

44 

33 

35 

49 

54 

49 

52 

52 

59 

58 

53 

52 

63 

39 

31 

34 

44 

49 

65 

51 

37 

53 

57 

45 

35 

48  .0 

WRRREN  2  WSW 

MRX 

85 

77 

66 

69 

75 

72 

73 

80 

81 

85 

88 

90 

69 

81 

86 

83 

66 

74 

67 

71 

79 

80 

77 

78 

82 

52 

65 

64 

79 

79 

68 

76.2 

■          ■  ■ 

MIN 

53 

44 

39 

39 

42 

48 

52 

54 

53 

56 

57 

60 

58 

57 

57 

63 

S3 

44 

37 

37 

41 

49 

54 

55 

SO 

42 

43 

SI 

57 

45 

38 

49  .3 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

85 

80 

68 

70 

78 

72 

75 

81 

83 

87 

89 

91 

91 

88 

88 

83 

68 

76 

68 

73 

80 

81 

79 

79 

82 

53 

68 

67 

82 

84 

71 

78.1 

MIN 

56 

4  1 

36 

38 

39 

47 

55 

51 

SO 

51 

55 

50 

54 

51 

52 

62 

56 

43 

34 

37 

40 

45 

49 

56 

51 

45 

44 

51 

56 

4? 

35 

47  .8 

OERnOTT  3  NE 

MRX 

86 

79 

67 

70 

78 

72 

70 

84 

8S 

88 

89 

93 

92 

91 

89 

85 

68 

7S 

66 

72 

81 

82 

80 

83 

84 

52 

65 

68 

83 

82 

69 

78.4 

MIN 

55 

45 

36 

38 

43 

47 

57 

54 

SO 

55 

58 

56 

57 

51 

55 

64 

55 

43 

35 

36 

40 

52 

56 

SB 

52 

45 

48 

57 

58 

47 

35 

49.7 

DUMAS 

MRX 

79 

65 

70 

77 

73 

69 

80 

82 

85 

68 

92 

91 

89 

87 

85 

75 

73 

67 

70 

79 

81 

77 

80 

82 

80 

65 

65 

80 

79 

68 

74 

77.6 

MIN 

82 

46 

42 

44 

46 

50 

64 

56 

55 

59 

62 

61 

60 

55 

63 

59 

57 

48 

38 

4  1 

50 

51 

55 

67 

48 

45 

45 

SB 

59 

46 

38 

52  .6 

EUOORA 

MRX 

85 

81 

69 

70 

77 

72 

68 

82 

83 

86 

89 

91 

91 

89 

88 

81 

67 

75 

72 

71 

79 

81 

78 

78 

83 

55 

65 

73 

81 

82 

69 

77.8 

MIN 

S6 

49 

4  1 

4  1 

48 

54 

57 

54 

54 

57 

59 

60 

62 

56 

58 

63 

56 

47 

4  1 

40 

44 

51 

53 

57 

51 

46 

49 

56 

6 1 

48 

42 

52  .0 

MONTICELLO  3  SH 

MRX 

84 

77 

66 

69 

71 

76 

72 

80 

80 

85 

87 

87 

90 

86 

86 

85 

68 

74 

67 

70 

79 

80 

78 

80 

82 

63 

65 

69 

82 

81 

68 

77.0 

MIN 

59 

45 

4  1 

42 

47 

49 

55 

55 

58 

57 

59 

59 

59 

55 

61 

64 

55 

45 

34 

36 

39 

50 

55 

60 

50 

45 

44 

55 

58 

46 

42 

50  -9 

PINE  BLUfF 

MAX 

84 

67 

71 

77 

75 

74 

81 

82 

87 

90 

90 

91 

89 

87 

89 

87 

75 

73 

73 

82 

83 

82 

80 

82 

80 

66 

65 

78 

77 

67 

76 

79  .4 

MIN 

61 

45 

42 

43 

54 

50 

63 

67 

58 

58 

62 

63 

61 

59 

64 

59 

52 

47 

38 

42 

53 

54 

56 

62 

46 

43 

42 

64 

60 

47 

39 

53.4 

PORTLAND 

MAX 

84 

79 

66 

68 

76 

70 

69 

80 

82 

85 

87 

90 

90 

87 

85 

81 

57 

74 

67 

70 

77 

79 

84 

84 

83 

S3 

70 

80 

83 

78 

57 

77.3 

MIN 

56 

47 

41 

45 

46 

54 

56 

52 

53 

53 

56 

56 

60 

55 

54 

66 

57 

47 

40 

40 

40 

46 

50 

52 

47 

SO 

58 

47 

40 

45 

50.3 

ROHHER  2  NNE 

MRX 

84 

77 

66 

69 

77 

71 

69 

81 

82 

86 

88 

91 

91 

88 

86 

86 

67 

73 

67 

70 

79 

81 

77 

82 

83 

54 

65 

65 

81 

79 

67 

76.8 

MIN 

56 

46 

40 

41 

46 

48 

58 

55 

55 

58 

57 

59 

59 

56 

55 

65 

54 

46 

35 

38 

41 

50 

53 

56 

45 

46 

45 

SS 

59 

47 

40 

SO. 5 

STRrt  CITY   4  ENE 

MAX 

76 

65 

68 

75 

74 

71 

81 

85 

90 

90 

88 

87 

86 

80 

73 

72 

71 

80 

82 

78 

80 

83 

80 

64 

65 

83 

77 

67 

75 

77.4 

MIN 

57 

44 

35 

38 

50 

49 

63 

S3 

56 

62 

57 

57 

59 

60 

56 

45 

33 

37 

52 

55 

56 

66 

49 

43 

40 

55 

58 

46 

34 

50.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


8 


DRILY  SOIL  TEMPERHTURES 

OCTOBER  1975 


X 

DBY 

OF  MONTH 

o 

SIBT ION 

a. 
a 
(  INI 

t 

1 

2 

3 

i 

6 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

1  a 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

<z 

K 

niN 

67 

60 

59 

60 

61 

66 

67 

68 

66 

66 

68 

72 

70 

85 
68 

82 
69 

82 
69 

7  ] 
64 

75 
60 

70 
55 

7  3 

55 

72 
55 

75 
59 

75 
61 

62 

62 

56 

54 

54 

61 

55 

52 

62 

•  0 

4 

nnx 

76 

73 

73 

72 

72 

70 

72 
67 

74 

69 

78 
67 

74 

79 
69 

81 

81 
70 

80 

70 

79 
68 

79 
70 

72 
65 

72 
62 

68 
59 

65 
57 

68 
57 

70 
50 

71 
62 

71 
63 

73 
65 

65 

65 

61 

67 

66 

66 

72 

.0 

nnRIRNNR  z  s 

2 

MRX 

85 

78 

81 

80 

77 

74 

81 

86 

66 

90 

93 

93 

90 

89 
69 

87 

70 

82 
68 

77 
64 

74 

77 

78 

81 

80 

80 

79 

77 

74 

65 

78 

73 

73 

72 

80 

.3 

ROHHER  2  NNE 

2 

MBX 

niN 

69 
63 

89 
60 

86 

55 

86 
55 

88 
55 

81 
63 

73 
64 

87 
65 

89 
62 

93 
63 

94 

65 

95 
66 

95 
66 

92 
65 

92 
65 

93 
71 

71 
62 

80 
55 

75 
49 

77 
48 

80 
SO 

82 
55 

81 
58 

78 
61 

63 
60 

60 
53 

71 
52 

64 

56 

80 

61 

79 
54 

82 

59 

.9 
.2 

STUITOflRr  9  ESE 

2 

nnx 
niN 

66 

63 

60 
58 

83 

56 

83 
55 

86 

56 

73 
61 

74 

61 

86 
64 

89 
64 

88 

63 

90 
65 

92 
67 

92 
66 

90 
64 

88 
63 

85 
67 

69 
63 

80 
59 

88 
S3 

78 
53 

79 
53 

81 

56 

80 
59 

79 
60 

79 
59 

59 
51 

68 
SI 

60 
52 

73 
50 

68 

S3 

70 
SI 

79 
58 

.9 

.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIflTION  INDEX 


EVRPORflTION  RND  WIND 


DRY   OF  MONTH 

STflT ION 

2  K  CI 

O  °  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIH  CENTRflL  02 

nouNTniN  HonE  c  of  eng 

EVAP 

.13 

.15 

.15 

.09 

.10 

.  I  1 

.10 

.04 

.13 

.09 

.14 

.13 

.16 

.  1  5 

.  1 6 

.  1  1 

.  1  1 

.09 

.17 

.09 

.13 

.13 

.10 

.10 

.14 

.07 

.07 

.05 

.04 

.12 

.08 

3.43 

U[NO 

10 

15 

20 

5 

10 

5 

10 

0 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

20 

10 

20 

15 

15 

20 

25 

30 

40 

40 

10 

5 

30 

20 

15 

15 

5 1 2B 

MAX 

81 

77 

72 

72 

74 

79 

79 

71 

81 

88 

87 

88 

85 

83 

82 

75 

71 

68 

67 

66 

71 

76 

76 

68 

75 

S3 

62 

67 

72 

71 

64 

74  .4 

fllN 

S9 

48 

44 

43 

46 

SO 

54 

58 

58 

60 

56 

64 

60 

59 

58 

53 

53 

47 

41 

40 

42 

SO 

64 

58 

47 

39 

39 

43 

58 

46 

44 

50.7 

■       •  • 

NEST   CENTRAL  04 

BLUE  fOUNTHIN  Dfltl 

EVAP 

.  1  1 

.  1  1 

.  1  1 

• 

■ 

.29 

.09 

.06 

.10 

.12 

.09 

.14 

.17 

18 

15 

10 

08 

• 

.35 

.10 

.12 

.10 

.04 

.15 

.05 

.10 

.03 

.06 

■  10 

.12 

3.22 

WIND 

I  6 

2; 

1  7 

4C 

22 

1 ; 

44 

1 5 

1  3 

26 

2! 

26 

10 

16 

I 

■ 

55 

1  7 

2C 

3S 

4C 

42 

32 

3; 

2 1 

2j 

39 

679 

RUS5ELLVILLE   3  N 

EVAP 

.16 

.20 

.13 

.10 

.12 

.08 

.07 

.15 

.12 

.16 

.04 

.23 

.  1  I 

.  1  3 

.  12 

.08 

.  1  1 

.00 

.21 

.18 

.12 

.10 

.06 

.20 

.06 

.10 

.05 

.05 

.12 

.11 

3  .598 

M  [  NO 

8 

18 

19 

6 

8 

2 

9 

1 

1  7 

1  1 

5 

8 

18 

20 

29 

8 

8 

35 

15 

6 

18 

24 

35 

35 

67 

18 

7 

18 

12 

18 

27 

530 

HAX 

90 

74 

75 

76 

77 

79 

79 

81 

83 

86 

69 

91 

87 

85 

8' 

8C 

7; 

75 

68 

71 

75 

78 

75 

70 

80 

55 

66 

74 

77 

77 

70 

77.4 

niN 

59 

50 

48 

47 

48 

53 

56 

61 

59 

59 

63 

65 

60 

47 

45 

45 

48 

52 

57 

62 

51 

42 

46 

46 

61 

50 

47 

53  .6 

■       ■  ■ 

CENTRAL  05 

BLHKELY   MOUNTfllN  OHM 

EVAP 

.1  1 

.02 

.22 

.  12 

.13 

.09 

.09 

.08 

.12 

.  1  1 

.16 

.16 

.  1  7 

.  10 

.  1 4 

.  16 

.  1  4 

.22 

.  1  1 

.12 

.14 

.12 

.08 

.06 

.12 

.08 

.04 

.03 

.03 

■  06 

.  1  1 

3.44 

NINO 

30 

29 

10 

22 

15 

10 

13 

1  4 

4 

1  3 

1  4 

14 

17 

20 

36 

27 

55 

27 

15 

15 

1  7 

17 

31 

66 

28 

1  1 

14 

4 

23 

19 

642 

• 

ERST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.16 

.14 

.19 

.IS 

.14 

.  1  3 

. 

.12 

.21 

.18 

.24 

.22 

.22 

.  1  4 

.34 

.  18 

.04 

.24 

.17 

.14 

.22 

.22 

.20 

.21 

.24 

.00 

.08 

.00 

.08 

.08 

.  1  1 

4  .79 

H  ( NO 

G 

25 

2  1 

1  0 

5 

3 

3 

16 

1  4 

19 

1  7 

16 

16 

28 

19 

41 

35 

20 

IS 

32 

47 

S2 

65 

73 

1  7 

5 

1  3 

1  5 

17 

S 

674 

MAX 

86 

75 

71 

74 

77 

.0 

70 

84 

62 

84 

86 

88 

88 

90 

83 

83 

73 

68 

69 

65 

76 

76 

76 

80 

53 

68 

64 

76 

70 

68 

75  .8 

MIN 

59 

46 

42 

42 

46 

52 

5S 

61 

58 

58 

61 

64 

62 

57 

57 

61 

53 

49 

42 

42 

44 

49 

52 

54 

52 

43 

43 

48 

58 

47 

44 

51  .6 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.IS 

.07 

.17 

.13 

.12 

.12 

.07 

.05 

.  1  3 

.15 

.12 

.17 

.18 

.18 

.18 

.10 

■  IS 

.15 

.19 

.14 

.15 

.15 

.IS 

.10 

■  1  4 

.05 

.08 

.04 

.03 

.10 

.12 

3  .85 

H[NO 

6 

45 

27 

IS 

14 

7 

5 

5 

10 

1  I 

1  3 

9 

7 

12 

13 

14 

20 

52 

31 

9 

18 

24 

24 

37 

56 

21 

9 

6 

e 

25 

14 

569 
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STnilON  INDEX 


flRKRNSnS 
OCTOBER 


1975 


Q  T  Q  T  T  n  M 
O  1  H  1  i  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  DUN  1  T 

UJ 

o 
cc 
z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOtK V tK 

TEMP  . 

a. 
^ 

0- 

cr 

LU 

*—  o 
^  .  ■ 
tn  CO 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7R 

JAMES   V.  WILLIAMS 

flL  IC  Ifl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7A 

C 

RUBY  B.  OWENS 

RLUM  FORK 

0130 

05 

SRLINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

C 

LITTLE  ROCK  WRTERWORKS 

flLY 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

C 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

RMITY   3  NE 

0150 

08 

CLRRK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7A 

MRS  RLTR  F  GRRNER 

flNTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7fl 

C 

uWhN   D.  HtNUKlX 

flRKflDELPHiR  2  N 

0220 

08 

CLRRK 

3 

34 

09 

93 

03 

I  96 

BP 

7fl 

C 

ARK  WRTER-SEWRGE  DEPT 

ARKflNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7fl 

CLARENCE  L'.  WES  TMORELRND 

RRKflNSflS  POST 

0240 

05 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

1  94 

5P 

5P 

ARK  POST  NRT  MEMORIRL 

flSHDOWN  2  5 

0286 

07 

LITTLE  R  I  VER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7fl 

LOUIS  FREEMRN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7fl 

MRS  PROLINE  R  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

1  95 

7R 

C 

JAMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

BATESVILLE  L  AND 

D  1 

0460 

03 

indep:ndence 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7fl 

c 

H 

TOMMY   R  CARPENTER 

RFF  RF 

D  C  C  D  U 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JRMES  WELCH 

RFF  nF  U  1 1  1  F 

□  L.CUCV  ILLC 

0536 

03 

1  n  (~  1^  c    k  1 

JHLKbUN 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

r.    n.  dKLLKLNKIUGl 

RF  M  TOW 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTR  C  BURKS 

RF  M  T  n W  U  I  1  1  F 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1  296 

7R 

7R 

JERRY  TURNEY 

RFPPVUll  1  F    A  ML] 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7R 

c 

J.W.  TOMLINSON 

R  I  r.  F  n  R  K 

D  1  u   r  u  r\  r\ 

0564 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7R 

MRS  OPRL  LITTLE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7fl 

MRS.   LOUISE  H.  YRTES 

DLHLn  r\ULr\ 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLRKELY  riOUNTRIN 

DAM 

0764 

05 

GARLRND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8fl 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DRM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8fl 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RIIIFF    PTTY  QU 
DL  Ur  r     L  I  1  T     J  DH 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8fl 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

Rl   YTWFUTI  1  F 

0806 

03 

n  1  bS  1  bb  I  rr 1 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

H 

D      1        1  1  Ul  I  T  C 

K    L    WH 1 1 t 

on  WMF  R  nOI  F 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1  000 

7fl 

0.   E.  KETCHUM 

DUUin  t  V  i  L  L  t 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7R 

c 

CLEO  E  .  YRNDELL 

tJU  1  n  I  IndUKLj   J  iNt 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

p m  IP u  T  n M 
DUUL/n  1  UN 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7R 

EUNICE  INGERSOLL 

Q  D  I  M    1  r  V 
DK  i  Nt\ L  L  T 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7A 

7fl 

: 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

bUr  rHLU  luWtK 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7R 

WILLIRM  RRY  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT   4  SW 

1  102 

06 

PULRSK I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.   M.  WRLTHER 

LHL 1 LU  KOLK 

1  1  32 

02 

IZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C  W  THORNLEY  JR 

r  o  M  n  c  M  1 
LHnUtN  1 

1  152 

08 

OURCH 1 1 R 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8R 

8A 

c 

H 

UHN  bHULKLtl 

LHKrtNltK  UHn 

1238 

05 

GRRLRND 

3 

34 

27 

93 

0  1 

405 

7A 

RRK  POWER  RND  L I  GMT  CO 

LLHKtNUUN 

1  442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

18 

1  72 

5P 

7A 

JRMES  W  NOTHERN 

CLRRKSVILLE 

I  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7A 

BILLY   L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NNE 

I  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY   OF  RRKRNSRS 

CL INTON 

1  492 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7A 

ERRL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

0  1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAC  DAVIS 

COMPTON 

1582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWRY 

1  596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7A 

MnDWIKI      ]ini  IfCD 

MHKVIN  WHLiAlK 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

9  1 

57 

1  80 

8A 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VRLLEY 

1  750 

05 

PULASK  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WALTER  C  TIMMING 

DAISY 

1814 

07 

PIKE 

3 

34 

1  5 

93 

44 

628 

7A 

c 

INACTIVE  1/1/75 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIRM  R.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7R 

JOSEPH  R.   MOUOY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7R 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7A 

7fl 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7A 

7R 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

OEQUEEN  DRM 

1952 

07 

SEV  I  ER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

LUKro    Ur    cNU-IULoH  Uloi 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

RADIO  STATION  KVSA 

DE5  RRC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

58 

91 

30 

204 

5P 

'  7A 

C  .   J  .  RISTER 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8A 

WILLIAM  C.  STRPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRRVIS  C  KERHEY 

EL  DORADO  FRA  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

I  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3 

MNN 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7A 

c 

H 

WILLIRM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7R 

OPHA  WOLFE 

FRYETTEVILLE  FRA 

RP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP 

STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1  270 

5P 

5P 

: 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8fl 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 
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STRTION  INDEX 


O  X  O  T  T  n  M 

5  T  fl  T ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
cr 

cr 
or 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOtKVtK 

TEMP. 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

4  7 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOGAN 

FORT  SMITH  WSO  FIP  R 

2574 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

M  I  0 

M  I  0 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT   SMITH  WATER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7fi 

JRMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7  A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SERRCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7R 

c 

H 

MRS    IDA  A  KILLION 

GILLHfiM  OflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

14 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

547 

7A 

MRS   JIMMY  GRANT 

GRAVELLY   I  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

46  1 

7A 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRflVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1  250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7A 

HUGH  L.  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

1  3 

94 

1  5 

5  1  8 

7A 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3 1 

92 

00 

527 

7R 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

2  1  0 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

9 1 

48 

1  80 

8A 

TOWN  OF  HRMBURG 

HRRDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

c 

THERESR  DONALDSON 

HRRRISON  FRR  flP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENR 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7R 

7R 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7R 

7A 

H 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   I  E 

34  38 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

FELTON  G.  HOLLIFIELD 

HORRT  10 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3 1 

93 

03 

680 

7R 

7A 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

0  1 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1  453 

6P 

7R 

c 

MRS  MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  LOCK 

3555 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JRSPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7R 

MRS  ARDELLA  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GRRLRNO 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

MRS.   LVRA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRfllGHERD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

376  1 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

2  1  5 

SS 

SS 

ALLEN  LiNDSEY 

KEISER 

382  1 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7R 

7A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   0.  COBB 

LRKE  CITY 

3998 

03 

CRRIGHERO 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MflUMELLE 

4010 

05 

PULASK  I 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LRNGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

93 

5  1 

795 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LERD  HILL 

4  I  06 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8  1  0 

SS 

7A 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLR 

4  I  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7A 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WSFO  RP  R 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MflO ISDN 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

4  3 

2 1  5 

8A 

MRS  VIOLA  HOLLOWELL 

MRGNOL  Ifi 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  8 

93 

1  4 

3  1  5 

5P 

7A 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

MRGNOLIR  NO  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  6 

93 

1  4 

294 

c 

ARKANSAS  P  4  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

3 1  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1 

32 

650 

SS 

7A 

H 

CLARENCE  P.  MATHIS 

MARIRNNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

OH 

UNIV   OF  ARKANSAS 

MRRSHRLL 

4666 

02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1140 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SERRCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVRN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

I  ZRRD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7A 

MRS.   JURNITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7H 

c 

H 

RI CHRRD  W.ST.  JOHN 

MILLWOOD  0AM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

56 

3  1  5 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

9  I 

49 

300 

8R 

8A 

c 

H 

U  OF  RRK  -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  NO  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  D.  MRLLETT 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7R 

7A 

c 

H 

W  I  LL I  AM  E  .  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

5036 

02 

BRXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RROIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7A 

WILLIAM  F  .  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL  I  N 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7R 

MRS.    SOLA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7R 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STRTION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7R 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWRRD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7fl 

MRS  .   NONA  L .  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

7R 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

35 

91 

17 

220 

8A 

8R 

H 

NEWPORT   CITY   WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7R 

MRS.   CLRRR  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

45 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWRRD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDERL  CEMENT  COMPRNY 

OWENSV ILLE 

5498 

05 

SRL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STfiTION  INDEX 


RRKfiNSFIS 
OCTOBER  1975 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVPTION 
TIME  fiND 
TRBLES 


OBSERVER 


OZRRK 

OZONE 

PflRRGOULD 

PARKS 

PRRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEr  GROVE 
POCHHONTRS  1 

PORTLRND 
PRE5C0TT 
PRESCOTT  SCS 
RflTCL  IFF 
REMMEL  DRM 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE   3  N 
SRINT  CHRRLES 
SRINT  FRRNCIS 
SRLEn 

SERRCY 

SHERIDRN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STRMPS 

STRR  CITY  4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGART  9  ESE 
SUB  IRCO 

TAYLOR 

TEXARKANR  ERA  RP 

TURRELL 

WALDRON 

WARREN  2  WSW 

WASHI  TR 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5508 
5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 

5866 
5908 
5910 
6008 
6102 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 

6506 
6566 
6586 
6624 
6758 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 

7038 
7048 
7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 

8084 


FRRNKL  IN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLRRK 

RRNDOLPH 

ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 
LOGAN 

HOT  SPRING 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WH  I  TE 

GRANT 

VRN  BUREN 

BENTON 

DRLLflS 

LAFAYETTE 

L INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRITTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  29 

35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  16 

33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

34  26 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 

33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

35  13 


93  50 

93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 
93  53 

92  54 
91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


396 
1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 

120 
308 
318 
463 
315 
1  50 
356 
200 
300 
668 

245 

290 
550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 

250 
361 
225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 

760 


6P 


4P 


5P 


6P 


MID 
5P 
5P 
7A 

5P 


5P 


SS 


7A 
7R 
4P 
7R 

7R 
5P 
7R 
7R 
6P 

8R 
6P 

7R 
7R 
8fl 
7fl 
8fl 
7R 
7R 

7R 
5P 
7A 
7A 
8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7A 

8A 
MID 
5P 
7A 
7A 
7A 
5P 


5P 


SS 


7fl 


8ACGH 


H 
C  H 


BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  0.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HRNSRRD 
ETHEL  CRRLTON 
R.   0.  HOLBROOK 
L  B  HRDDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

NEILL  M  SLOAN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETR  KISSIRR 

RRK  POWER  AND  LIGHT  CO 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

BILL  MCKENNEY 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

GILLIS  R.  NEELEY 

ALGER  B.  POMEROY 

ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KRUFMAN 
MRTTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 

TOMMY  HAMLIN 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 

POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

NOLEN  B  CALDWELL 

BILL  J  MOODY 

RADIO  STATION  KWYN 

CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


2880?^°;jj\n"fnJ'°w»^?Ln;^''"^  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F  precipitation  and  evanorat<„„  (n  („^h==  ^ 
movement  in  miles^  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  ?roi  65'?  In  "Supp"men?a  Da?a"  ?ab?e 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  orobservations 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saying  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Off  ices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
Jheli  ho"s^IdTnTirume'o":bs;r::?°Sn!'°"  "  ""^  ^"^  °"  Published , 'are  for 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

time  Of  observ":^:,"^     l"nTlrtnl\TJ::'nru^^^^^^^^  -  ^^^or.e.  during  24  hours  endin,  at 

inches  above  the  pan.  miies  over  zne  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samnles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  irlfting  and  other  causis  of  local  vSaMMtv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  t,hi  , 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  i>easonai  anowtall     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

gft^fbunetin.  "^'^  """"-^  ^""^"S  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Reiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  thennograph. 

Callaway  silt   loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Qowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 


All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  liTOEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  afte 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
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34 

35 

29 

32 

23 

22 

2 1 

2B 

1 0 

1  4 

40 

31 

36  .9 

MflRSHflLL 

MAX 

76 

69 

69 

69 

73 

75 

77 

81 

77 

70 

73 

65 

45 

53 

69 

70 

72 

70 

72 

64 

39 

34 

46 

40 

34 

32 

39 

47 

67 

68 

61  .2 

MIN 

49 

46 

54 

57 

58 

55 

55 

58 

60 

39 

38 

40 

25 

21 

37 

45 

45 

43 

47 

30 

21 

21 

1  9 

27 

19 

20 

1  3 

1  1 

32 

27 

37.1 

nOUNTfilN  HOME    I  NNH 

MAX 

MIN 

riOUNTOIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

73 

78 

71 

67 

70 

74 

75 

80 

84 

78 

63 

71 

52 

45 

55 

73 

73 

74 

72 

75 

50 

37 

35 

48 

35 

33 

36 

39 

61 

70 

61  .6 

MIN 

40 

47 

57 

58 

58 

54 

55 

50 

50 

40 

34 

34 

28 

16 

17 

30 

35 

37 

38 

40 

32 

30 

17 

18 

21 

21 

9 

9 

23 

47 

34  .8 

nOUNTflIN  VIEH 

MAX 

71 

76 

70 

66 

71 

75 

76 

77 

82 

72 

63 

72 

54 

48 

54 

69 

70 

72 

71 

74 

49 

38 

34 

49 

44 

36 

35 

40 

56 

69 

61  .  I 

MIN 

47 

SS 

60 

56 

56 

54 

54 

60 

60 

46 

37 

37 

27 

1  7 

17 

40 

48 

39 

40 

40 

32 

30 

21 

21 

21 

23 

12 

12 

25 

50 

37.9 

YELLVILLE 

MAX 

71 

77 

70 

69 

73 

78 

79 

78 

83 

78 

71 

62 

43 

57 

72 

71 

72 

70 

73 

68 

41 

35 

49 

37 

35 

35 

43 

55 

71 

63 

62  .6 

■           ■  ■ 

MIN 

42 

SO 

61 

58 

52 

52 

50 

50 

47 

4  1 

2B 

35 

29 

16 

29 

28 

34 

35 

38 

40 

33 

33 

15 

21 

18 

24 

5 

16 

S3 

30 

35.4 

NORTHEAST  03 

flL  1 C  I  fl 

MAX 

73 

77 

63 

68 

76 

68 

74 

78 

8  1 

81 

72 

63 

60 

66 

71 

71 

70 

74 

69 

68 

48 

40 

43 

49 

4  1 

38 

39 

46 

67 

69 

63.4 

MIN 

45 

44 

45 

60 

62 

61 

52 

SB 

53 

4  1 

31 

37 

38 

28 

34 

33 

30 

34 

36 

39 

32 

29 

30 

21 

1  8 

25 

20 

20 

40 

30 

37  .5 

eOTESVlLLE  LIVESTOCK 

MAX 

75 

71 

68 

71 

75 

77 

78 

B3 

79 

71 

74 

61 

49 

54 

69 

71 

74 

72 

76 

70 

42 

35 

58 

62 

71 

67  .4 

MIN 

54 

55 

56 

58 

61 

59 

61 

56 

58 

44 

34 

4  1 

31 

20 

37 

4  1 

42 

38 

44 

46 

42 

40 

28 

21 

12 

21 

27 

48 

42-0 

BRTESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 

75 

74 

69 

71 

74 

77 

76 

82 

73 

71 

73 

67 

48 

68 

71 

73 

70 

75 

69 

46 

38 

47 

46 

46 

39 

34 

47 

69 

72 

63.4 

MIN 

43 

58 

59 

64 

64 

59 

52 

55 

55 

47 

34 

45 

20 

31 

34 

37 

34 

38 

44 

37 

34 

27 

24 

25 

27 

15 

21 

44 

38 

40  .5 

BEEDEV  ILLE 

MAX 

74 

78 

70 

68 

69 

74 

74 

80 

73 

70 

72 

68 

50 

51 

66 

70 

73 

72 

75 

67 

45 

39 

45 

53 

42 

42 

43 

48 

69 

71 

63.0 

MIN 

52 

55 

60 

60 

60 

60 

60 

56 

56 

48 

40 

42 

34 

23 

33 

38 

36 

38 

43 

44 

38 

35 

35 

29 

23 

24 

20 

27 

47 

35 

41.7 

BLYTHEVILLE 

MBX 

74 

78 

73 

71 

69 

72 

71 

79 

78 

65 

73 

66 

50 

48 

64 

68 

71 

71 

74 

68 

52 

47 

48 

50 

41 

38 

42 

58 

69 

72 

63.3 

MIN 

S3 

SS 

60 

60 

61 

62 

58 

61 

58 

4B 

47 

47 

36 

26 

35 

40 

40 

39 

45 

40 

38 

35 

36 

34 

27 

28 

24 

3 1 

30 

38 

4  3.1 

C  ORN 1 NG 

MAX 

74 

77 

69 

70 

78 

71 

74 

81 

75 

71 

72 

64 

46 

56 

64 

70 

72 

71 

74 

63 

43 

38 

45 

SO 

38 

36 

38 

45 

65 

70 

62  .0 

MIN 

46 

51 

56 

52 

S6 

57 

59 

58 

54 

43 

35 

42 

36 

20 

31 

38 

36 

33 

36 

40 

35 

32 

33 

26 

22 

30 

1  7 

20 

42 

35 

39  -0 

JONES80RO 

MAX 

MIN 

JUDD  HILL 

MAX 

75 

77 

70 

69 

75 

70 

72 

78 

74 

70 

72 

70 

53 

50 

65 

69 

70 

70 

74 

70 

52 

42 

43 

43 

40 

39 

39 

50 

68 

70 

62  .6 

MIN 

52 

SS 

58 

SB 

62 

60 

62 

67 

59 

46 

39 

43 

35 

26 

26 

37 

38 

34 

40 

47 

34 

30 

35 

28 

26 

31 

23 

28 

48 

40 

42  .2 

KE 1 SER 

MAX 

68 

74 

76 

68 

70 

72 

65 

71 

78 

74 

61 

71 

55 

45 

47 

63 

67 

70 

70 

74 

51 

4  1 

40 

46 

50 

40 

41 

40 

57 

72 

60  .6 

MIN 

40 

46 

56 

SB 

59 

61 

59 

57 

57 

45 

39 

42 

33 

22 

26 

31 

35 

33 

37 

40 

36 

33 

33 

28 

24 

25 

22 

24 

30 

49 

39  .3 

NEWPORT 

MAX 

69 

72 

75 

65 

70 

75 

73 

74 

60 

72 

63 

72 

56 

46 

50 

65 

68 

71 

71 

73 

50 

41 

37 

44 

49 

38 

37 

40 

55 

70 

60.7 

MIN 

45 

S3 

59 

SB 

60 

59 

61 

58 

54 

46 

37 

42 

33 

25 

29 

38 

38 

36 

40 

43 

37 

34 

31 

29 

24 

27 

19 

22 

22 

50 

40.3 

PflRRGOULO 

MAX 

72 

77 

70 

74 

76 

70 

72 

80 

74 

70 

71 

67 

49 

49 

63 

68 

69 

69 

73 

65 

43 

39 

43 

4  1 

38 

49 

39 

48 

68 

70 

61  .9 

MIN 

46 

SO 

S8 

59 

59 

59 

60 

57 

53 

47 

35 

45 

36 

24 

30 

33 

32 

31 

35 

40 

37 

33 

35 

24 

28 

36 

21 

22 

46 

38 

40.3 

POCBHONTBS  1 

MBX 

72 

74 

67 

69 

75 

71 

72 

81 

80 

70 

70 

65 

47 

48 

64 

68 

69 

68 

72 

88 

43 

38 

43 

47 

38 

36 

35 

40 

67 

69 

60.9 

MIN 

43 

53 

59 

54 

62 

57 

60 

61 

56 

45 

36 

41 

36 

22 

30 

32 

36 

35 

38 

42 

36 

34 

35 

26 

23 

30 

16 

20 

38 

34 

39.7 

SEBRCY 

MAX 

76 

75 

67 

67 

75 

77 

72 

81 

75 

69 

73 

67 

50 

53 

69 

70 

72 

70 

76 

71 

44 

39 

47 

52 

41 

37 

42 

51 

70 

72 

63.3 

MIN 

46 

SB 

61 

57 

62 

62 

62 

59 

55 

47 

35 

42 

35 

22 

28 

33 

37 

35 

40 

43 

38 

35 

29 

27 

24 

30 

17 

24 

46 

39 

40.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


HRKONSnS 

NOVEMBER  I97S 


DOY  OF  MONTH 

CJ 

STRTION 

cz 

a: 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

WEST  CENTRAL  04 

BLUE  nouNTfliN  onri 

77 

73 

69 

73 

75 

61 

79 

78 

62 

72 

55 

50 

58 

71 

72 

47 

46 

6  1 

2 

rtiN 

4S 

60 

55 

50 

SO 

55 

64 

43 

37 

39 

33 

25 

44 

42 

36 

29 

19 

26 

25 

27 

IS 

29 

37 

7 

BOONEV ILLE 

NPX 

eo 

70 

77 

70 

74 

78 

83 

82 

80 

73 

77 

65 

52 

60 

71 

73 

75 

74 

72 

67 

50 

45 

48 

SI 

75 

73 

65 

g 

MIN 

48 

60 

62 

S8 

53 

50 

SS 

53 

61 

42 

39 

38 

30 

38 

49 

45 

51 

40 

34 

25 

16 

25 

21 

26 

12 

31 

50 

35 

39 

9 

CLBRKSVILLE 

MAX 

70 

77 

69 

75 

73 

75 

76 

6 1 

8 1 

78 

60 

68 

55 

54 

55 

70 

72 

73 

74 

^1 

46 

42 

40 

48 

35 

^1 

60 

75 

52 

7 

MIN 

44 

47 

61 

58 

60 

49 

SO 

SO 

SI 

4  1 

34 

35 

29 

37 

41 

35 

29 

17 

17 

19 

25 

9 

15 

29 

46 

35 

6 

DORDflNELLE 

nnx 

78 

69 

74 

74 

77 

77 

8 1 

6 1 

79 

70 

74 

64 

53 

58 

71 

72 

74 

74 

75 

69 

38 

48 

46 

46 

56 

72 

73 

64 

g 

niN 

43 

56 

61 

60 

61 

SO 

SS 

54 

57 

46 

34 

45 

33 

2  3 

43 

43 

36 

32 

19 

25 

25 

26 

15 

25 

48 

36 

39 

6 

FORT  SMI Th  HSO  OP 

MRX 

81 

74 

60 

70 

75 

81 

82 

85 

8 1 

69 

73 

SS 

5 1 

62 

71 

73 

74 

74 

72 

49 

44 

44 

50 

35 

4  3 

35 

49 

54 

76 

54 

63 

g 

n\n 

49 

62 

61 

59 

53 

S3 

58 

54 

52 

43 

4  I 

37 

26 

49 

37 

26 

22 

19 

20 

20 

17 

1  3 

29 

49 

22 

38 

5 

fORI   SMITH  MflTER  PLANT 

nnx 

77 

74 

74 

70 

70 

73 

80 

80 

78 

76 

70 

65 

49 

57 

69 

71 

72 

71 

68 

62 

40 

4  3 

48 

4  3 

40 

39 

40 

5  3 

7  J 

72 

63 

2 

SI 

54 

60 

54 

SS 

48 

57 

48 

63 

4  1 

36 

30 

29 

43 

35 

31 

32 

18 

26 

18 

23 

8 

23 

48 

^' 

37 

5 

HECTOR 

MRX 

77 

71 

68 

69 

77 

73 

80 

75 

6 1 

70 

7  1 

59 

69 

72 

73 

70 

7 ) 

7  1 

42 

37 

45 

52 

45 

46 

71 

65 

4 

niN 

39 

62 

59 

57 

63 

52 

59 

60 

53 

SO 

32 

31 

28 

40 

40 

35 

32 

30 

22 

23 

23 

25 

40 

3 

MENR 

npx 

76 

66 

72 

67 

70 

75 

78 

7  1 

77 

72 

73 

60 

50 

56 

67 

68 

71 

69 

67 

64 

50 

42 

50 

4  Q 

4  7 

56 

69 

71 

62 

6 

niN 

S3 

61 

59 

58 

51 

51 

57 

60 

62 

44 

40 

43 

30 

52 

38 

32 

29 

20 

27 

25 

24 

17 

33 

55 

42 

0 

MAX 

79 

70 

74 

70 

75 

75 

6 1 

8 1 

80 

72 

7  \ 

57 

54 

57 

71 

70 

73 

72 

70 

55 

4  3 

45 

48 

4  3 

42 

38 

4  4 

50 

74 

72 

63 

5 

MIN 

SO 

58 

59 

57 

61 

60 

57 

54 

60 

4S 

43 

43 

31 

54 

4  1 

35 

30 

20 

28 

22 

25 

14 

33 

48 

34 

4  1 

8 

RUSSELLVILLE   3  N 

MAX 

72 

77 

69 

74 

73 

77 

76 

8 1 

82 

78 

65 

7  [ 

56 

53 

56 

71 

72 

73 

73 

75 

48 

^1 

39 

4  8 

46 

42 

35 

45 

60 

74 

63 

4 

MIN 

42 

42 

62 

60 

61 

SO, 

52 

53 

54 

42 

34 

34 

35 

38 

43 

36 

31 

19 

19 

19 

27 

1  4 

IS 

28 

52 

36 

7 

SUBIftCO 

MPX 

80 

70 

76 

71 

76 

77 

84 

82 

6 1 

58 

72 

72 

76 

75 

52 

77 

77 

65 

2 

MIN 

50 

63 

61 

S9 

S7 

52 

57 

56 

64 

43 

41 

4  I 

31 

24 

31 

40 

47 

45 

49 

40 

36 

31 

2? 

28 

24 

24 

14 

29 

46 

35 

4  1 

3 

HflLORON 

MRX 

80 

79 

76 

71 

73 

77 

82 

80 

80 

77 

76 

66 

51 

63 

72 

71 

75 

74 

73 

65 

45 

44 

52 

SO 

47 

47 

51 

57 

74 

74 

66 

7 

MIN 

43 

59 

S8 

54 

45 

42 

5 1 

46 

62 

39 

3 1 

4  2 

37 

1  3 

28 

24 

g 

23 

50 

35 

3 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

78 

77 

74 

73 

78 

76 

6 1 

79 

74 

72 

75 

73 

52 

56 

70 

73 

74 

72 

70 

69 

48 

40 

5 1 

4  9 

46 

4  ] 

47 

50 

70 

69 

65 

2 

MIN 

45 

60 

62 

SI 

60 

SO 

57 

57 

57 

47 

36 

46 

34 

47 

4  1 

35 

27 

23 

26 

25 

29 

17 

28 

46 

36 

40 

8 

BENTON 

MRX 

78 

76 

70 

75 

78 

77 

8 1 

78 

8 1 

76 

72 

67 

54 

54 

68 

72 

73 

77 

74 

7  3 

45 

49 

46 

46 

46 

39 

58 

73 

73 

65 

7 

MIN 

41 

59 

63 

55 

S8 

47 

60 

53 

52 

42 

32 

45 

33 

41 

42 

36 

21 

21 

25 

27 

28 

16 

27 

37 

36 

38 

1 

BLAKELT  MOUNTAIN  OAM 

MAX 

73 

77 

70 

72 

70 

74 

76 

6 1 

70 

76 

67 

7  3 

57 

54 

56 

69 

71 

72 

70 

7  ] 

S3 

45 

35 

48 

52 

47 

37 

48 

60 

72 

63 

.2 

MIN 

3S 

40 

62 

55 

56 

46 

46 

53 

51 

48 

32 

34 

37 

35 

42 

37 

25 

19 

19 

24 

28 

17 

17 

18 

35 

.4 

CONHAr 

MRX 

77 

74 

72 

73 

77 

75 

80 

84 

77 

68 

73 

58 

52 

S3 

70 

72 

73 

71 

7 1 

70 

46 

40 

47 

50 

43 

39 

45 

55 

72 

70 

64 

•  6 

MIN 

46 

60 

63 

58 

64 

54 

58 

57 

61 

44 

35 

45 

33 

30 

36 

37 

44 

42 

37 

32 

22 

25 

23 

27 

16 

27 

47 

40 

.7 

GREENBRIER 

MRX 

77 

73 

69 

72 

76 

76 

80 

82 

75 

69 

73 

6 1 

54 

53 

70 

72 

74 

72 

74 

68 

4  1 

37 

48 

50 

43 

36 

44 

52 

7  1 

72 

63 

•  8 

MIN 

41 

55 

58 

57 

60 

53 

60 

53 

SI 

40 

32 

42 

29 

41 

40 

33 

32 

19 

21 

20 

24 

14 

23 

45 

32 

37 

.2 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MRX 

75 

79 

70 

73 

73 

76 

75 

83 

70 

78 

68 

73 

56 

55 

57 

70 

70 

73 

74 

72 

52 

46 

37 

50 

5  1 

49 

35 

SO 

59 

70 

64 

■  0 

MIN 

SO 

51 

62 

59 

S4 

51 

S3 

60 

58 

46 

42 

4  J 

35 

4  3 

45 

42 

43 

41 

36 

27 

23 

24 

21 

30 

20 

20 

43 

40 

.9 

LEOLA 

MRX 

74 

74 

70 

75 

77 

76 

6 1 

74 

76 

67 

74 

61 

57 

57 

69 

73 

72 

72 

75 

70 

45 

39 

SO 

56 

46 

39 

50 

73 

72 

65 

.  4 

MIN 

42 

52 

60 

55 

60 

49 

61 

54 

52 

46 

34 

46 

31 

4  1 

42 

36 

22 

22 

24 

21 

28 

1  7 

28 

36 

38 

.2 

LITTLE   ROCK  HSFO  AP 

MAX 

77 

77 

70 

72 

77 

73 

80 

80 

75 

64 

72 

61 

52 

52 

68 

71 

72 

72 

77 

54 

44 

37 

45 

52 

4  3 

36 

44 

57 

73 

74 

63 

.  4 

MIN 

48 

60 

56 

57 

57 

S3 

59 

56 

53 

41 

37 

44 

33 

43 

39 

33 

30 

26 

27 

25 

23 

n 

25 

SI 

39 

.  4 

mrl  vern 

MRX 

77 

72 

69 

74 

75 

72 

80 

77 

73 

70 

7  1 

67 

54 

54 

68 

69 

72 

73 

74 

72 

4  9 

42 

45 

54 

47 

4  4 

49 

59 

75 

72 

65 

.  0 

MIN 

40 

60 

62 

54 

58 

48 

S3 

52 

55 

43 

34 

46 

32 

42 

42 

37 

23 

21 

24 

22 

32 

16 

26 

49 

38 

.8 

HORRILTON  4  SH 

MPX 

78 

74 

74 

73 

78 

77 

8 1 

82 

79 

74 

75 

68 

S3 

57 

71 

73 

75 

74 

75 

70 

46 

40 

47 

47 

46 

42 

47 

52 

72 

70 

65 

.7 

MIN 

41 

60 

61 

57 

61 

49 

57 

55 

57 

48 

33 

47 

36 

40 

4  1 

35 

33 

20 

24 

25 

29 

15 

33 

43 

42 

39 

.9 

N I MROO  DAM 

51 

56 

69 

72 

72 

7  I 

7  3 

49 

52 

3 1 

48 

46 

45 

35 

45 

63 

72 

63 

.  3 

MIN 

35 

45 

60 

57 

54 

45 

45 

45 

58 

43 

32 

34 

32 

20 

20 

30 

39 

35 

36 

36 

35 

26 

18 

22 

21 

22 

12 

15 

15 

43 

34 

3 

SHERIDAN  TOWER 

MRX 

77 

75 

69 

77 

77 

77 

80 

80 

78 

71 

74 

68 

54 

55 

70 

73 

73 

73 

74 

70 

47 

45 

49 

55 

48 

38 

49 

61 

72 

72 

66 

0 

45 

42 

36 

28 

25 

25 

22 

28 

1  2 

30 

49 

4  1 

2 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

51 

65 

70 

71 

72 

75 

70 

49 

44 

46 

55 

49 

46 

45 

60 

7  1 

71 

65 

0 

MIN 

52 

60 

64 

60 

61 

61 

64 

60 

59 

SO 

42 

48 

35 

25 

46 

44 

34 

27 

34 

29 

25 

32 

22 

31 

51 

43 

9 

DO  1  Utf  1  C  Y 

MIN 

CABOT   4  SH 

75 

63 

S3 

52 

69 

71 

71 

70 

75 

68 

50 

39 

47 

53 

4  3 

36 

43 

56 

77 

71 

63 

g 

niN 

SO 

60 

62 

67 

S9 

60 

62 

55 

57 

47 

37 

44 

31 

21 

29 

35 

46 

39 

31 

31 

24 

25 

23 

26 

1  7 

28 

47 

40 

7 

55 

52 

69 

71 

68 

71 

76 

72 

50 

4  1 

46 

S3 

49 

46 

45 

55 

7  1 

70 

65 

1 

MIN 

49 

SS 

60 

58 

64 

59 

62 

60 

54 

48 

39 

48 

36 

42 

44 

38 

30 

20 

30 

24 

26 

20 

27 

4  1 

41 

3 

uES  ARC 

53 

53 

67 

71 

73 

72 

77 

73 

46 

42 

54 

4  4 

4  I 

46 

54 

72 

73 

65 

7 

MIN 

S3 

63 

63 

60 

65 

60 

62 

60 

59 

49 

42 

SO 

39 

2S 

44 

43 

38 

33 

29 

25 

30 

21 

29 

47 

44 

0 

r  Unn t  D 1    L 1  '  1 

49 

SS 

68 

72 

71 

75 

59 

45 

47 

5 1 

48 

4  3 

40 

43 

45 

72 

6  1 

5 

MIN 

56 

52 

58 

61 

59 

61 

47 

42 

44 

34 

37 

39 

44 

37 

33 

28 

23 

31 

25 

27 

34 

42 

4  1 

1 

64 

65 

62 

70 

75 

54 

44 

39 

43 

52 

43 

46 

42 

58 

70 

61 

6 

MIN 

40 

52 

54 

S9 

60 

SS 

55 

55 

56 

48 

44 

44 

33 

24 

23 

36 

37 

37 

38 

46 

33 

34 

33 

28 

23 

25 

19 

20 

37 

51 

40 

0 

KEO 

MRX 

74 

75 

69 

70 

74 

75 

79 

78 

72 

69 

73 

64 

51 

52 

68 

71 

71 

71 

74 

67 

46 

39 

45 

54 

43 

38 

43 

57 

71 

69 

63 

4 

niN 

48 

56 

60 

55 

57 

58 

61 

58 

54 

46 

39 

45 

36 

23 

31 

36 

37 

37 

45 

43 

37 

28 

26 

27 

24 

28 

20 

29 

48 

38 

41 

0 

nnRIRNNR  2  S 

MRX 

80 

78 

73 

69 

79 

71 

74 

73 

74 

71 

69 

64 

51 

48 

66 

69 

73 

72 

7S 

69 

47 

45 

43 

46 

43 

45 

44 

55 

71 

70 

63 

6 

MIN 

56 

55 

62 

59 

62 

58 

59 

59 

60 

SO 

43 

47 

35 

23 

34 

41 

41 

38 

48 

44 

38 

32 

28 

28 

23 

30 

21 

30 

SO 

44 

43 

3 
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DfilLY  TEMPERnTURES 


c  T  Q  T I nw 

DRY  OF  MONTH 

a 

CT 
(£ 

>! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SBINI  CHBRLES 

(1BX 

~65 

'— ^ 

72 

72 

77 

56 

48 

39 

49 

53 

45 

45 

46 

60 

73 

63.7 

n  [  N 

40 

SS 

57 

60 

63 

59 

59 

59 

S9 

50 

43 

45 

35 

25 

26 

37 

38 

38 

39 

46 

36 

30 

35 

28 

24 

27 

20 

22 

40 

40 

41  .2 

SIUTIGBRT 

tlBX 

^1 

70 

48 

40 

4  7 

53 

44 

39 

45 

SB 

70 

69 

64  . 3 

n  [  N 

52 

57 

62 

60 

63 

60 

62 

59 

58 

50 

43 

46 

34 

24 

34 

37 

41 

41 

49 

43 

36 

30 

31 

28 

24 

32 

21 

32 

52 

40 

43.4 

STUITGBRT  9  ESE 

HBX 

55 

40 

47 

5  3 

45 

4  I 

46 

6 1 

71 

63  .6 

n[N 

50 

58 

58 

59 

61 

6? 

61 

59 

SB 

49 

42 

48 

33 

24 

30 

38 

41 

40 

49 

43 

33 

28 

34 

30 

22 

28 

22 

30 

41 

51 

42.7 

rURRELL 

MBX 

74 

7  1 

49 

51 

43 

42 

niN 

62 

61 

62 

60 

60 

47 

40 

4S 

33 

23 

33 

34 

42 

45 

36 

37 

26 

26 

WEST  HEnPHlS 

HBX 

75 

77 

76 

68 

67 

66 

71 

74 

73 

70 

65 

65 

53 

49 

61 

65 

66 

66 

73 

72 

51 

39 

48 

46 

49 

40 

4  1 

42 

70 

69 

61  .6 

MIN 

38 

35 

35 

32 

36 

30 

32 

23 

4  1 

44 

43.9 

HTNNE 

MBX 

40 

4  3 

5 1 

4  3 

40 

4  4 

52 

7 1 

68 

63.4 

■          ■  • 

niN 

56 

59 

59 

57 

62 

59 

63 

59 

61 

46 

42 

46 

34 

22 

37 

42 

38 

38 

46 

44 

38 

34 

33 

29 

23 

29 

22 

28 

50 

39 

43.2 

SOUTHHESr 

07 

OE  OUEEN 

MBX 

70 

64 

SO 

45 

49 

52 

49 

4  4 

52 

59 

73 

70 

65  .7 

MIN 

45 

63 

59 

50 

SO 

49 

55 

55 

59 

42 

37 

43 

29 

26 

30 

43 

54 

43 

54 

40 

33 

26 

19 

25 

23 

31 

19 

31 

54 

39 

40  .9 

HOPE  3  NE 

MBX 

75 

52 

47 

39 

48 

52 

50 

39 

S2 

63 

75 

65 . 1 

MIN 

38 

43 

62 

56 

48 

48 

48 

55 

56 

44 

37 

38 

32 

26 

27 

32 

46 

43 

43 

41 

31 

29 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

43 

51 

38.5 

MOUNT   IDP  3  SE 

MAX 

76 

79 

67 

58 

69 

70 

^1 

70 

50 

44 

38 

50 

49 

46 

35 

49 

64 

72 

63.3 

MIN 

35 

58 

62 

58 

47 

47 

48 

59 

61 

42 

30 

30 

32 

20 

20 

25 

40 

36 

36 

41 

35 

23 

14 

14 

22 

25 

12 

12 

38 

46 

35.6 

MURFREESBORO  2  HUM 

MUX 

78 

80 

67 

70 

76 

7B 

76 

81 

79 

69 

59 

56 

56 

70 

73 

7  3 

53 

50 

39 

50 

56 

49 

49 

5 1 

62 

61 

65  .2 

M  I  N 

40 

56 

62 

57 

48 

48 

48 

59 

55 

41 

37 

38 

28 

23 

25 

25 

37 

41 

42 

39 

34 

25 

19 

21 

21 

23 

16 

19 

43 

4B 

37.3 

NOSHVILLE  EXP  SinilON 

MBX 

72 

73 

51 

46 

40 

49 

53 

48 

38 

5 1 

67 

74 

64  .6 

M  I  N 

45 

50 

61 

57 

sl 

51 

54 

57 

60 

41 

44 

45 

26 

27 

31 

43 

52 

47 

55 

39 

33 

28 

21 

27 

22 

35 

19 

36 

43 

48 

41  .7 

OKRY 

MAX 

55 

48 

SO 

50 

76 

74 

70 . 3 

MIN 

48 

64 

67 

57 

51 

51 

58 

57 

S9 

46 

39 

49 

38 

25 

30 

4B 

48 

4  1 

55 

43 

35 

29 

25 

32 

19 

45 

44.6 

STUMPS 

MAX 

72 

69 

73 

72 

77 

80 

82 

79 

80 

70 

76 

64 

58 

59 

71 

73 

73 

74 

78 

69 

52 

39 

SO 

59 

52 

44 

53 

60 

76 

71 

56-8 

MIN 

2  3 

1 8 

2S 

2 1 

3 1 

1  9 

35 

53 

39 

40.6 

TEKflRKfiNR  Ffin  BP 

MBX 

54 

53 

53 

6  3 

77 

72 

66.0 

... 

MIN 

48 

64 

62 

55 

52 

53 

60 

62 

58 

46 

41 

41 

36 

32 

40 

49 

48 

44 

50 

38 

34 

29 

25 

30 

26 

26 

24 

43 

60 

32 

43.7 

SOUTH  CENTRAL 

08 

SRKBOELPHIH  2  N 

MBX 

70 

70 

39 

45 

S3 

46 

40 

46 

SS 

74 

72 

63  . 3 

MIN 

40 

60 

62 

57 

5? 

48 

57 

55 

54 

45 

35 

50 

36 

24 

26 

32 

42 

38 

46 

42 

36 

25 

20 

24 

23 

31 

19 

27 

50 

39 

39  .8 

CBHDEN  I 

MBX 

72 

82 

76 

56 

76 

S6 

49 

39 

46 

57 

5 1 

^1 

52 

63 

76 

66.7 

M  I  N 

40 

46 

63 

55 

54 

51 

53 

57 

60 

47 

39 

41 

35 

25 

27 

32 

37 

38 

40 

42 

33 

26 

21 

24 

23 

25 

20 

23 

44 

SO 

39  .0 

EL   OORBDO  FBB  BP 

MBX 

78 

42 

59 

54 

S2 

62 

74 

67  .4 

M  I  N 

49 

66 

59 

62 

54 

53 

62 

59 

63 

49 

42 

40 

31 

28 

33 

39 

42 

43 

56 

39 

30 

27 

25 

26 

26 

27 

21 

43 

61 

30 

42  .9 

FORDTCE 

MAX 

75 

^1 

76 

76 

55 

49 

40 

49 

67 

49 

40 

55 

67 

74 

65  .8 

MIN 

45 

60 

59 

56 

60 

54 

59 

55 

56 

49 

39 

4/ 

30 

23 

29 

33 

37 

3S 

45 

4  1 

32 

25 

25 

26 

23 

28 

IB 

25 

51 

49 

40.3 

nBCNOL IB 

rsAx 

76 

63 

65  .0 

MIN 

43 

63 

64 

55 

48 

48 

60 

6? 

62 

47 

42 

47 

29 

25 

26 

39 

45 

43 

43 

40 

32 

24 

20 

26 

22 

31 

19 

31 

51 

51 

4  1.4 

nOROBBY  LOCK  NO  8 

MBX 

78 

76 

79 

78 

42 

45 

58 

52 

45 

53 

62 

76 

67.6 

MIN 

40 

59 

62 

59 

53 

51 

58 

S3 

53 

SI 

39 

45 

35 

23 

27 

34 

35 

35 

39 

43 

34 

22 

26 

24 

22 

24 

18 

20 

46 

50 

39.3 

PRESCOTT 

MBX 

73 

65.4 

MIN 

46 

63 

62 

58 

50 

5? 

60 

57 

56 

45 

40 

44 

30 

26 

32 

38 

45 

42 

52 

39 

33 

27 

21 

26 

22 

32 

19 

3; 

51 

38 

41  .3 

SPBRKMBN 

MAX 

75 

75 

75 

76 

77 

83 

76 

77 

64 

68 

72 

60 

59 

70 

74 

75 

74 

77 

S9 

49 

SO 

49 

55 

55 

38 

55 

75 

66.5 

MIN 

37.0 

HBRREN  2  HSH 

MAX 

72 

64.0 

MIN 

46 

56 

59 

63 

6? 

57 

59 

55 

59 

49 

42 

44 

31 

25 

29 

36 

38 

38 

41 

42 

31 

25 

26 

26 

24 

21 

20 

25 

4i 

49 

40.9 

SOUTHEBST 

09 

CROSSETT  2  SSE 

MBX 

76 

79 

80 

75 

79 

79 

76 

80 

76 

69 

76 

75 

66  .6 

MIN 

48 

54 

59 

58 

56 

58 

56 

52 

55 

54 

44 

SO 

32 

25 

29 

31 

34 

37 

42 

45 

33 

24 

31 

26 

23 

2E 

19 

24 

4- 

SO 

40  .8 

OERMOTT  3  NE 

MBX 

82 

83 

80 

^1 

80 

74 

66  .0 

MIN 

52 

57 

63 

65 

65 

62 

62 

5S 

56 

53 

47 

52 

33 

25 

32 

36 

38 

37 

47 

45 

32 

25 

3C 

27 

24 

3C 

20 

26 

4E 

48 

43.0 

OUMBS 

MBX 

79 

80 

70 

80 

75 

75 

78 

70 

53 

72 

71 

65  .5 

M  1  N 

52 

56 

64 

61 

62 

62 

64 

57 

59 

52 

45 

SO 

43 

27 

33 

36 

39 

40 

48 

45 

35 

29 

36 

30 

2-1 

32 

22 

3! 

5C 

44 

44.4 

EUDORB 

MAX 

76 

80 

81 

80 

75 

64  .7 

MIN 

45 

55 

62 

63 

62 

61 

61 

57 

61 

52 

49 

51 

35 

27 

29 

39 

4  1 

41 

43 

47 

32 

28 

3C 

31 

26 

26 

23 

21 

H 

48 

4  3.2 

nONI ICELLO  3  SH 

MBX 

75 

80 

78 

70 

78 

76 

79 

78 

72 

65  .6 

M  1  N 

55 

49 

55 

62 

62 

61 

63 

60 

58 

55 

45 

51 

31 

24 

29 

34 

39 

41 

45 

43 

30 

23 

26 

27 

23 

3C 

18 

3C 

*l 

50 

42  .C 

PINE  BLUFF 

MAX 

76 

78 

74 

66.8 

MIN 

53 

58 

63 

S9 

61 

59 

61 

SB 

57 

49 

43 

47 

34 

27 

33 

41 

40 

39 

46 

43 

23 

28 

28 

29 

26 

3'. 

21 

3; 

5C 

44 

42  .9 

PORTLBNO 

MAX 

74 

79 

80 

79 

75 

79 

78 

76 

76 

79 

66 

7S 

63 

55 

52 

64 

70 

70 

73 

70 

55 

48 

43 

43 

54 

47 

47 

47 

61 

73 

65  .0 

MIN 

44 

56 

59 

62 

61 

62 

62 

56 

59 

55 

48 

51 

34 

29 

30 

34 

40 

41 

43 

48 

33 

28 

21 

29 

26 

28 

22 

32 

44 

49 

42.9 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

74 

79 

79 

75 

70 

79 

69 

74 

7S 

77 

65 

70 

61 

54 

52 

57 

69 

72 

72 

72 

55 

47 

41 

47 

S4 

45 

47 

72 

64  .4 

MIN 

42 

57 

64 

60 

64 

62 

61 

59 

57 

S3 

46 

42 

33 

25 

33 

40 

40 

39 

48 

45 

34 

27 

30 

29 

25 

27 

23 

24 

42.5 

5TBR  CITY  4  ENE 

MAX 

78 

BO 

74 

74 

79 

79 

80 

78 

76 

74 

75 

71 

54 

55 

70 

73 

72 

72 

78 

71 

50 

43 

46 

55 

49 

44 

48 

62 

73 

73 

66.9 

MIN 

46 

56 

63 

63 

62 

62 

61 

57 

55 

50 

37 

51 

33 

22 

29 

38 

36 

33 

43 

42 

34 

23 

32 

26 

23 

29 

19 

30 

51 

51 

41  .9 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

RRKRNSnS 

NOVEMBER  197S 


X 

Oflr  OF  MONTH 

STHIION 

a. 
a 
(  IN  ) 

T  INI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

a 

HEISER 

2 

NBX 

52 

57 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

54 

55 

51 

44 

45 

45 

64 
48 

65 
48 

55 
48 

65 
50 

55 
47 

45 

46 

5 1 
44 

55 
43 

53 
43 

38 

38 

40 

50 

61 
51 

2 
3 

4 

HBX 
MIN 

62 

65 

68 

64 

56 

67 

65 

67 

71 

67 

66 

65 

64 

55 

56 

57 

60 

60 

60 

66 

57 
48 

48 

46 

48 

48 

57 

50 

45 

46 

49 

58 

59 
52 

2 
5 

tIBRlBNNB  Z  S 

2 

NBX 

niN 

•78 
59 

76 
55 

70 
67 

68 

65 

80 
67 

74 

65 

73 
64 

73 
63 

73 
63 

71 
58 

70 
54 

66 
54 

60 
47 

61 
45 

53 
46 

66 
48 

67 
50 

72 
49 

67 
55 

63 
55 

56 
47 

50 
43 

51 
42 

58 
40 

54 
41 

48 
42 

52 
36 

50 
39 

62 
49 

54 

55 

64 

52 

5 
1 

ROHHER  2  NNE 

2 

HBX 
MIN 

73 
48 

79 
58 

80 
65 

69 
63 

71 
64 

79 
65 

72 
65 

73 
61 

74 

63 

75 
58 

75 
52 

69 
52 

63 
41 

SB 
38 

61 
37 

65 
41 

58 
40 

70 
45 

69 
42 

71 
50 

58 
38 

54 

36 

47 

37 

60 
38 

58 
36 

SI 
35 

46 

34 

64 

32 

66 
47 

I 

6 

STUTTGBRT  9  ESE 

2 

MAX 
MIN 

71 
51 

72 
59 

77 
59 

65 
61 

66 
61 

72 
63 

74 
64 

74 

61 

72 
60 

70 
57 

70 
52 

71 
52 

64 
46 

57 
4  1 

59 
41 

53 
43 

66 
45 

67 
47 

68 
47 

70 
51 

58 
46 

52 
43 

46 

43 

54 
4  1 

55 
38 

54 

37 

41 

35 

47 

35 

51 
40 

59 
SO 

62 
49 

8 

0 
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EVflPORflTION  RND  HIND 


NOVEMBER  I97S 


STPTION 

WEST  CENIRnL 
BLUE  nouNTBiN  onn 

RUSSELLVILLE   3  N 


CENIRBL  05 
BLflKELr  MOUNIflIN  Ofltl 


EBSI  CENIRfiL 
SIUTTGHRT  9  E5E 


EVBP 
Ml  NO 

EVflP 
MING 
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niN 


EVflP  .10  -02 
MING  16 


SOUIHHESI 
HOPE  3  NE 


EVRP 
HING 
nnx 
niN 


EVBP 
HI  NO 


DRY  OF  tlONTH 


16|  .10   .18|  .01 
20 
73 


05   .02   .03  .13 


73|    72    75  72 
63     63  64 


08  .05  .07  .06 

13  23  19  31 

20  .02  .09  .10 

16  6  32  43 

79  75  77  78 

58  58  60  59 


09   .07   .10  .06 


.10  .06  .08 

23  19  33 

76|    76|    75  72  72 

62    62    58  58  52 


06   .12   .05  .11 


8     9     10    11    12    13    M    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


.31 
18|  39 


2.018 
865 

2.868 

896 
67  .0 
48.5 


2.288 
81  1 


2.91B 

947 
65.9 
47.  1 


2.19 
637 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING 
1  0 


STRTION  INDEX 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


NORTHWEST  01 
EUREKH  SPRINGS  3  HNH 

FBTETIEVILLE  FBfl  flP 

CRBVETTE 

MORRISON  FHB  BP 
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NEST  CENTRAL  04 
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-J  1'^ 
CE  Jr 

— '  o 
tj  z 
.  I 
Q-  SJ 
in  (A 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

524 

7fl 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RL I C  Ifl 

0054 

03 

LRWRENCE 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

55 

7  A 

RUBY  B.  OWENS 

PLUM  FORK 

0  1  30 

05 

SAL  I NE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RL  Y 

0  I  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

9  3 

29 

854 

7  A 

I 

MRS.   REBA  Y  SWflIM 

RMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7A 

MRS  RLTA  F  GARNER 

RNTO INE 

0178 

07 

P  1  KE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

c 

OWEN  B.  HENDRIX 

RRKRDELPHIR  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7R 

c 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

RRKRNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

9 1 

1  2 

1  4  5 

79 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

RRKflNSflS  POST 

0240 

06 

RRKRNSAS 

I 

34 

0  1 

9 1 

2  1 

1  94 

5P 

5P 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

RSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7  A 

LOUIS  FREEMRN 

RTHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

RUGUSTR  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9 1 

2  3 

1  95 

7A 

Q 

JRMES  E  WRLLRCE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

I NDEPENDENCE 

7 

35 

49 

9  1 

47 

57  1 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L  RND  D  1 

046D 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  1 

38 

277 

5P 

7A 

Q 

H 

TOMMY  R  CARPENTER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

JAMES  WELCH 

BEEOEV  ILLE 

0535 

03 

JRCKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SRL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONV  ILLE 

0586 

0  1 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1  296 

7R 

7  A 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE   4  NW 

0616 

0  1 

CRRROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1160 

7  A 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1125 

7  A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7A 

MRS.   LOUISE  H.  YRTES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

259 

7A 

JACK  TWILLA 

BLAKELY  MOUNTflIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

9  3 

\  \ 

4  26 

8  A 

8  A 

8  A 

\^ 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

9  3 

39 

4  26 

8A 

BR 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADR 

3 

33 

4  1 

9  3 

09 

360 

8R 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEV  I  LLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

H 

R  L  WHITE 

BONNERORLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7A 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEV I LLE 

08  30 

04 

LOGRN 

1 

35 

09 

93 

55 

5  1  1 

7P 

7  A 

CLEO  E  .  YANDELL 

B0TKIN6URG  3  NE 

084  2 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

084  8 

08 

NEVRDA 

3 

33 

52 

9  3 

20 

250 

7  A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

05 

MONROE 

7 

34 

53 

9 1 

1 2 

205 

7  A 

7A 

Q 

ERNEST  F.  LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

9  3 

30 

2578 

7  A 

WILLIAM  RRY  WYRTT 

BULL  SHOALS  DRM 

1 020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

3  4 

4  80 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1102 

06 

PULASK  I 

I 

34 

57 

92 

0  4 

279 

6P 

5P 

B.   M.  WALTHER 

CAL ICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

4  00 

6P 

7  A 

C  W  THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACH  I  Tfl 

3 

33 

35 

92 

49 

1  16 

8A 

8  A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

3 

34 

27 

93 

01 

405 

7fl 

RRK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

14  4  2 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

9  1 

1  8 

1  72 

5P 

7R 

JAMES  W  NOTHERN 

CLARKSV ILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

9  3 

27 

4  54 

7A 

79 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

84  0 

[; 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1  492 

C2 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7A 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1 574 

0  1 

MAD  I  SON 

7 

35 

48 

9  3 

4  8 

1  400 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1 582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2166 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1  595 

05 

FRULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7  A 

l-l 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

BP 

7  A 

l-{ 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

25 

94 

25 

1050 

79 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8R 

8  A 

H 

CROSSETT   WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1 750 

05 

PULASK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

79 

WALTER  C  .   T  IMMING 

DAISY 

1814 

07 

PIKE 

3 

34 

1  5 

9  3 

4  4 

628 

7  A 

INACTIVE  1/1/75 

ORMRSCUS 

1 829 

05 

FRULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

79 

WILLIRM  R.  BROWN 

DRNV  ILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

9  3 

2  4 

370 

7R 

JOSEPH  fi.   MOUDY  .  JR. 

DRNVILLE  SCS 

1  835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

9  3 

2  4 

370 

Q 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ORRORNELLE 

1 838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

9  3 

09 

330 

BP 

79 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7A 

79 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7A 

79 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1952 

07 

SEV  lER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1 962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

9 1 

23 

1  43 

8A 

8R 

RADIO  STATION  KVSH 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

58 

91 

30 

204 

5P 

79 

C .  J  .  R I STER 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8  A 

WI LL I  AM  C  .  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHR 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C.  KERHEY 

EL  DORADO  FAA  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKR  SPRINGS  3  WNW 

2355 

01 

CRRROLL 

7 

35 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7A 

c 

H 

WILL  I  AM  G  SHERRET 

EVENING  SHRDE    1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7A 

OPHA  WOLFE 

FRYETTEVILLE  FAR  RP 

244  3 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

FRYETTEVILLE  EXP  STR 

2444 

01 

WRSHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DHLLRS 

3 

33 

48 

92 

25 

250 

8R 

8A 

BRYAN  BURKE 

FOREMRN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 
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FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRRNCIS 

5 

34 

59 

90 

4  7 

9R9 

PP 

5P 

r 
L 

JERRY  HOGRN 

FORT  SMITH  WSO  OP  R 

2574 

04 

SEBRST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

M  I  0 

1  I  1  u 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

FORT  SMITH  WRTER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

I 

35 

39 

94 

np 
u  y 

7Q  ^ 
/  y  J 

PP 

7  A 

JAMES  L .   CR I STEE 

GEORGETOWN 

2760 

0  3 

WH  I  TE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7H 

BESSIE  E  •  RKER5 

GILBERT 

2794 

02 

SERRCY 

7 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7R 

C  H 

MRS   IDA  R  KILLION 

GILLHflM  DflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

14 

520 

C 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

P  I  KE 

3 

34 

2  I 

93 

29 

647 

7fl 

MRS  JIMMY  GRRNT 

GRAVELLY   I  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

9  3 

4  1 

4  6  1 

7R 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRRVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

9  4 

9P 

1  9pn 
J  c  0  u 

ss 

P  P 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

0  I 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7  A 

HUGH  L  •   LE  YSRTH 

GREENBR  lER 

2962 

05 

FRULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

9  ^ 

■^pn 
J  0  u 

7P 

7A 

y\ 

CHARLES  F  .  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

1  3 

94 

I  5 

5  1  8 

7  A 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DHM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3 1 

Q9 

nn 

U  U 

P97 
Od  ' 

70 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

9  3 

09 

9  1  n 

7fl 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

14 

Q  1 

&.  R 

1  fln 
1  ou 

PQ 
OH 

TOWN  OF  HAMBURG 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

c 

THERESA  DONRLDSON 

HARRISON  FAR  HP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

1  6 

93 

09 

1374 

MID 

M  I  n 
M  1  u 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7P 

MRS-   ETTA  G.  LAUNIU5 

HELENA 

3242 

06 

PH  I  LL I  PS 

2 

34 

32 

90 

325 

7  A 

7  A 

CRRL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

^d9R 

J  M  ^  O 

u  / 

HEMPSTEAD 

3 

33 

4  3 

7  p 

7  A 

7  A 

7F 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   I  E 

34  38 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

9  3 

4  0 

700 

7A 

FELTON  G.  HOLLIFIELD 

HORAT  10 

J  M  **  i 

u  / 

SE  V  I  ER 

4 

33 

56 

9  9 

^  ^  7 

7  A 

ELIZABETH  W-  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

U  -J 

ppn 
0  0  U 

7  A 

7  A 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSV  I  LLE 

3540 

0  1 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

4  4 

14  53 

6P 

7  A 

MRS  MAY   PEARL  MRRKLEY 

HUTTIG  LOCK 

J  O  O  D 

nR 
u  0 

UN  ION 

3 

33 

02 

Q9 

np 
u  0 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7fl 

MRS  RRDELLR  VAUGHN 

JESS  I EV  I  LLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7fl 

MRS.   LVRR  B.  SYKES 

JONESBORO 

J  /  J  *♦ 

U  -J 

CRA I GHE  AD 

7 

35 

49 

J  U 

J  y 

24  5 

7A 

7fl 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

^TR  1 
J  /  D  I 

U  J 

PO I NSE  T  T 

5 

35 

36 

3  u 

"^9 

9  I  p 

PP 
0  0 

PP 

ALLEN  LINDSEY 

KE  I  SER 

Do  c.  I 

U  J 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

3  u 

np 
u  0 

9^9 

7  A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

F.  9 

n  p 

LONOKE 

1 

34 

36 

Q  9 

nn 
u  u 

9  ■^n 

7P 

7P 

J  .   D  .  COBB 

LAKE  CITY 

J  y  3  0 

U  J 

CRA I GHEAD 

5 

35 

49 

Q  n 
y  u 

9P 

9  ^  n 

i.  DU 

7  A 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

/  n  1  n 

H  U  I  u 

np 

PULflSK 1 

1 

34 

5  1 

Q  9 
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SinilON  INDEX 


flRKPNSRS 
NOVEMBER 


1975 


STnilON 


COUNTY 


OBSERVflT ION 
TIME  fiND 
TABLES 


OBSERVER 


OZflRK 

OZONE 

PFIRfiGOULO 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTRS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RflTCL  IFF 
REMMEL  DFiri 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  3  N 
SflINT  CHRRLES 
SflINT  FRRNCIS 
SRLEM 

SERRCY 

SHERIORN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STAMPS 

STRR  CITY  4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGRRT  9  ESE 
SUBIRCO 

TRYLOR 

TEXRRKRNR  FAR  fiP 

TURRELL 

WRLDRON 

WRRREN  2  WSW 

WRSHI  TR 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5508 
5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 

5866 
5908 
5910 
6008 
6102 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 

6506 
6566 
6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
5928 

7038 
7048 
7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 

8084 


FRANKL IN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 
NEVADA 
NtVRDR 
LOCRN 

HOT  SPRING 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHI  TE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI  TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  29 

35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  15 

33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

34  25 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 

33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  50 

93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 
93  53 

92  54 
91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  05 

92  05 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


395 
1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 

120 
308 
318 
463 
315 
150 
365 
200 
300 
668 

245 
290 
550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
1  98 
500 
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361 
225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
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6P 


4P 


5P 


6P 


MID 
5P 
5P 
7A 

5P 


5P 


SS 


7A 
7A 
4P 
7A 

7A 
5P 
7A 
7R 
5P 

8R 
6P 

7A 
7fl 
8A 
7A 
8A 
7A 
7A 

7A 
6P 
7A 
7A 
8A 
8A 
SS 
7R 
8R 
7fl 

BR 
MID 
5P 
7fl 
7R 
7A 
5P 


5P 


SS 


7R 


8RCGH 


H 

IC  H 


BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  0.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMRR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HADDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

NEILL  M  SLOAN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETR  KI5SIAR 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BILL  MCKENNEY 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

GILLIS  R.  NEELEY 

ALGER  B.  POMEROY 

ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MATTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 

TOMMY  HRMLIN 

FED  flVIRTION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 

POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

W  MEMPHIS   UTIL  COMM 

NOLEN  B  CALDWELL 

BILL   J  MOODY 

RADIO  STATION  KWYN 

CARL  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


ii-B  v^nict  neai   you.     Additional  pi  ecipi la t ion  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  tor  this  State. 

directions  entered  t„  ti.ures  are  tens        degrees.     Resultant  wind  il  the  vec?or'surof  wi^rdL^c^uiL^^T  s^^edl^J  v?Lf  J '  thfnu^h^^ 

ofZllTt  I'vin,  Vll/.'^l^i:  o,r^i\un7in°Sr'"Snc:?an":nd'Sno:",i  Ci'^ll^l^^'.^tihT: "     "V'l  f""""  ""-""-^  ^^^^  ^"^^  observations 

Offices  and  FAA  stations.     For  these  stationJ  LotZ  SiL'd  va  uL  are  :r6-oJ  .a  ^  ?     'Data'?!;  llT 4Ttr"''   ""rEl  '""n°"^' 

Jhf^i  :^^.^^i^'ii:.'^:i.^:^^'>"  ^  -  -e--ni:-ii  asrsio/^n  o^::^r?ahJ:":hen";;;iis^e^s:''a^e"for 

™™  %TlZlVVrTssTr.t^.:t^^^^^^^^^^^  -ted  helow  in   the  Kvaporation  and  Wind  tahle. 

ti^ne  ol  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  thretapof-a?ionSL?  as  deteL"^^^  ''^^"'^'^^'^  ''"ring  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  evapoiation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

IVATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eauivalent  of  .;nou,  ,T.„t 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observa^Jonsrconsequen^  ^  ocJi°fonardrrft?J;  Th^'^h""  ^""""Z '  ''''"""''^ 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observatTon  12  Noon   "-S  t  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  m  the  "Monthly  Summarized  Data"  table     the  "Snowfall   anH  «;nnw        r,  ,  .i 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice  °"  Ciound     table,   and  m   the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1'5A1-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

|EASON|L_JABtES^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keisor  :  Sharkey  clay,    bare.     Slope   less   than  1  percent.     Soil  thermograph. 

■   Marianna  2  S  :  Callaway  silt   loam,    bare.     Slope  less  than  1  percent.      Palmer  dial  thermometers. 

Rohwcr  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,  5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  Am  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in   the  •'Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation''   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "Dailv 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a   full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing-     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total  foi'  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage   Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed   for  special   purposes,    and  are  published   later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall   and   Snow  on  Ground"   table.      Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and,,  or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental   Data"  table. 

SS  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE;      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General   weather  .ondxtions   in   the   U.S.    tor  each  month  are  described   m   the  CLIMATOLOGICAL  D.ATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  chanu^es  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  -"^^  J^^^IJ"^^       J'^^P^^^  J^^^^^"^ 
station  History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  ^e  found  in  J J^^^^^^/"""^^  '^^"^ 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price;     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary:   S5.55  additional  for  foreit^n  mailing;  40?  single  copy:   30?  annual 
summary.       Make  checks   payable  to  Department  of   Commerce.   NOAA:       send   payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,    Federal  Building, 
Asheville,    N.    C.    28801 .        Attn :      Publications .   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,   Asheville,   North   Carolina     28801.  '7)  .J^  

Director,  National  Climatic  Center 
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2 

1 

CAMDEN  I 

56.5 

32 

.9 

-  .9 

77 

15 

18 

19 

626 

0 

0 

19 

0 

94 

-  2.70 

.75 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

EL  DORADO  FAA  AP 

57  .7 

36 

.6 

1  .0 

78 

14 

19 

19. 

553 

0 

0 

17 

0 

: 

?ft 

-  3.10 

.44 

IS 

T 

0 

S 

0 

0 

FOROYCE 

56.0 

32 

.9 

-   1  .6 

76 

15 

16 

18 

638 

0 

0 

20 

Q 

51 

-  2.41 

.96 

16 

6 

2 

0 

MBGNOL lA 

44 

6 

^ 

20 

^ 

1 

80 

-  2.97 

■  68 

1  6 

■  0 

0 

3 

2 

0 

MOROBAY  LOCK  8 

56.6 

31 

.3 

4^ 

78 

IS 

1  3 

19 

652 

35 

-  3.05 

.45 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

PRESCOIT 

56.1 

35 

.0 

.5 

75 

13 

1  7 

18 

600 

15 

2 

1 8 

-   1  .95 

1  .05 

25 

T 

0 

5 

1 

1 

SPARKMAN 

.2M 

45 

4M 

1  \* 

0 

0 

19 

0 

1.19 

25 

.0 

0 

3 

2 

1 

WARREN  2  W5H 

44 

2 

74 

fa 

1ft 

R4? 

fa 

0 

1 

19 

0 

1 

93 

-  2  .75 

.  79 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

45 

0 

1 

96 

-  2  .56 

.2 

«       *  ■ 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

56  2 

32 

44 

3 

2  7 

76 

1  5. 

1  4 

I  9 

642 

0 

1 

19 

0 

1 

67 

-  3.45 

.  4  4 

25 

■  0 

0 

5 

0 

0 

DERMOTT  3  NE 

55.7 

34 

.9 

45 

3 

79 

15 

16 

19 

610 

0 

1 

IS 

0 

2 

98 

-   1  .8S 

1.13 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

DUMAS 

55  .4 

36 

.5 

46 

0 

.5 

75 

14 

18 

18 

587 

0 

0 

12 

0 

2 

81 

-   1  .73 

1  .30 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

EUDORA 

54  .3 

35 

.5 

44 

9 

76 

15 

17 

19 

620 

D 

1 

13 

0 

2 

66 

.83 

16 

.0 

0 

7 

3 

0 

MONTICELLO  3  SW 

56.8 

35 

.5 

46 

2 

.2 

76 

IS 

14 

19 

585 

0 

0 

17 

0 

2 

1  1 

-  2.73 

1.11 

6 

.0 

0 

4 

1 

I 

PINE  BLUFF 

57.3 

35 

.0 

46 

2 

.1 

75 

14. 

16 

18 

581 

0 

0 

14 

0 

2 

15 

-  2.35 

.65 

15 

T 

T 

25 

5 

2 

0 

PORTLAND 

54.6 

35 

.8 

45 

2 

77 

IS 

19 

19 

613 

0 

1 

1  1 

0 

2 

39 

.87 

25 

.0 

0 

8 

1 

0 

ROHHER  2  NNE 

53.8 

35 

.5 

44 

7 

75 

IS 

16 

19 

626 

0 

1 

14 

0 

2 

79 

1  .52 

6 

.0 

0 

S 

2 

1 

STAR  CITY  4  ENE 

57.2f1 

34 

.6M 

45 

9M 

78 

14 

16 

19 

587 

0 

0 

1  4 

0 

2 

72 

.92 

6 

.0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

45 

4 

.  4 

2 

48 

-  2.25 

I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


OENTONVILLE 
6EBfiTVILLC  4  NW 
BUFfRLO  TOVCa 

EUBEttfi  SPOINGS  3 

FflYETTEVILLE  fftA  ftP 
FAYETTE  .^ILLE  EXP  STA 
GSftvETTE 
GREEN  FGDEST 
HARRISOn  FAA  AP 

HUMT5VILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
DDELL   3  N 
SILOAn  SPHIMGS 


nOHTM  CEMTOAL  02 

CALICO  ROCK 
CL  IMTON 

EVENIPtG  SHADE   1  NE 
GIL6CRT 

GREERS  FERRY  DAM 
MnrrCTH  spring 

rVtRSHALL 
rCLfiOURriE  &  unu 
rreuNTAIN  HOrC    1  MMM 
WUMTAIM  h0«  C  of  EMG 


rtJUNTAiri  \ 
SALCn 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


lEW 


RL  ICIA 

BATESvILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AMD  D  1 
6EEDEVILLE 
BLACK  ROCK 

BL  ITTHEVILLE 
CORHIHG 
GEOBGETOWH 
JONESBORO 
JUOD  HILL 

KEISCR 
LAKE  CITY 

PfiRAGOULO 
POCAHONTAS  1 

SAINT  FRANCIS 


BIO  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
6Q0NEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 

DARDANELLC 

FORT  SMITH  USD  AP 

FOOT  SniTH  WATER  P| 
GRAVELLY    1  ESE 
GREENUOOD 
HECTOR 


MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 


HATCL IFF 
BUSSELLVILLE  3  i 
SUBIACO 
UALDRON 


BENTON 

BISPMRCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  Oi 
BONNEROALE 

CRYSTAL  VALLEY 

cnnRscus 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS   1  NNE 


JES5IEVILI 


MORRILTON  4  SP 
Nir«00  DAM 
OtCNSVIiLE 
PERRY 

SHERIDAN  TOiCR 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA  2  NU 
BRINKLEY 


6.60 

4.00 
2.67 
4.76 
4.7S 
3.8B 

4. OS 


OnV   OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


see  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfillON  INDEX 

4 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


CAB9T  4  SW 

DES  ARC 
FORBEST  CITV 
HELEMft 

mo  ISBN 

mfilAhMA  2  5 
SAINT  CHARLES 
STL  TTGART 

STUTTGART  0  ESE 
TUHHELL 
iCST  rtrfHIS 
UYHhE 


SOUTHtCST  07 

Af1T9IPtE 
ASHOQUN  2  S 
ftTHENS 
Ot  OUEEh 
DIERKS 

GLEnuOOD  4  ENE 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 
HORATIO 
LANGLEY 

nSUNT  IDA  3  SE 
rilBFREESBOaO  2  NNU 
NASHVILLE  E)0>  STATION 
NATHAN  4  hMU 
NEhMOPE  3  E 


ODEN 


NNE 


OKAr 

PINE  RIDGE 
STAr*>S 
TEXARilANA  F 


SOUTI 


CENTRAL 


AniTT  3  NE 
ARKAOELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SH 

eouGHTOH 

CArflCN  1 

EL  DORADO  FAA  AP 
FOHDYCE 
GUROON 
liAGNOL  lA 
fQROftAV 


OCR 


PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARRnfM 
TAYLOR 

UARREN  2  WSU 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  SSE 
OERMBTT  3  NE 
DUMAS 
EUDORA 

HAreuRG 

MBNTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHbCR  2  NNE 


STAR  I 


DAY  OF  MONTH 


1     2  3 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  If 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STflTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cz 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NORTHWEST  01 

6ENT0NV1LLE 

HAX 

niN 

41 

IB 

45 

21 

66 
31 

68 
33 

63 
39 

61 
36 

44 

29 

45 

35 

47 

29 

42 

25 

59 
26 

66 
43 

60 
43 

67 
53 

67 
25 

43 

20 

43 

20 

27 
5 

26 
5 

51 
25 

45 

17 

40 

20 

43 

28 

45 
31 

40 

31 

33 
29 

35 
29 

41 

31 

46 

37 

41 

31 

35 
30 

47.6 
26  .3 

DEER 

HAX 
NIN 

42 

18 

44 

20 

66 
42 

67 
44 

61 
41 

58 
40 

42 

31 

47 

32 

45 

29 

38 
29 

49 

29 

56 
39 

57 
51 

59 
51 

60 
32 

34 

21 

46 

22 

29 
3 

24 

3 

48 

18 

40 

19 

37 
21 

38 
24 

45 

32 

33 
25 

30 
25 

32 
25 

35 
27 

45  . 1 

28  .3 

EUREKA  SPRINGS  3  HNH 

MAX 
MIN 

50 
IB 

68 
35 

72 
44 

67 
47 

63 
54 

57 
35 

47 

26 

47 

32 

41 

32 

62 
27 

69 
45 

62 
60 

71 
57 

69 
SB 

60 
23 

46 

20 

39 
17 

27 
4 

52 
20 

45 

34 

39 
20 

46 

25 

46 
34 

43 

35 

37 
29 

35 
28 

40 

26 

41 

30 

43 

37 

38 
31 

45 

33 

50.5 
32  .5 

FflTETTEVILLE  Fflfl  flP 

MAX 
MIN 

46 

16 

69 
35 

70 
31 

64 

35 

62 
53 

53 
35 

45 

32 

50 
34 

44 

27 

60 
23 

67 
44 

62 
50 

66 
60 

67 
36 

36 
22 

49 

20 

31 
12 

29 
7 

52 
24 

46 

22 

40 

IS 

42 

25 

47 

32 

40 

33 

33 
30 

39 
29 

44 

28 

46 

35 

46 
34 

36 
31 

53 
27 

49.5 
30.3 

FPTETTEVILLE  EXP  STfl 

MAX 
MIN 

46 

21 

68 
34 

70 
35 

64 
47 

62 
56 

62 
37 

45 

32 

48 

31 

45 

28 

60 
26 

67 
48 

63 
46 

67 
60 

68 
60 

63 
24 

47 

20 

42 

21 

27 
5 

51 
20 

46 

30 

40 

IB 

45 
24 

45 

33 

45 

34 

36 
29 

35 
28 

42 

28 

48 

35 

47 

37 

39 
31 

51 
30 

SI  .  1 
32  .5 

GRUVETTE 

MAX 
MIN 

48 

16 

69 
33 

70 
35 

64 
44 

62 
53 

53 
35 

46 

29 

49 

28 

43 
28 

60 
26 

67 
46 

59 
43 

68 
48 

69 
59 

63 
22 

45 

19 

38 
19 

27 
4 

52 
20 

46 

29 

39 
17 

43 

21 

43 

33 

41 

35 

35 
31 

35 
28 

43 

30 

47 

33 

44 
34 

34 

31 

47 

28 

50.0 
30  .9 

HARRISON  FBB  AP 

MAX 
MIN 

45 

16 

69 
38 

71 
48 

66 
46 

59 
52 

53 
37 

45 

29 

47 

33 

39 
30 

57 
25 

67 
44 

65 
53 

64 

S6 

65 
38 

39 
22 

45 

21 

30 
12 

27 
8 

54 

26 

45 

29 

39 
22 

44 

24 

45 
34 

36 
30 

33 
28 

33 
29 

35 
26 

39 
31 

46 

35 

35 
32 

45 

33 

47  .6 

31  .9 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

48 

18 

70 
30 

74 

29 

67 
40 

60 
55 

59 
38 

43 

32 

46 

30 

45 

31 

6 1 
25 

67 
46 

65 
46 

67 
52 

68 
59 

64 

26 

20 

45 

22 

29 
6 

12 

34 

15 

22 

35 

35 

29 

29 

32 

33 

42 

32 

33 

52  .0 
31  .9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

48 

1 8 

71 
29 

72 
32 

71 
34 

66 
55 

S9 
40 

48 

30 

48 
28 

47 

33 

59 
23 

69 
52 

67 
53 

67 
55 

69 

53 

67 
27 

44 

20 

39 
24 

26 
9 

56 
20 

49 

37 

42 

44 

48 

45 

36 

35 

36 

42 

48 

47 

45 

52  .0 
33.3 

SILOAH  SPRINGS 
■ 

MAX 
MIN 

39 
19 

48 

23 

68 
34 

69 
34 

62 
46 

62 
40 

44 

32 

47 

31 

48 

29 

46 
26 

60 
27 

66 
42 

61 
43 

68 
55 

68 
26 

29 
20 

45 

19 

30 
6 

28 
7 

52 
24 

46 

19 

40 
19 

42 

26 

44 

34 

40 

32 

35 
29 

41 

28 

4  1 

26 

49 
36 

42 

31 

35 
29 

48.3 
26.8 

NORTH  CENTRAL  02 

CAL ICO  ROCK 

MAX 
MIN 

51 
14 

46 

15 

67 
21 

69 
27 

71 
30 

62 
50 

52 
38 

46 

27 

45 

33 

44 

20 

55 
21 

61 
32 

65 
52 

67 
52 

68 
37 

39 

21 

44 

22 

36 
10 

28 
1  1 

57 
12 

47 

25 

47 

20 

48 

22 

46 

30 

41 

30 

35 
32 

38 
31 

38 
32 

47 

35 

SO 

37 

39 

36 

50.0 
28 . 2 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 
MIN 

46 
14 

64 

20 

68 
27 

69 
26 

66 
46 

59 
44 

47 

37 

45 
24 

44 

35 

52 
16 

63 
30 

65 
39 

64 

48 

70 
55 

68 
35 

44 

22 

4  1 

20 

37 
10 

55 
1  3 

52 
28 

45 
24 

44 

17 

45 

25 

46 
24 

39 
30 

39 
32 

37 
31 

45 

33 

50 
4  1 

48 

27 

47 

36 

51  .7 
29  ■  4 

GILBERT 

MAX 

niN 

49 

12 

75 
19 

75 
25 

72 
27 

66 
53 

60 
43 

51 
37 

49 

28 

45 

35 

60 
16 

67 
33 

68 
39 

67 
53 

69 
53 

68 
30 

48 

29 

45 

22 

31 
6 

59 
10 

57 
25 

45 
24 

49 

19 

51 
30 

48 

28 

38 
30 

39 
32 

39 
31 

46 

31 

52 
40 

51 
36 

46 

36 

54  .4 

30  .5 

GREERS  FERRr  DAH 

MAX 
MIN 

S3 
1 9 

46 

2 1 

64 

26 

71 
34 

68 

37 

63 
5 1 

55 
4  1 

48 

29 

45 
34 

43 

26 

53 
27 

66 
36 

64 

50 

67 
5 1 

70 
42 

43 
24 

46 
24 

40 

1  2 

31 
I  2 

50 
22 

51 
29 

45 

2  3 

44 

25 

SO 
30 

40 

3 1 

37 
33 

39 
34 

42 
34 

50 
36 

51 

3S 

44 

50.9 
31.3 

OAMHOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

42 
14 

75 
21 

65 
27 

68 

22 

62 
49 

60 
42 

45 
38 

42 

23 

43 

36 

50 
33 

61 
33 

65 
43 

63 
47 

67 
54 

65 
32 

42 

21 

36 
22 

27 
9 

52 
13 

47 

26 

45 

29 

43 

19 

46 

26 

44 

30 

38 
32 

38 
33 

35 
31 

44 

32 

48 

39 

46 

37 

45 

38 

50.0 
30.7 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

45 

18 

67 
23 

71 
33 

67 
35 

60 
45 

60 
38 

47 

35 

45 

32 

46 

33 

55 
24 

62 
39 

64 

52 

65 
52 

65 
59 

65 
28 

45 

30 

45 
24 

26 
6 

51 
19 

54 

29 

51 
23 

47 

25 

48 

33 

46 

32 

36 
21 

40 

30 

36 
30 

44 

26 

49 

37 

49 

33 

45 
33 

51  .5 
31.5 

nOUNTHIN  HOHE   1  NNH 

MAX 
MIN 

HOUNTAIN  HOHE    C    OF  ENG 

MAX 
MIN 

50 
14 

1  4 

7  1 
22 

70 
30 

70 
32 

62 
46 

48 

35 

45 
28 

45 

33 

4  3 

21 

56 
21 

63 
36 

56 
53 

65 
54 

65 
35 

36 
20 

20 

35 
7 

23 
7 

58 
17 

46 

25 

42 

22 

23 

45 

30 

40 

30 

34 

30 

36 
29 

35 
28 

46 

33 

4  S 
34 

38 
34 

49.1 

27.9 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 
MIN 

53 
1 9 

44 

I  9 

65 
32 

72 
32 

69 
40 

63 

47 

38 

46 

28 

45 

35 

40 

22 

53 
27 

62 
42 

63 
53 

65 

50 

67 
37 

39 
22 

46 

22 

37 
1 0 

29 
1 0 

54 

22 

50 
24 

44 

23 

47 

27 

46 

33 

40 

3C 

33 
30 

38 
31 

38 
3 1 

48 

36 

49 

36 

40 

35 

49.4 

30  .4 

TELLV ILLE 
■ 

MAX 
MIN 

58 
1  3 

64 

22 

72 
24 

70 
38 

64 

50 

58 
41 

47 

36 

49 

26 

44 

31 

55 
20 

68 
25 

67 
47 

69 
48 

68 
47 

65 
33 

49 

19 

40 

IS 

30 
8 

59 
13 

54 

30 

42 

25 

44 

22 

50 
26 

41 

34 

35 
31 

36 
32 

37 
31 

42 
34 

50 
34 

49 

32 

51 
35 

52.5 
29.7 

NORTHEAST  03 

PL IC  lA 

MAX 
MIN 

47 

28 

59 
29 

65 
37 

65 
30 

63 
48 

63 
45 

47 

38 

45 

36 

44 

36 

48 

25 

63 
35 

65 
51 

65 
48 

69 
59 

67 
37 

44 

26 

39 
26 

38 
1  3 

45 

19 

50 
31 

45 

28 

40 

22 

45 

25 

45 

27 

39 
31 

38 
32 

36 
32 

55 
34 

54 
45 

52 
40 

46 

38 

51  .2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

45 

19 

66 

29 

71 
35 

69 
41 

61 
46 

54 
42 

46 

38 

46 

33 

43 

35 

51 

23 

65 
38 

63 
52 

65 
50 

57 
60 

66 
32 

44 

21 

36 
22 

40 

10 

52 
15 

46 

25 

48 

27 

44 

21 

45 
27 

42 

31 

45 

30 

36 
31 

36 
31 

47 

33 

49 

42 

51  .3 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 
MIN 

45 

18 

64 

27 

67 
30 

67 
35 

64 

48 

60 
45 

50 
3B 

45 

29 

44 

36 

52 
22 

64 

42 

67 
57 

67 
50 

67 
63 

64 

37 

41 

25 

39 
33 

33 
13 

52 
IB 

46 

27 

44 

29 

44 

21 

46 

25 

43 

29 

38 
32 

35 
33 

37 
32 

52 
34 

49 

45 

47 

39 

49 

38 

51.1 

BEEOEVILLE 

MAX 
MIN 

44 

22 

56 
29 

66 
41 

66 
34 

68 
43 

63 
45 

45 
34 

45 

33 

43 

35 

50 
25 

64 

36 

69 
54 

67 
50 

68 
51 

64 

39 

39 
27 

41 

27 

36 
15 

44 

20 

53 
32 

44 

28 

43 

23 

44 

25 

40 

28 

36 
33 

36 
33 

36 
33 

60 
33 

54 
47 

50 
40 

49 

38 

51  .3 

BLTTHEVILLE 

MAX 
MIN 

41 

30 

55 
32 

66 
39 

65 
36 

66 
47 

65 
43 

45 

38 

44 
40 

43 

35 

55 
34 

63 
26 

66 
50 

69 
40 

69 
62 

68 
40 

41 

29 

36 
29 

41 

14 

44 

IB 

49 

32 

47 

29 

43 
24 

44 

26 

41 

32 

60 
34 

56 
45 

46 
43 

44 

39 

S2  .7 

CORNING 

MAX 
MIN 

42 

18 

69 
26 

SB 

30 

66 
35 

64 
46 

62 
43 

45 

35 

43 

35 

42 

30 

47 
24 

62 
36 

63 
52 

65 
48 

68 
56 

67 
36 

38 
23 

37 
25 

29 
1  I 

45 

19 

52 
24 

43 

27 

41 

20 

47 
25 

42 

2B 

37 
31 

38 
32 

36 
31 

54 

33 

47 
40 

47 
40 

43 

39 

49.3 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

S6 
20 

42 

29 

56 
31 

60 
35 

64 
42 

65 
SI 

57 
38 

42 

39 

43 

39 

39 
23 

47 

26 

63 
35 

68 
43 

65 
44 

69 
46 

46 
24 

36 
25 

37 
13 

35 
13 

42 

33 

50 
26 

39 
20 

41 

19 

43 

26 

39 
32 

36 
32 

41 

31 

46 

30 

56 
45 

49 
43 

46 

36 

49.0 

JUDD  HILL 

MAX 
MIN 

40 

23 

57 
29 

64 

35 

65 
35 

69 
45 

68 
45 

46 
41 

44 

40 

43 

36 

47 

25 

60 
36 

69 
43 

66 
50 

58 
60 

67 
40 

42 

29 

37 
29 

37 
21 

50 
23 

43 

29 

43 

29 

42 

29 

42 

22 

42 

38 

38 
31 

36 
31 

39 
33 

57 
33 

51 
46 

49 
41 

52 
34 

50.8 

RE ISER 

MAX 
MIN 

56 
24 

41 

26 

54 

29 

61 
35 

63 
39 

6B 
46 

60 
36 

4  1 

38 

43 

36 

39 
24 

46 

26 

52 
40 

67 
49 

67 
51 

68 
53 

54 

29 

37 
28 

36 
1  3 

25 
15 

41 

21 

50 
28 

37 
20 

40 

22 

45 

25 

40 

29 

39 
31 

38 
31 

46 

32 

59 
35 

51 
44 

47 

36 

49.1 

NEHPORT 

MAX 
MIN 

55 
23 

44 

27 

58 
33 

64 

37 

65 
44 

66 
53 

56 
39 

42 

33 

44 

36 

42 

26 

49 

31 

63 
42 

65 
50 

64 

50 

58 
43 

44 

26 

35 
27 

39 
13 

28 
14 

46 

20 

51 
29 

41 

25 

44 

26 

43 

32 

39 
32 

36 
32 

38 
32 

39 
32 

57 
38 

SO 
41 

45 

38 

49  .0 

PARAGQULO 

MAX 
MIN 

41 

20 

56 
26 

57 
31 

64 

38 

64 
46 

63 
44 

45 

3B 

43 

39 

42 
34 

46 

23 

63 
34 

66 
50 

65 
42 

67 
56 

66 
37 

39 
26 

37 
25 

31 
12 

42 

19 

51 
33 

52 
28 

39 
18 

35 
23 

36 
27 

43 

28 

38 
32 

37 
29 

55 
34 

50 
44 

48 
40 

45 

38 

49.2 

32.7 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

40 

19 

57 
25 

59 
30 

63 
32 

62 
41 

61 
45 

46 

38 

43 

33 

42 

33 

47 

22 

61 
36 

53 
52 

62 
47 

68 
58 

66 
35 

35 
23 

37 
25 

30 
10 

44 

19 

46 

27 

42 

27 

40 

21 

45 

26 

42 

29 

40 

30 

38 
32 

36 
31 

49 

33 

47 
41 

48 

39 

44 

36 

48.5 

32.1 

SEARCY 

MAX 
MIN 

46 

19 

61 
25 

67 
31 

63 
33 

66 
46 

64 
45 

45 
40 

45  44 

26  35 

SEE  REf 

52     68  69 
24     31  53 

ERENCE  note: 

68    66  67 
58    61  39 

FOLLOWING 

39  42 

24  25 

,TAI ION 

35 
14 

NOE 

50 
17 

53 
30 

45 

29 

44 
24 

50 
26 

43 

30 

40 

32 

40 

32 

41 
34 

56 
35 

55 
46 

51 
39 

49 

39 

52.6 
33.7 

6 


DniLY  TEMPERniURES 


RRKRNSnS 

DECEMBER  1975 


DRY  OF  MONTH 

o 

(Z 

STRT ION 

£ 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

1 0 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1  6 

I  7 

1 6 

1 9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  J 

cr 

Qi  1  ir  MniiuTQiM  noM 

?8 

70 

67 

70 

70 

40 

44 

44 

30 

55 

53 

43 

43 

51 

36 

35 

40 

43 

49 

49 

38 

niN 

18 

25 

33 

35 

50 

35 

32 

27 

26 

36 

59 

6 1 

36 

25 

25 

1  1 

1  1 

14 

21 

20 

30 

29 

29 

27 

27 

28 

36 

35 

29 

29.7 

Qnnuf  u 1 1  1  P 
DUUnc  V  I L  L  c 

60 

67 

62 

70 

73 

69 

46 

43 

33 

58 

52 

48 

45 

37 

45 

45 

4  3 

50 

40 

5  3 

53  -8 

niN 

17 

22 

29 

33 

58 

46 

43 

35 

31 

26 

39 

45 

48 

63 

33 

23 

21 

I  I 

14 

22 

19 

29 

37 

35 

32 

32 

25 

35 

39 

34 

29 

32.4 

L  L  Hn  .3  V  1  L  L  t. 

54 

49 

42 

54 

70 

67 

68 

68 

47 

47 

43 

31 

52 

S3 

45 

43 

53 

40 

36 

37 

4  3 

55 

52 

38 

S 1  •  7 

niN 

16 

16 

21 

27 

29 

46 

43 

33 

26 

23 

23 

32 

53 

59 

38 

24 

22 

1 0 

9 

14 

19 

20 

29 

34 

32 

32 

28 

31 

38 

36 

35 

29.0 

UHKUHNt  LLC 

?9 

64 

53 

49 

45 

56 

66 

66 

6? 

71 

66 

45 

44 

35 

50 

54 

4  3 

44 

54 

36 

39 

45 

45 

54 

4  3 

5 1 

S3 . 1 

niN 

23 

29 

30 

55 

50 

43 

34 

34 

2S 

31 

44 

56 

64 

37 

26 

25 

t  4 

16 

24 

23 

26 

37 

34 

31 

32 

30 

36 

43 

36 

36 

33.6 

Ve 

68 

50 

46 

57 

70 

60 

72 

73 

42 

43 

39 

28 

54 

62 

4  1 

42 

46 

40 

35 

40 

45 

46 

38 

S2 

50.9 

niN 

22 

28 

55 

44 

34 

34 

30 

27 

36 

45 

56 

42 

24 

22 

I B 

I  t 

16 

25 

21 

28 

38 

32 

32 

32 

24 

35 

35 

35 

2S 

30.8 

FORT  SftlTH  HA TE R  PL f^N T 

?s 

SO 

62 

66 

69 

68 

48 

41 

33 

52 

SO 

42 

45 

45 

36 

42 

niN 

23 

30 

30 

61 

43 

41 

33 

28 

25 

34 

45 

56 

60 

30 

2 1 

24 

7 

13 

21 

19 

25 

32 

3S 

31 

32 

25 

34 

40 

34 

28 

If  .5 

HECTOR 

6 1 

4B 

52 

62 

60 

66 

66 

67 

45 

40 

33 

46 

49 

5  t 

54 

35 

36 

4  I 

5 1 

51.6 

niN 

IB 

23 

34 

32 

50 

43 

32 

32 

28 

25 

32 

41 

50 

64 

38 

24 

26 

6 

13 

IS 

22 

23 

34 

34 

30 

31 

31 

34 

42 

34 

34 

31  .5 

HENB 

45 

S3 

5 1 

SB 

66 

67 

66 

68 

67 

SI 

40 

33 

50 

5 1 

46 

40 

35 

4  3 

4  3 

45 

49 

36 

54 

52  •  4 

niN 

20 

27 

35 

41 

57 

45 

40 

40 

32 

28 

43 

48 

56 

62 

33 

24 

26 

1  1 

19 

27 

25 

30 

36 

32 

30 

28 

27 

34 

38 

32 

32 

34.3 

OZBRK 

?9 

3? 

65 

62 

55 

52 

55 

67 

68 

67 

70 

66 

47 

42 

32 

5 1 

53 

4  3 

43 

45 

36 

4  1 

45 

48 

S 1 

40 

52 

53.0 

niN 

25 

34 

51 

45 

42 

35 

31 

27 

39 

47 

58 

62 

33 

24 

26 

1  1 

16 

27 

22 

29 

37 

33 

31 

31 

29 

36 

39 

35 

35 

33.6 

RUSSELLVILLE  3  N 

52 

65 

68 

64 

53 

S3 

49 

42 

56 

66 

62 

69 

70 

44 

45 

44 

3 1 

50 

54 

45 

4  3 

50 

40 

36 

38 

4  3 

52 

54 

39 

51.5 

niN 

17 

17 

23 

28 

31 

49 

43 

33 

32 

25 

25 

34 

59 

59 

40 

26 

24 

t  3 

13 

14 

20 

20 

28 

34 

32 

32 

31 

32 

36 

36 

36 

30.4 

52 

66 

70 

67 

67 

69 

53 

SO 

46 

57 

69 

7  1 

70 

75 

72 

44 

42 

33 

50 

52 

46 

5 1 

46 

36 

4  1 

49 

42 

5 1 

4  I 

52 

54.0 

niN 

20 

27 

35 

37 

57 

47 

43 

36 

33 

26 

36 

50 

59 

64 

34 

25 

26 

12 

17 

23 

25 

28 

37 

34 

31 

32 

28 

35 

40 

33 

33 

34.3 

HALORON 

nnx 

50 

70 

75 

68 

67 

65 

48 

52 

50 

63 

66 

69 

69 

70 

70 

51 

43 

35 

57 

53 

50 

45 

48 

46 

38 

47 

46 

44 

45 

40 

55 

54.7 

1  2 

1 B 

24 

28 

58 

42 

40 

39 

3 1 

2 1 

40 

50 

62 

66 

30 

I  9 

1  9 

B 

I  1 

25 

I  7 

25 

36 

33 

28 

30 

22 

33 

36 

3 1 

22 

30.6 

CENTRAL  05 

Plum  fork 

65 

69 

65 

67 

48 

49 

48 

57 

69 

65 

69 

69 

69 

50 

46 

40 

55 

52 

52 

52 

50 

42 

42 

niN 

20 

27 

35 

37 

52 

45 

41 

32 

34 

26 

35 

55 

SO 

60 

37 

27 

26 

1  3 

16 

29 

27 

26 

36 

35 

30 

32 

26 

32 

47 

35 

32 

34  . 1 

Dt N 1  UN 

64 

72 

7 1 

69 

53 

5 1 

50 

5 1 

7  1 

69 

73 

71 

71 

47 

45 

35 

53 

56 

55 

53 

48 

niN 

17 

21 

28 

34 

51 

46 

43 

33 

29 

23 

31 

SS 

54 

56 

39 

27 

26 

1  3 

15 

28 

22 

25 

25 

32 

32 

26 

39 

30 

SO 

37 

36 

33.1 

BLAKELY  nOUNTRIN  DWH 

52 

65 

72 

66 

66 

57 

50 

5 1 

49 

S6 

69 

69 

69 

70 

45 

51 

45 

34 

54 

tllN 

IB 

18 

22 

29 

30 

53 

44 

33 

29 

24 

26 

33 

SO 

5 1 

45 

26 

24 

1  7 

14 

14 

21 

23 

27 

31 

32 

33 

29 

29 

35 

38 

36 

30.2 

CONMflY 

64 

70 

7  1 

66 

6  3 

48 

48 

55 

69 

67 

7 1 

71 

67 

43 

44 

38 

54 

48 

46 

45 

50 

39 

33.? 

fllN 

19 

23 

31 

33 

51 

46 

39 

31 

33 

25 

34 

47 

49 

62 

39 

25 

24 

1  3 

15 

26 

27 

25 

27 

33 

32 

32 

28 

34 

48 

37 

37 

GREENBR I ER 

46 

64 

72 

69 

66 

66 

48 

46 

46 

54 

68 

66 

66 

69 

69 

43 

43 

31 

S2 

53 

45 

45 

50 

40 

35 

38 

52 

niN 

17 

21 

28 

29 

51 

45 

35 

29 

31 

23 

31 

44 

48 

6 1 

35 

23 

24 

1  1 

14 

26 

21 

23 

25 

31 

31 

31 

33 

35 

46 

37 

37 

31  .5 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

52 

50 

65 

73 

70 

70 

53 

50 

5 1 

48 

58 

70 

64 

74 

69 

44 

50 

46 

36 

S3 

55 

55 

42 

36 

46 

49 

55 

4  1 

53.9 

niN 

23 

24 

34 

37 

42 

53 

43 

36 

34 

29 

30 

43 

53 

55 

42 

28 

22 

I  4 

14 

22 

26 

26 

29 

3S 

32 

32 

26 

28 

39 

36 

35 

33  .0 

L  EOL  A 

50 

64 

72 

69 

72 

68 

50 

52 

43 

56 

72 

7  1 

73 

73 

70 

61 

45 

40 

52 

57 

46 

S  3 

42 

37 

39 

65 

56 

55 

56 . 2 

niN 

18 

23 

29 

31 

55 

48 

44 

35 

31 

23 

31 

55 

48 

62 

42 

29 

25 

I  4 

IB 

31 

21 

25 

35 

29 

32 

32 

26 

29 

47 

39 

37 

33.7 

LITTLE  ROCK  HSFO  RP 

MRX 

46 

61 

57 

68 

70 

65 

48 

48 

47 

54 

70 

69 

70 

71 

68 

42 

44 

30 

50 

54 

4  3 

4  3 

50 

38 

37 

4  I 

4  1 

S9 

S4 

4  3 

49 

52.9 

MIN 

22 

25 

35 

32 

51 

45 

34 

34 

30 

25 

32 

S3 

44 

62 

32 

28 

24 

I  4 

17 

26 

27 

26 

29 

31 

32 

33 

29 

31 

43 

38 

35 

32.9 

MflL  VERN 

nflx 

48 

62 

70 

68 

70 

66 

50 

52 

49 

56 

70 

70 

73 

72 

70 

47 

47 

40 

50 

56 

52 

45 

54 

5 1 

40 

45 

45 

59 

59 

SO 

54 

56 . 2 

niN 

20 

22 

26 

28 

51 

48 

44 

32 

28 

23 

30 

52 

47 

62 

43 

27 

23 

I  4 

16 

28 

20 

27 

J5 

32 

32 

31 

28 

31 

SO 

39 

37 

33.2 

MORR I L  TON  4  SH 

MRX 

50 

65 

7 1 

70 

67 

65 

5 1 

49 

48 

57 

62 

66 

70 

72 

69 

42 

43 

38 

5 1 

53 

49 

45 

52 

48 

37 

38 

45 

46 

54 

48 

50 

53.9 

MIN 

19 

23 

29 

30 

53 

47 

42 

32 

34 

26 

30 

46 

52 

63 

42 

25 

24 

1 S 

18 

31 

29 

25 

32 

33 

31 

32 

27 

34 

44 

36 

36 

33.5 

N I MROO  OflM 

45 

48 

65 

70 

69 

67 

53 

49 

50 

4  3 

55 

68 

70 

71 

46 

42 

42 

MIN 

16 

19 

25 

35 

34 

SO 

41 

29 

30 

23 

26 

37 

51 

57 

41 

27 

23 

12 

15 

ts 

23 

25 

26 

32 

30 

30 

26 

27 

34 

34 

31 

29.9 

SHERIOBN  lOMER 

MRX 

49 

64 

71 

69 

72 

68 

58 

49 

46 

55 

70 

70 

72 

72 

69 

44 

44 

38 

52 

47 

48 

45 

54 

44 

3B 

43 

44 

62 

59 

54 

54 

55.6 

M I  N 

2 1 

25 

33 

35 

54 

45 

42 

32 

3  1 

25 

36 

56 

50 

6 1 

4  1 

26 

24 

1  3 

1 5 

25 

27 

25 

34 

32 

28 

35 

ERST  CENTRRL  06 

flRKONSflS  POST 

MAX 

47 

58 

67 

64 

7  I 

66 

5 1 

48 

46 

50 

65 

69 

69 

74 

72 

43 

39 

37 

54 

45 

5 1 

MIN 

24 

28 

35 

38 

48 

50 

42 

38 

33 

28 

42 

50 

52 

57 

4  3 

30 

26 

1  7 

17 

30 

29 

25 

26 

29 

31 

34 

33 

37 

49 

40 

38 

35  .5 

BRINKLET 

MRX 

MIN 

CflBOI  4  5U 

MRX 

45 

62 

70 

68 

68 

66 

49 

47 

46 

S2 

69 

69 

69 

69 

65 

41 

43 

34 

50 

54 

50 

MIN 

18 

25 

31 

30 

51 

45 

40 

29 

34 

23 

34 

52 

48 

49 

38 

24 

25 

1  3 

16 

28 

27 

24 

25 

34 

32 

32 

29 

34 

46 

37 

38 

32.7 

CLRRENDON 

MAX 

43 

58 

70 

66 

71 

68 

46 

46 

45 

5 1 

66 

70 

69 

71 

70 

42 

40 

36 

45 

53 

46 

3? 

3? 

MIN 

23 

25 

33 

32 

47 

46 

4  1 

38 

37 

24 

37 

53 

48 

59 

42 

29 

28 

1 5 

18 

32 

31 

26 

27 

24 

30 

32 

48 

39 

38 

34.3 

OES  RRC 

MAX 

48 

59 

69 

66 

72 

70 

45 

45 

45 

5 1 

66 

70 

68 

69 

68 

41 

41 

37 

46 

53 

45 

50 

3? 

3? 

MIN 

24 

29 

35 

40 

54 

4  I 

40 

31 

35 

27 

40 

52 

52 

50 

40 

28 

28 

1 5 

17 

25 

30 

25 

27 

32 

33 

31 

47 

25 

24 

33.5 

FORREST  CITY 

MAX 

44 

66 

71 

67 

70 

70 

37 

4  3 

51 

MIN 

21 

27 

53 

44 

54 

27 

1  5 

15 

23 

23 

30 

32 

35 

36 

47 

40 

39 

MELENR 

MAX 

54 

44 

55 

64 

65 

71 

66 

44 

44 

43 

47 

53 

66 

68 

72 

66 

43 

38 

MIN 

22 

22 

26 

38 

39 

52 

41 

38 

34 

24 

24 

40 

49 

54 

58 

30 

29 

14 

14 

19 

22 

22 

25 

24 

30 

32 

34 

32 

39 

38 

38 

32.4 

KEO 

MRX 

40 

61 

67 

66 

71 

55 

47 

47 

46 

52 

66 

70 

59 

71 

66 

42 

41 

35 

50 

52 

42 

42 

49 

41 

38 

42 

42 

62 

54 

50 

50 

52.9 

MIN 

24 

28 

35 

33 

52 

45 

41 

33 

34 

26 

36 

53 

48 

61 

41 

28 

28 

15 

20 

31 

27 

27 

27 

31 

31 

32 

32 

35 

49 

38 

38 

34.8 

nRRIRNNfl  2  S 

MRX 

46 

57 

67 

65 

72 

67 

49 

45 

43 

49 

65 

69 

67 

71 

70 

41 

37 

36 

44 

52 

44 

42 

51 

42 

41 

42 

45 

60 

SB 

SO 

49 

52. B 

MIN 

26 

28 

37 

40 

45 

46 

41 

39 

31 

25 

35 

49 

50 

55 

41 

30 

29 

16 

17 

30 

29 

25 

26 

30 

32 

33 

36 

35 

46 

41 

31 

34.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

7 


DniLY  TEMPERATURES 


<^  TOT  I  riN 

DRY  OF  MONTH 

a 
(r 

30 

31 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

(T 

SRINT  CHBRLES 

MBX 

eT 

~72 

67 

36 

29 

45 

52 

42 

45 

SO 

42 

43 

44 

45 

62 

51 

44 

niN 

22 

24 

31 

36 

36 

54 

42 

39 

37 

26 

27 

39 

54 

54 

58 

30 

29 

16 

16 

21 

33 

27 

26 

26 

32 

34 

31 

32 

35 

41 

39 

33.8 

STUTTCHRT 

nnx 

66 

42 

40 

37 

46 

52 

43 

4  3 

50 

45 

40 

43 

46 

63 

56 

51 

50 

MIN 

24 

29 

36 

39 

52 

48 

42 

34 

35 

28 

38 

51 

49 

60 

42 

30 

30 

17 

19 

30 

30 

28 

28 

32 

32 

33 

33 

37 

49 

39 

39 

35  .9 

STUTTGBRT  9  ESE 

MBX 

69 

^1 

66 

^1 

26 

45 

52 

43 

43 

51 

4  3 

40 

43 

46 

62 

53 

44 

MIN 

25 

29 

32 

37 

43 

55 

42 

38 

36 

29 

33 

45 

51 

55 

61 

30 

30 

17 

18 

24 

32 

27 

29 

31 

32 

33 

35 

35 

42 

39 

36 

35.6 

TURRELL 

MAX 

55 

62 

69 

86 

49 

42 

47 

63 

67 

69 

68 

65 

42 

36 

34 

42 

52 

40 

39 

4  I 

44 

43 

42 

43 

62 

59 

49 

45 

MIN 

29 

29 

35 

37 

42 

47 

44 

39 

36 

25 

35 

49 

52 

56 

40 

30 

29 

14 

18 

36 

31 

25 

22 

36 

38 

39 

39 

40 

48 

43 

39 

36.3 

HESI  MEMPHIS 

MBX 

44 

51 

62 

62 

61 

61 

45 

43 

42 

46 

63 

67 

67 

70 

69 

42 

36 

35 

41 

46 

46 

37 

49 

40 

4  1 

40 

42 

59 

56 

46 

45 

MIN 

30 

50 

54 

56 

3 1 

30 

1 5 

1 9 

33 

29 

22 

23 

29 

34 

34 

35 

33 

46 

44 

40 

35.5 

WYNNE 

MAX 

42 

38 

35 

43 

53 

43 

4  ] 

44 

39 

38 

39 

4  1 

62 

56 

49 

47 

51  .7 

■          ■  ■ 

MIN 

22 

30 

37 

42 

53 

43 

39 

38 

34 

24 

40 

53 

52 

59 

40 

26 

28 

15 

16 

31 

26 

22 

23 

29 

32 

32 

33 

32 

45 

40 

37 

SOUTHHESI 

07 

DE  QUEEN 

MBX 

51 

G3 

70 

63 

70 

67 

55 

56 

55 

58 

72 

^1 

72 

70 

70 

50 

44 

39 

5 1 

58 

49 

42 

S3 

53 

60 

55 

42 

55 

MIN 

18 

24 

29 

33 

56 

55 

45 

45 

32 

28 

36 

S3 

54 

61 

39 

27 

27 

15 

15 

23 

21 

32 

37 

24 

37 

40 

36 

26 

34  .6 

HOPE  3  NE 

MBX 

54 

50 

64 

69 

75 

62 

49 

53 

4  7 

62 

72 

72 

75 

75 

64 

47 

45 

34 

5 1 

57 

45 

42 

53 

4  1 

37 

45 

48 

67 

54 

4  I 

55.5 

MIN 

23 

23 

29 

33 

35 

60 

44 

45 

37 

30 

30 

45 

55 

55 

64 

29 

27 

16 

16 

19 

26 

27 

29 

37 

32 

32 

26 

26 

35 

37 

26 

34  .0 

nOUNI   ion  3  SE 

MBX 

50 

67 

67 

66 

55 

47 

SI 

58 

66 

67 

68 

69 

39 

SO 

33 

54 

52 

45 

43 

52 

40 

35 

45 

45 

53 

SS 

39 

52.5 

MIN 

15 

15 

20 

27 

31 

53 

43 

35 

30 

23 

23 

48 

56 

56 

39 

23 

22 

12 

12 

22 

19 

19 

27 

37 

32 

32 

23 

23 

33 

35 

31 

29.5 

HURFREESBORO  t  NNH 

MBX 

63 

70 

64 

69 

49 

52 

49 

58 

^1 

69 

74 

7  1 

6 1 

SO 

4  7 

36 

SO 

46 

43 

4  3 

54 

42 

45 

45 

48 

61 

54 

4  1 

55 . 1 

MIN 

23 

23 

29 

31 

54 

44 

44 

22 

21 

35 

49 

S2 

60 

27 

26 

14 

14 

18 

21 

22 

31 

36 

32 

32 

25 

25 

39 

36 

28 

31  .5 

NBSHVILLE  EXP  STBTION 

MBX 

52 

49 

63 

68 

64 

70 

59 

49 

55 

49 

59 

7  \ 

66 

7  1 

72 

48 

50 

45 

37 

5 1 

57 

46 

4  3 

52 

40 

37 

45 

59 

61 

54 

40 

54  . 3 

MIN 

20 

27 

34 

37 

36 

56 

44 

44 

3S 

32 

38 

42 

53 

60 

47 

28 

30 

14 

18 

27 

22 

31 

37 

37 

32 

33 

26 

35 

40 

37 

27 

34.9 

o«nr 

MBX 

50 

63 

69 

66 

73 

7  ] 

55 

52 

52 

60 

7 ) 

7 1 

74 

7 1 

64 

46 

47 

45 

50 

58 

55 

45 

S3 

52 

50 

49 

52 

64 

58 

44 

57 

57  .6 

MIN 

20 

24 

30 

33 

59 

55 

45 

47 

38 

28 

44 

58 

59 

60 

42 

30 

26 

16 

28 

26 

24 

31 

38 

38 

40 

33 

25 

35 

43 

36 

27 

36.9 

STBMPS 

MAX 

52 

65 

70 

70 

74 

69 

53 

53 

53 

62 

72 

74 

74 

76 

69 

53 

48 

36 

53 

59 

SO 

45 

56 

45 

37 

46 

S3 

66 

55 

43 

60 

57.9 

MIN 

20 

25 

30 

34 

57 

52 

46 

44 

3 1 

29 

40 

56 

52 

64 

42 

30 

29 

1  7 

1 6 

27 

24 

29 

35 

37 

33 

31 

26 

36 

42 

37 

26 

35. S 

rEXBRKBNfl  FOB  BP 

MBX 

S3 

62 

74 

7 1 

72 

75 

66 

50 

45 

37 

52 

59 

46 

4  4 

55 

42 

37 

51 

55 

65 

56 

4  ] 

60 

57.2 

MIN 

27 

33 

38 

43 

60 

50 

46 

42 

37 

31 

46 

60 

55 

65 

35 

32 

30 

20 

22 

32 

30 

33 

39 

34 

35 

32 

31 

39 

40 

34 

30 

36  .2 

SOUTH  CENIRBL 

06 

BRUBDELPHIB  2  N 

MBX 

46 

60 

66 

64 

66 

51 

52 

49 

54 

70 

70 

72 

7  3 

7  1 

46 

4  3 

4  3 

49 

55 

46 

4  ] 

54 

4  3 

38 

44 

44 

62 

56 

47 

52 

54  . 8 

MIN 

21 

23 

29 

30 

59 

51 

45 

37 

35 

25 

30 

57 

44 

60 

43 

29 

26 

18 

16 

27 

22 

27 

30 

33 

32 

34 

26 

33 

47 

39 

31 

34  .2 

CBMDEN  1 

MAX 

57 

50 

65 

72 

72 

74 

66 

5  1 

52 

48 

6 1 

73 

75 

74 

77 

66 

SO 

46 

34 

52 

57 

46 

44 

57 

44 

39 

43 

40 

65 

58 

43 

56  .5 

MIN 

22 

24 

27 

31 

33 

58 

44 

41 

35 

26 

28 

36 

49 

S3 

63 

31 

26 

19 

18 

20 

24 

24 

28 

30 

33 

31 

26 

30 

38 

39 

32 

32.9 

EL  OORBOO  Fflfl  BP 

MAX 

50 

55 

7  1 

7  1 

73 

72 

S3 

S3 

5 1 

60 

73 

75 

76 

76 

70 

5 1 

45 

35 

50 

58 

47 

46 

57 

45 

39 

4  I 

55 

64 

59 

44 

6 1 

57  .7 

MIN 

25 

26 

32 

34 

60 

51 

45 

40 

32 

29 

39 

54 

55 

66 

44 

31 

29 

19 

19 

30 

26 

31 

31 

32 

36 

30 

28 

45 

44 

41 

30 

36.6 

FORDTCE 

MAX 

62 

49 

64 

7 1 

66 

7  1 

65 

5 1 

52 

46 

57 

70 

74 

72 

76 

66 

48 

44 

33 

57 

59 

46 

44 

54 

42 

38 

42 

53 

64 

55 

42 

56  .0 

niN 

20 

23 

29 

31 

37 

55 

43 

34 

35 

24 

30 

36 

53 

60 

65 

29 

27 

16 

19 

20 

26 

26 

29 

31 

32 

30 

24 

29 

40 

35 

31 

32.9 

MBGNOL IB 

MAX 

5 1 

64 

69 

70 

72 

66 

52 

5 1 

52 

6 1 

72 

74 

73 

75 

67 

5 1 

4  4 

34 

50 

56 

45 

45 

56 

42 

37 

4  4 

S3 

65 

55 

54 

60 

56  .8 

MIN 

22 

22 

26 

31 

34 

52 

45 

42 

31 

26 

32 

43 

54 

55 

51 

31 

29 

19 

16 

16 

22 

22 

29 

29 

33 

30 

25 

25 

43 

36 

27 

32.3 

nOROBBY  LOCK  8 

MAX 

58 

51 

65 

72 

75 

69 

5 1 

S3 

52 

5 1 

60 

73 

76 

76 

78 

70 

5  1 

4  4 

34 

51 

57 

46 

46 

56 

42 

4G 

40 

5 1 

65 

SE 

44 

56  .6 

MIN 

20 

22 

25 

29 

30 

45 

41 

40 

29 

24 

26 

37 

51 

56 

64 

32 

28 

20 

13 

18 

24 

26 

27 

22 

34 

30 

23 

25 

43 

39 

28 

31  .3 

PRE  SCOTT 

MAX 

50 

6^ 

70 

68 

74 

68 

52 

52 

47 

58 

71 

7  1 

75 

73 

69 

48 

46 

39 

50 

58 

46 

43 

54 

4  4 

38 

45 

45 

65 

56 

44 

57 

56 . 1 

MIN 

21 

26 

32 

34 

56 

51 

45 

43 

35 

28 

36 

56 

49 

62 

41 

30 

27 

17 

18 

27 

26 

29 

30 

35 

32 

31 

25 

33 

43 

38 

29 

35.0 

SPBRKHBN 

MAX 

57 

50 

65 

71 

74 

64 

50 

S3 

44 

59 

72 

75 

75 

74 

65 

50 

46 

35 

52 

58 

46 

65 

4  1 

44 

62 

64 

58 

43 

57  .6 

MIN 

1 6 

22 

28 

30 

50 

45 

35 

29 

24 

36 

4  3 

50 

59 

62 

29 

27 

1  7 

I  3 

24 

20 

27 

29 

33 

27 

30 

53 

41; 

29 

33.2 

MBRREN  2  HSH 

MAX 

57 

48 

62 

69 

66 

72 

65 

49 

50 

48 

56 

70 

7  ] 

72 

74 

57 

46 

4  1 

3 1 

49 

54 

4  3 

4  4 

54 

42 

4  5 

55 

44 

53 

56 

4  3 

55.0 

MIN 

24 

25 

31 

34 

35 

56 

43 

35 

36 

28 

30 

44 

52 

53 

60 

30 

28 

16 

17 

17 

26 

27 

26 

30 

32 

30 

29 

29 

32 

39 

36 

33.3 

SOUTHEBST 

09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

58 

52 

62 

69 

66 

76 

70 

50 

S3 

52 

57 

66 

74 

74 

76 

70 

47 

40 

32 

48 

56 

45 

46 

54 

42 

42 

42 

55 

65 

56 

56.2 

MIN 

24 

24 

27 

30 

33 

54 

45 

41 

31 

27 

27 

34 

41 

57 

62 

33 

27 

20 

14 

18 

24 

26 

26 

26 

34 

31 

26 

27 

42 

40 

30 

32.3 

DERHOTT  3  NE 

MBX 

58 

57 

61 

70 

67 

76 

66 

50 

49 

48 

55 

68 

72 

72 

79 

73 

44 

38 

30 

46 

SO 

54 

44 

5 1 

44 

4  3 

45 

5 1 

64 

55 

45 

55.7 

MIN 

25 

25 

31 

32 

36 

56 

43 

40 

35 

26 

33 

44 

51 

56 

62 

32 

29 

17 

16 

25 

26 

27 

26 

29 

36 

34 

32 

35 

43 

41 

38 

34  .9 

DUMBS 

MBX 

47 

60 

70 

67 

73 

70 

50 

SO 

47 

52 

67 

7  1 

72 

75 

69 

46 

40 

37 

48 

53 

46 

45 

52 

47 

4  3 

45 

49 

62 

5" 

52 

54 

55  .4 

MIN 

27 

29 

35 

36 

49 

50 

44 

37 

37 

29 

37 

49 

49 

59 

46 

32 

30 

16 

19 

31 

31 

28 

26 

31 

33 

35 

33 

36 

50 

42 

40 

35  .5 

EUOORB 

MAX 

75 

45 

55 

64 

63 

74 

56 

49 

45 

49 

5 1 

68 

70 

72 

76 

74 

40 

36 

29 

48 

53 

4  3 

4  4 

50 

4  3 

45 

4  3 

52 

g3 

54 

54  .3 

MIN 

28 

28 

30 

34 

41 

52 

45 

42 

37 

30 

30 

42 

49 

58 

63 

36 

30 

20 

17 

19 

21 

28 

26 

29 

34 

35 

33 

34 

49 

41 

36 

35  .5 

nONTlCELLO  3  SH 

MBX 

56 

SO 

62 

70 

70 

74 

65 

49 

5 1 

50 

57 

70 

73 

74 

76 

69 

46 

42 

39 

49 

54 

54 

45 

5  3 

52 

52 

46 

53 

5- 

55 

4  3 

56.6 

MIN 

20 

25 

32 

38 

47 

57 

44 

35 

32 

27 

4  1 

48 

55 

60 

64 

30 

27 

18 

14 

29 

25 

26 

27 

31 

31 

33 

30 

32 

43 

40 

36 

35  .5 

PINE  BLUFF 

MBX 

50 

63 

72 

69 

75 

70 

5 1 

SO 

49 

58 

72 

74 

74 

75 

73 

4  4 

4  3 

^1 

50 

58 

55 

45 

52 

49 

42 

45 

58 

65 

56 

56 

57. 3 

MIN 

24 

26 

36 

35 

54 

46 

42 

37 

35 

28 

42 

54 

SO 

63 

41 

29 

29 

16 

18 

31 

27 

29 

35 

35 

32 

3C 

26 

21 

36 

37 

37 

35  .0 

PORTLBNO 

MBX 

57 

47 

59 

67 

66 

74 

65 

48 

50 

54 

53 

66 

71 

72 

77 

72 

43 

37 

30 

46 

56 

42 

44 

SI 

44 

43 

42 

57 

62 

53 

43 

54  .6 

MIN 

28 

27 

33 

33 

35 

49 

45 

40 

38 

36 

35 

38 

46 

S3 

63 

34 

31 

21 

19 

21 

30 

28 

29 

31 

35 

35 

31 

37 

52 

41 

37 

35.8 

ROHNER  2  NNE 

MAX 

57 

49 

59 

66 

65 

73 

67 

46 

48 

47 

52 

67 

70 

71 

75 

70 

44 

36 

26 

45 

53 

43 

44 

52 

44 

43 

43 

50 

62 

50 

44 

53.8 

MIN 

27 

28 

29 

35 

37 

S3 

44 

40 

35 

32 

32 

43 

SO 

54 

62 

32 

31 

18 

16 

21 

32 

28 

27 

27 

34 

36 

33 

37 

45 

43 

39 

35.5 

STBR  CITY  4  ENE 

MAX 

52 

63 

72 

69 

76 

71 

61 

52 

56 

70 

74 

73 

76 

74 

45 

40 

40 

50 

55 

49 

44 

51 

47 

44 

45 

46 

64 

58 

S3 

55 

57.2 

MIN 

20 

24 

31 

33 

50 

50 

44 

33 

25 

37 

53 

SO 

62 

43 

31 

26 

16 

16 

30 

26 

26 

32 

28 

33 

33 

27 

33 

44 

40 

39 

34.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INOEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

nRHRNsns 

DECEMBER  1975 


X 

DRY  OF  MONTH 

o 

SIfIT  ION 

a. 
a 
1  IN  > 

TIMI 

1 

2 

3 

5 

E 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

IB 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

CE 
> 

a: 

KEISER 

2 

MRX 

40 

40 

40 

43 

44 

51 

48 

47 

47 

39 

39 

42 

5? 

49 

58 

45 

41 

35 

34 

35 

38 

36 

35 

36 

39 

38 

39 

40 

46 

46 

49 
46 

49 
42 

9 

2 

4 

MAX 

niN 

56 

SO 

50 

54 

54 

56 

56 

49 

49 

47 

48 

51 

56 

56 

58 

59 

48 

45 

41 

41 

45 

42 

43 

42 

42 

41 

40 

43 

48 

47 

48 

48 
42 

5 
9 

MflRIHNNn  2  S 

2 

MfiX 
MIN 

5B 
39 

56 
40 

60 
38 

65 
44 

63 
SO 

63 
57 

57 
50 

50 
47 

50 
45 

52 
39 

59 
42 

63 
51 

62 
53 

63 
62 

63 
32 

62 
43 

47 
41 

41 

35 

41 

35 

51 
37 

49 
40 

48 

36 

48 

38 

46 
40 

44 

40 

46 
40 

49 
43 

57 
41 

55 
50 

52 
49 

53 
42 

53 
43 

9 
2 

ROHHER  2  NNE 

2 

MRX 
MIN 

57 
35 

58 
35 

59 
35 

64 

39 

60 
40 

61 
51 

68 
48 

53 
45 

S3 
40 

51 
35 

56 
33 

61 
41 

67 
49 

66 
53 

69 
59 

66 
4  1 

56 
36 

45 

32 

41 

29 

46 

30 

53 
32 

52 
34 

53 
34 

55 
35 

44 

36 

43 

39 

46 

38 

56 
38 

59 
42 

52 
47 

47 

42 

55 
39 

4 

5 

SIuriCHRT  9  ESE 

2 

MHX 
MIN 

53 
38 

52 
38 

54 

38 

58 
40 

57 
42 

61 
51 

59 
48 

48 
40 

50 
43 

49 

38 

51 
38 

58 
41 

62 
49 

60 
50 

61 
56 

59 
41 

47 

38 

43 

35 

39 
34 

41 
34 

47 
34 

48 

37 

4B 

36 

50 
36 

43 
38 

39 
38 

43 

38 

46 
40 

52 
40 

48 
45 

46 
43 

50 
40 

7 
5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 
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EVnPORRTION  AND  WIND 


RRKRNSnS 
OECEHBER  197S 


STRTION 

HEST  CENTRBL 
BLUE  nOUNiniN  DBtl 

RUS5ELLV1LLE  3  N 


CENIRRL  OS 
BLRKELY   nauNTOlN  OBM 


NINO 

niN 


ERST  CENTRAL 
STUTIGfiRT  9  ESE 


SOUTHHESI  07 
HOPE  3  NE 


UINC 


EVBP 
UING 


DAY   OF  MONTH 


.06   .03  .12 


21   .05  .06 


18  24 
57  61 
361    38  54 


8     9     10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


15     10    29  19 


.08  .03 
1 3  35 


.06 
47  2a 


.08 
78  29 


2    22      9     10  7 


1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
10 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


RRKONSnS 
DECEHBER  1975 


STATION 


OHY  OF  MONTH 


1     2     3     4     5     6  7 


9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27    28    29    30  31 


NORTHHESI  01 
EUREKR  SPRINGS  3  HNH 

FBTETIEVILLE  Ffifl  flP 

CRAVE TTE 

HRRRI50N  FAR  flP 

NORTH  CENTRBL  02 
GILBERT 

nnnnoTH  spring 

NORTMESST  03 
BBTESVILLE  L  AND  D  1 

BLYThEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

NEHPORT 

SEBRCT 

UEST  CENTRAL  04 
FORT  SMITH  NSO  BP 

HENfl 
OZRRK 

RUSSELLVILLE   3  N 
HRLDRON 

CENTRAL  OS 
CONUAT 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  HSFO  AP 

HALVERN 

ERST  CENTRAL  06 
BRINKLET 

SOUTHWEST  07 
DE  OUEEN 

MOPE  3  NE 

nOUNT   IDA  3  SE 

SOUTH  CENTRAL  08 
EL  OORAOO  FAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


STnTION  INDEX 


RRKRNSRS 
DECEMBER  1975 


c  T  r\  T  T  n  M 

5  r H 1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L  uUN  T  Y 

lij 
o 
tr 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDotKVtK 

TEMP- 

PF?ECIP. 

a. 
cr 

UJ 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES! 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1 2 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RLICIR 

0064 

03 

LRWRENCE 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

SS 

7A 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

RLUM  FORK 

0  1  30 

05 

SRL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RLY 

0  I  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

RMITY  3  NE 

0  1  50 

08 

CLRRK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7A 

MRS  RLTA  F  GARNER 

RNTO I NE 

0178 

07 

P  I  KE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

C 

UWtN   B .    ntNUK 1 X 

RRKRDELPHIR  2  N 

0220 

08 

CLRRK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

5P 

7R 

C 

ARK  WRTER-SEWRGE  DEFT 

RRKflNSflS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

9  1 

1  2 

1  45 

7R 

CLRRENCE  L  .WESTMORELRND 

RRKRNSRS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

0  1 

9 1 

2  1 

1  94 

5P 

5P 

RRK  POST  NRT  MEMORIAL 

RSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7R 

LOUIS  FREEMAN 

RTHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7R 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

RUGUSTfl  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9 1 

23 

1  95 

7R 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

9 1 

47 

57  I 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L  AND  0  I 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  1 

38 

277 

5P 

7R 

c 

H 

TOMMY  R  CARPENTER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

9 1 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEEDEV I LLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

5P 

r.    M.    dKcLKLNK i UUt 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

D 1 

BENTON 

1 

36 

2  1 

94 

1  3 

1296 

7A 

7R 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

05 1 6 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  1 60 

7fl 

c 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0564 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7fl 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7fl 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7fl 

JACK  TWILLA 

BLRKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BL  Y THE V  I L LE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

H 

D      1        1  1 LJ  T  T  C 
K     L      WH  I    1  t 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

IDDO 

7R 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

5 1  1 

7P 

7R 

c 

CLEO  E  .  YANDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

4  3 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7R 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  I NKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9 1 

1  2 

205 

7A 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.  LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0 1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIRM  RRY  WYRTT 

BULL  SHOALS  DAM 

1 020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  1  02 

06 

PULflSK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.   M.  WRLTHER 

CRL  ICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7R 

C  W  THORNLEY  JR 

CRMDEN  I 

1  152 

08 

OU AC  H I T  A 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8A 

8R 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CRRPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

3 

34 

27 

93 

01 

405 

7R 

CLOSED  11/30/75 

CLRRENOON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

9  1 

1  8 

1  72 

5P 

70 

JAMES  W  NOTHERN 

CLARKSVILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7R 

EARL  B.  RIDOICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

0  1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

0 1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2  1 66 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7R 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7R 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7R 

MARV I N  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8A 

8fi 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C  TIMMING 

DAISY 

1814 

07 

PIKE 

3 

34 

1  5 

93 

44 

628 

7R 

c 

INACTIVE  1/1/75 

DRMRSCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7R 

WILLIAM  R.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7R 

JOSEPH  A.   MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDRNELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7R 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1 900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7A 

7R 

MRS  LELA  C  COOPER 

OE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7A 

7R 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

UtUUttN  UHM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSfl  DIST 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

BR 

8R 

RROIO  STRTION  KVSfl 

DES  RRC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

58 

91 

30 

204 

5P 

7R 

C  .   J  .  RISTER 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8fl 

WILLIRM  C  .  STRPP 

OIERKS  DRM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DUMRS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRRVIS  C.  KERHEY 

EL  DORRDO  ERR  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  RGENCY 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

135 

8A 

8R 

CITY  OF  EUDORR 

EUREKR  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7R 

c 

H 

WILL IRM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE   1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7R 

OPHR  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  RVIRTION  RGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

BR 

8fi 

BRYRN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RRKPNSnS 
DECEMBER 


1975 


S  TO  T  T  HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

U  U  U  IN  1  1 

cr 

cr 
a: 

Q 

UJ 

o 

ID 

UJ 

a 

Z3 
O 

z 
o 

ELEVRTION 

OBSERVfiTION 
TIME  AND 
TABLES 

nRQppwpp 
UDOliv  VLrx 

PRECIP. 

cr 

UJ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRRNCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

C 

JERRY  HOGRN 

FORT  SMITH  WSO  RP  R 

2574 

04 

SEBRSTIRN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  SMITH  WATER  PLRNT 

2578 

04 

CRRWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WH!  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SERRCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7R 

C 

H 

MRS    IDA  A  KILLION 

CILLHflM  DRM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

C 

Dpc:inp|uT  FNGINFFR 

GLENWOOD  4  ENE 

9  fl  4  9 
^  O  **  ^ 

n  1 

PIKE 

3 

Q  P 

9  Q 

c.  y 

D**  / 

/  H 

MRS  JIMMY  GRANT 

GRRVELLY  1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

41 

461 

7R 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRRVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CRRROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1360 

7A 

HUGH  L .  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FRULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBRST  IRN 

1 

35 

13 

94 

15 

518 

7fl 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7R 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

08 

CLRRK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7R 

ROY  S.  R0BB5 

HRMBURG 

3088 

09 

fiSHLEY 

3 

33 

14 

91 

48 

180 

8fi 

TOWN  OF  HAMBURG 

HRRDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

C 

THERESA  DONALDSON 

HRRRISON  FRR  RP 

J  i  D  o 

U  1 

BOONE 

7 

"5  C 
JD 

1  C 
1  D 

u  y 

MID 

M  I  n 
n  i  u 

H 

U  S  FED  fiVIRTION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

c 

MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENR 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

CARL  r  ROBINS 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7A 

7R 

7R 

H 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7R 

FELTON  G.  HOLLIFIELD 

HORRT  10 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

3466 

05 

GRRLRND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7A 

7A 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7fl 

c 

MRS  MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTT IG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

IRSPF  R 

3500 

01 

IMF  U  T  riM 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7A 

MRS  ARDELLA  VAUGHN 

JESS  lEV ILLE 

J  /  U  *» 

Uo 

GARLAND 

3 

Q  A 
D  4 

A  Q 

Q 

n  A 
U  *l 

"7  9'? 

1  n 

MRS.   LVRA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7A 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

3761 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

ALLEN  LINDSEY 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

41 

90 

05 

232 

7A 

7A 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

1  P 

/  r 

7P 

J.   D.  COBB 

LRKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHARLES  PRUL 

LRKE  MRUMELLE 

4010 

05 

PULASK  I 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE  ROCK  WRTERWORKS 

LRNGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7A 

MRS  MRBEL  L  FORRESTER 

LERD  HILL 

4  106 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

SS 

7A 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLR 

4  1  34 

05 

GRAN  T 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7A 

PIERCE  fl.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WSFO  RP  R 

4248 

05 

PULflSK I 

1 

34 

4  4 

1  4 

9  c;  T 

MID 

M  I  n 
n  1  u 

r 
L 

n  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MRDISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

01 

90 

43 

215 

8A 

MRS  VIOLfl  HOLLOWELL 

MRGNOL Ifi 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

93 

14 

315 

6P 

7A 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

MRGNOLIR  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

16 

93 

14 

294 

c 

RRKRNSRS  P  4  L  CO. 

MRLVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7A 

H 

CLARENCE  P.  MATHIS 

MRRIRNNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV   OF  ARKANSAS 

MRRSHRLL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  140 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MflUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

4746 

02 

I  Z  ARD 

7 

35 

05 

91 

59 

600 

7A 

MRS.   JURNITfl  COOPER 

MENR 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

1  207 

6P 

7  R 

r 
L 

H 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DRM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8A 

8A 

c 

H 

U  OF  ARK  -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWRY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  D.  MRLLETT 

MOUNT    IDR  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

597 

7R 

7R 

c 

H 

WILL  I  AM  E  .  BLACK 

MOUNTRIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BRXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTRIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BRXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

BR 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTRIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7R 

WILLIAM  F  .  PARSONS 

Mill  nrpoY  KiMf 

5072 

04 

P  1?  □  M  K  1    T  M 

1 
1 

35 

34 

94 

01 

500 

7fl 

MRS.   SULA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7R 

RAYMOND  WALLS 

NRRROWS  DRM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NRSHVILLE  EXP  STRTION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7R 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NRTHRN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7fl 

MRS  EDNA  J  WESTFRLL 

NRTURRL  DRM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7R 

MRS.   NONR  L.  HRILEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

7R 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8R 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DRM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DRM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7R 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKRY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

0WEN5VILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

MRS.  GUY  E.  COOK 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STfiTION  INDEX 
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STRTION  INDEX 


flRKONSfiS 
DECEMBER  1975 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  U  U  N  1  T 

o 
cr 
z 

o 

LATITUDE 

LONG! TUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

nRQFP\/FP 

UdouKVLK 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

OZRRK 

5508 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

JZONE 

5514 

04 

JOHNSON 

1 

35 

38 

93 

27 

1900 

7A 

VIRGIL  D.  MELSON 

PRRflGOULD 

5562 

03 

GREENE 

5 

36 

02 

90 

28 

260 

4P 

4P 

WILLIAM  J  TOMERLIN 

PRRKS 

5591 

04 

SCOTT 

I 

34 

48 

93 

58 

568 

7A 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

01 

NEWTON 

7 

35 

57 

93 

15 

925 

C 

ETHEL  CARLTON 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

1 

35 

03 

92 

48 

330 

7A 

H.    U-  nULDKUUrV 

PINE  BLUFF 

5754 

09 

JEFFERSON 

I 

34 

I  3 

92 

0  1 

2  1  5 

5P 

5P 

C 

L  B  HADDOX 

PINE  RIDGE 

5760 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

35 

93 

54 

840 

7R 

MRS.   WILLIE  GARRETT 

PINEY  GROVE 

5770 

08 

CLARK 

3 

34 

I  0 

93 

1  2 

375 

7A 

MRS.   MAMIE  FRANCIS 

POCflHONTflS  I 

5820 

03 

RANDOLPH 

7 

36 

1  6 

90 

59 

330 

5P 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLFIND 

5866 

09 

ASHLEY 

3 

33 

I  4 

9  1 

31 

120 

8A 

8A 

NEILL  M  SLOAN 

PRESCOTT 

5908 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

308 

6P 

6P 

H 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

PRESCOTT  SCS 

5910 

08 

NEVADA 

3 

33 

48 

93 

23 

318 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RflTCL IFF 

6008 

04 

LOGAN 

1 

35 

18 

93 

53 

463 

7A 

MRS  FLEETR  KISSIAR 

REMMEL  DflM 

6102 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

25 

92 

54 

315 

7A 

CLOSED  11/30/75 

D  n  u  ij  c  D   o   M  M  r 

6253 

09 

DESHA 

1 

33 

48 

91 

16 

150 

8A 

8A 

c 

UNlVtKoilT    Ur  HKKHNoHO 

RUSSELLVILLE  3  N 

6352 

04 

POPE 

1 

35 

1  9 

93 

08 

365 

7A 

7A 

7A 

H 

BILL  MCKENNEY 

SflINT  CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

7 

34 

23 

9  1 

08 

200 

8A 

8A 

U  5  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

03 

CLAY 

5 

36 

27 

90 

08 

300 

7A 

GILLIF  R.  NEELEY 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

7 

35 

23 

91 

50 

668 

7A 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

7 

35 

1  5 

9  1 

45 

245 

5P 

7A 

H 

ADAM  C  .  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

05 

GRANT 

3 

34 

27 

92 

21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

39 

92 

1  9 

550 

7A 

FRED  LOWRANCE 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

1 

36 

1  0 

94 

32 

1  140 

7A 

7A 

RICHARD  L  KAUFMAN 

SPARKMAN 

6768 

08 

DALLAS 

3 

33 

55 

92 

51 

1  70 

8A 

8A 

MRTTIE  D.  MIZELL 

Q  T  Q  M  P  Q 
O  1  H  n  1  O 

6804 

07 

L  Hr  H  T  L 1  It 

4 

33 

22 

93 

29 

270 

8A 

8A 

c 

HUBtK 1     H  BHKLK 

STAR  CITY   4  ENE 

6823 

09 

L INCOLN 

3 

33 

57 

91 

47 

1  82 

SS 

SS 

BURNICE  FRIZZELL 

STUTTGART 

5918 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

29 

9 1 

32 

2  1  4 

5P 

7A 

SALLYE  HAYES  BORCHERT 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

05 

ARKANSAS 

1 

34 

28 

91 

25 

1  98 

8A 

8A 

8A 

CGH 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

04 

LOGAN 

1 

35 

18 

93 

39 

500 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

08 

COLUMB 1  A 

4 

33 

06 

93 

27 

250 

8R 

TOMMY  HAMLIN 

TEXARKANA  FAA  AP 

7048 

07 

MILLER 

4 

33 

27 

94 

00 

351 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TURRELL 

7267 

06 

CR  I  TTENDON 

2 

35 

22 

90 

15 

225 

5P 

5P 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WALDRON 

7488 

04 

SCOTT 

1 

34 

54 

94 

06 

675 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WARREN  2  WSW 

7582 

08 

BRADLEY 

3 

33 

36 

92 

06 

210 

7R 

7R 

POTLATCH  CORP 

W  M  D  n  1  In 

7592 

07 

nuiN  1  bUncKT 

3 

34 

39 

93 

32 

610 

7R 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CR  I  TTENDEN 

2 

35 

08 

90 

1  I 

220 

5P 

5P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING  3  W 

7744 

02 

FULTON 

7 

36 

19 

91 

54 

775 

C 

NOLEN  B  CALDWELL 

W  I  NG 

7950 

04 

YELL 

1 

34 

57 

93 

28 

350 

C 

BILL  J  MOODY 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

5 

35 

1  4 

90 

47 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

02 

MARION 

7 

36 

1  3 

92 

4  1 

760 

SS 

SS 

C 

CARL  WALKER 

CLOSED  STATIONS 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

3 

34 

27 

93 

01 

405 

7A 

CLOSED  11/30/75 

REMMEL  DAM 

5102 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

26 

92 

54 

315 

7A 

CLOSED  11/30/75 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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ARKANSAS      -      DECEMBER  1975 
SPECIAL       WEATHER  SUMMARY 


A  snowstorm  occurred  in  Arkansas  over  the  Christmas 
holiday.     Snow  began  to  fall  in  northwest  Arkansas 
during  the  afternoon  of  the  24th  and  the  snow/rain 
line  gradually  worked  its  way  southeastward  until 
all  but  the  southeast  portion  received  some  snow. 


Mena,   in  the  hilly  west-central  portion,  measured  a 
total  of  12  inches  of  snow.     There  were  many  reports 
of  6  inches  or  more  in  the  northwest  half  of  the 
State. 


Frank  Makosky,  MIC 

Nation  Weather  Service  Forecast  Office 

North  Little  Rock  Airport 

8400  Remount  Road 

North  Little  Rock,  AR  72118 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


Precipitation 


06 

3^ 


MARCH 
ALUM  FORK 


1975 


*       «  » 

APRIL  I'T! 


B»INKLEY 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 
WYNNE 


»       *  * 

JULY  197! 


CREERS  FERRY  DAM 
JUDD  HILL 


»       ♦  * 

SEPTEMBER  197! 

BRINKLEY 

GREERS  FERRY  DAM 
WARREN  2  WSW 


59,1 


2.8 


83.2 

61.6m 

82.5 


90.3 
91.8 


80.9 
78,8 


59.0 
57, OM 
62.5 


67.3 
69.  1 


56  .3 
55.9 


71,1 
69.  3M 
72,5 


78.8 
80,5 


66.6 
67,'. 


186 


0  13     0  11,27 


0     2     0       I,, 16 


4'  0  0  0 
01  0  0  0 
1!    0    0  0 


4,43 
3,81 
6,15 


17  0  0  0  6.10 
22:    0     0     0  1,99 


5.77:  4,19 


1,49  1.61 


,56  1,72 
.33  1,09 
1,69 


3.39 
1.03 


0  0 
0  0 
0  0 


1,57 
8,11 


1.91 


.81 
3.13 


i  < 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

A-l 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1       2      3       4      5       6      7      8      9      10      11      12      13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     X  31 


MARCH 

aluh  fork 


APRIL 
ALUM  FORK 


MAV  1975 
Bfi  INKLEY 

MOUNTAIN  HOME    I  NNw 
WYNNE 


JUNE 

TarLDR 


JULY 

GREERS   FERRY  DAM 
JUDO  HILL 
RiTCLIFF 


SEPTEMfiEH  1975 
BR  I-^KLEV 

CHEERS   FERRY  0AM 
TAYLOR 

HARREN  2  WSW 


T  1  .72 

.05 

.10  1.69 


.7*.      .33  .82 


.21  .09 


.3b  1,68 


.02  1.38 


.12  .79 


.08  .n't 


.16  T  .05 
.''O  T  .06 
.35  .56 


.19      .66  ,11 


.'•6     .51  .25 


See  leference  noles  following  Sialion 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

1 

8  [ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 ; 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*          *  * 

MAX 
MIN 

MARCH  1975 

MAX 
MIN 

ALUM  FPRk 

MAX 
MIN 

6" 
39 

7n 

34 

59 

30 

49 

32 

59 
27 

60 
44 

59 
54 

55 

30 

52 
32 

42 
31 

43 
34 

54 
3" 

44 
29 

43 

22 

45 
30 

51 
34 

52 
32 

58 
32 

70 
41 

78 
40 

78 
55 

78 
56 

77 
58 

70 
47 

63 
40 

62 
36 

63 
44 

64 

53 

55 
33 

50 
30 

60 
32 

59,  1 
37,7 

/>           *  * 

MAX 
MIN 

4PRIL  1975 

MAX 

MIN 

4L11M  FORK 

MAX 
MIN 

60 
3-; 

71 
42 

54 

27 

63 
29 

66 
37 

69 
42 

69 
41 

55 
44 

76 
51 

75 
50 

68 
42 

65 
35 

66 

40 

61 
44 

75 
39 

81 
48 

81 
59 

82 
65 

80 
45 

76 
44 

78 
41 

77 
46 

80 
61 

81 

68 

80 
56 

81 
65 

86 
65 

85 
61 

76 
58 

78 
67 

13. i 
47.9 

#           »  * 

MAX 
MIN 

MAY  1J75 

MAX 
MIN 

5RINKLEY 

MAX 

MIN 

7S 
57 

73 

5n 

79 

51 

81 
56 

76 
57 

84 

58 

82 
61 

83 
63 

85 
63 

84 
59 

87 
57 

86 
58 

78 
54 

77 
55 

76 
57 

75 
57 

76 
56 

78 
54 

85 
55 

86 
61 

88 
62 

90 
66 

92 
64 

90 
66 

89 
65 

90 
64 

87 
62 

68 
64 

88 
66 

83 
62 

85 
50 

83.2 
59,0 

MOUNTAIN   HOME    1  UNW 

MAX 
MIN 

75 

75 
44 

83 
57 

81 
46 

85 
54 

81 
56 

83 
53 

84 
59 

84 

58 

84 
57 

76 
61 

76 
55 

74 
61 

77 
59 

79 
48 

81 
49 

85 

52 

86 
58 

83 
57 

84 

60 

88 
62 

84 
65 

64 

60 

84 
62 

83 
63 

83 
60 

83 
63 

81 
60 

82 
58 

80 
58 

81.6 
57.0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

75 

71 

7! 
59 

79 
53 

62 
59 

63 
64 

63 
61 

6? 
6  7 

79 
63 

84 
61 

82 
61 

78 
65 

77 
59 

80 
58 

78 
62 

75 
58 

81 
59 

85 
58 

88 
66 

87 

70 

89 
69 

91 
70 

89 
69 

89 

70 

89 
66 

88 
67 

85 
64 

B7 
66 

62 
65 

84 
65 

82 
64 

82.5 
62,5 

*          *  * 

MAX 
MIN 

JULY  1975 

MAX 
MIN 

CREERS  FERRY  DAM 

MAX 

60 
66 

9n 
6R 

93 

70 

92 
70 

95 
73 

96 
71 

97 
73 

92 
71 

96 

71 

94 

70 

88 
63 

85 
61 

84 
56 

81 
55 

64 
56 

86 
57 

89 
59 

93 
65 

90 
71 

95 

71 

97 
69 

91 
68 

93 
71 

94 

72 

89 
66 

87 

70 

86 
69 

86 

70 

88 
69 

91 

71 

88 

71 

90.3 
67  .  3 

JUOD  HILL 

MAX 

90 
70 

94 

7r> 

93 
69 

94 

68 

99 

72 

95 
72 

92 

73 

94 
68 

98 

70 

89 

70 

88 
67 

85 
63 

83 
58 

85 
62 

93 
72 

91 
68 

92 
71 

93 
67 

93 
68 

95 
70 

95 
70 

95 
71 

95 
72 

90 
72 

89 
72 

89 

70 

83 
67 

91 
67 

93 
72 

95 
71 

89 
71 

91.8 
69,1 

4              #  * 

MAX 
MIN 

SEPTEMBER  1975 

MAX 
MIN 

BRIt^KLEY 

MAX 
MIN 

95 
6« 

96 
65 

98 

70 

101 
64 

97 
65 

94 
61 

91 
59 

89 
52 

87 
54 
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CORRECTIONS 


DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 


AUGUST   1975  EVAPORATION  AND  WIND  WEST  CENTRAL  04  BLUE  MOUNTAIN  DAM  EVAPORATION  ON  30th,    .15;   31st,    .15;  TOTAL 

5.47B;  WIND  MOVEMENT  ON  30th,  12;  31st,  13; 
TOTAL  544. 

AUGUST  1975  EVAPORATION  AND  WIND  WEST  CENTRAL  04  RUSSELLVILLE  3  N  EVAPORATION  ON  31st,   .17;  TOTAL  4.94;  WIND 

MOVEMENT  ON  31st,  03. 


See  Relerence  Nolea  FoUowLAg  Station  Index 
A-3 


REFERENCE  NOTES 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Temoerature  in  °r 

movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averaee  da^tv  ^Lne,. J'   P'^^iP'tj^'^n  "nd  evaporation  In  inches  and  wind 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  il  the  vec?or  ^.l^T ^ir/.lettllLTSl^^^^^^^^^^^ 
OBSERVATION  TIME:  ^ 


Off 
tab 
the 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-tvnp  nan  of  a-fnnt    n 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation' InrwL'rtabL^'re  ext^emeH  'Lmperllu?e  or^^er"  roan'°"  '^-P"''"-" 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  nan  a,  rf^t!r  P""        recorded  during  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  evapoiation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-S 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow     sleet     r  ,. 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations-   consequenUy     o^caslonarirrf??^;,  T\,  ""^  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  ol  observation  12  Noon  t.st  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  "Seasnnni   <;  ,^  ,  ,  ,  ■• 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  Ki'ound  include  snow,  sleet,  and  ice.  lui.ie,   anu  in  tne     seasonal  Snowfall'  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figui-es  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall   and  heatine  deerce-  dtv^^   fr,,-  th,a   10  ^^^*^u^  «  ■  ^, 

of  this  bulletin.  neating  degree  days  foi   tne  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEA1PERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,    bare.      Slopt^   less   than  1  percent.     Soil   theimograph . 

"~   Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt  loam,  bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except   Marianna  2  S.   5  p.m. 

UlE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only   in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of   this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the   "Supplemental  Data"  table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every   10   Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in   Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
+   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSl SS I PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General   weather  conditions   in   the   U.S.    tor  each  month  are  described  m   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  f  ^  f              ^^J^^P^^^  j^^^^^^/^ 
station  History"  for  ?his  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $5.10   a  year  for  each  section   including  annual  summary;   $5.55  additional   for   foreign  mailing;  40?   single  copy;    30?  annual 
summary.        Make  checks   payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center.   Fedeial  Building, 
Asheviile ,   N.    C.    28801.        Attn:  Publications.  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Cliinatic  Center,  Asheviile,  North  Carolina     28801.  ^     'T) ^i-J  

Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE.    N.C.  2M/76-940 
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46.0 

1.7 

49 

1,7 

61,6 

1.6 

73,7 

2,8 

79 

0 

61.9 

.  1 

81,0 

FQRRPSt  CITY 

49. 6M 

2» 

60, 0M 

M 

77 

IM 

78,9 

78, 4H 

HELENA 

43,8 

2.2 

42.1 

2.8 

47 

8 

4.2 

59, 2M 

3.9 

70,6 

-  ,5 

75 

3.0 

79.2 

2.0 

78,2 

KEO 

44.6 

45.5 

49 

2 

60. B 

72.0 

77 

2 

79,  ft 

79,2 

MARMNNA  i  S 

46.2 

5.4 

49.8 

1.7 

49 

5 

1,8 

60.9 

1.* 

73,1 

2,5 

78 

0 

•  1 

80,4 

,0 

79,7 

SAINT  CHARLES 

44  ,6 

3.5 

44  .2 

49 

1 

2,9 

60.4 

2.6 

72,4 

1.4 

77 

1.0 

80.2 

1,2 

79, 7« 

STUTTGART 

46.  1 

3.3 

46.8 

.7 

51 

1,9 

62.1 

1.9 

72.9 

1.3 

78 

1 

I'O 

81  .9 

,8 

80,6 

STUTTGART  9  ESE 

44.7 

4.4 

43.9 

.3 

46 

6 

2.1 

60.3 

1.6 

72. IH 

1.7 

77 

7 

.5 

80,7 

,2 

79,3 

TURR^LL 

44  .5M 

44. 7M 

47 

9M 

60.6 

72.6 

77 

90,  1 

79,3 

WEST  MEMPHIS 

45.3 

45.2 

46 

S 

60.6 

71.8 

77 

7 

80,9 

60,4 

WYNNE 

44. 4M 

48 

7 

61. 2M 

72.5 

77 

9M 

80,9 

79, 4N 

DlvmON 

45.2 

4.0 

45.0 

.4 

48 

9 

2.8 

60.8 

2-1 

72.2 

1.5 

77 

4 

.8 

80,2 

,9 

79,5 

Scplembet  October 


65.0 
62.6 
66.9     -  3.6 
65.2 
66.8     -  3.7 

66.0  - 

65.6 
66,  1 
67.5     -  3.2 


65.7 
65,8  I 


66.9  I 
67.1  i 
65.3 


69,1 
70.0 
67.7 
69.9 


70.2 
69.6 
68.9 
70.3 
A6.3 

70.0 
69.9 
69,2 


60,4 

60.6  , 


59.9 

61.8  I 

60.9  ; 


61.3 

63. 7M 
62.8 
63. 6M 

65, 8M 
62.4 
61. 9M 
64,9 
60.8 

61.3 


63.  9M 
63,6 
60.6 
4.2  63.5 
5.4  62.4 

61  .8 
63. IM 
64.2 


64.9 
64,  1 
60.6 
64.6 


64,9 
6?, 5 
63.0 
62.6 


63.7 
64. 6M 
65.1 


November  December 


47.5 
49.3 
50,8 
47,5 
50.9 

49.8 

48,2 
49. 9M 
50.3 


4«'.2M  -  .2 


53. 2M 
54. 9M 


38.0  ! 
36.7MI 

41.5  : 

39.9  I 

41.6  ! 

40.5  I 

39.9 
42.0  i 

42.7  I 

38.6  . 


39.1 
40.6  , 
42.5  I 


41.0     -  1.^ 
41.0  I 
40*3 
43.2 


42.1 
41.6 
43.4 
43.3 
41.0 


44.7 
44.7 
42.0 
43.4 
42.2 

43.5 
45.0 
42.9 
44.7 
43.7 

40.7 
44,7 

43.5 


43.0 
43.6 
43.5 


See  Relerencs  Noles  Following  Slahon  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


July 


Augusl 


September 


SOUTHHFST 


07 


DE  WBtH 
HOPE  3  NE 
MOUNT   lOA  3  SE 
MURFPEFSftOBD  2  NNW 

NASHvu'LE  Exp  station 

OKAY 
STAHPS 

TEXAPK4NA   PAA  AP 


SOUTH  CENTPAL 

ARKABELPHIA  2  M 
CAMDEN  1 

El   dorado  FAA  AP 

FJRDVCE 

MAGNHLTA 


"OPOBAV   LOCK  8 
PRESCOTT 
SPARKMAN 
HAPREN  2  WSH 


SOUTHEAST 

CR0S5EtT  2  SSE 
OERHOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOOPA 

MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 
PORTLAND 
RDHWFR  2  NNE 
STAR  CITY  «  ENE 


45.1 
43.3 
43. 9M 
45.1 


47.7  j 
45.9  I 


47.1  I 
47,  IhI 
46. 6M^ 


47. 

44.2(1 
50.  in 


45. 9H 
44.2 
41.4 
43.2 


46.6 
45.2 


46.4 
46.5 
47.0 
45.7 
49.1 

M 


4S.S 
47.4 
45.4 

48.8 
46.1 
45. 7H 
48. BM 


52.2 
50.9 
52.8 

53. OM 
52.4 

49. SB' 
50.9  I 


52.6 
51.5 
50. OM 
52. OM 


63.8 
63.6 
62.2 


61.8Hi 
62.1  , 
61,0 


62.6  i  •  2,3 

1 

62.2 
63.0 
61. OM 


72. 2« 

70.9 

68.6 

70.5 

69.8 

73.2 


77,1     .  .5 


76.9 
78.2 
78.8 


79.8 
79.0 
76.8 


64.3 
62. S 
60.6 


81.0 
80,1) 
80, 1 


70.1 
71,2 
70,2 


63,6 
65,9 
64,  IM 
62,8 


81,5 
81,6 
80,0 

82,2 
80,9 
80. BM' 


71.5 
70.4 


79.4 
79.2mI 
79. 8H 


63. 8H 
63.7 
64. OM 


51.3 
53.2 


53.1 
53.2 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 


41.0  '  -  1.3 


60. 4H 
61.2 

64. 6M 
63.4 
63. 2M 


62.1 
62. 6M 
63.3 


1.3 
1.4 


62,2 
62,7 
63,6 


62, 5N 
62, IN 
63. 2M 


1.7 
.1 

1.0 
.1 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NW 


BENTONVILLE 
BERRVVlLLf  4 
BUFFALO  TDHFR 
DEER 

EUREKA   SPRINGS  3  WNW 

FiVETTEVILLE   FAi  AP 
FflVETTEVILLE   ExP  STA 
GPAVETTE 
GREEN  FOREST 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AP 
HUNTSvIllE 
JASPER 
LEAD  HILL 
ODELL  3  N 


NORTH  CENTRAL 


CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  NE 
GILBERT 

CREERS   FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  HNH 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C   DP  ENC 

MOUNTAIN  VIEW 
SALEM 
SHIRLEV 
VELLVILLE 


ALICIA 

BALD  KNOB  S  N 
BATESvILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE   L   AND  D  I 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLVTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORD 
JUOD  HILL 
REISER 
LAKE  CITY 

NEWPORT 
OSCEOLA 
PARAGDULD 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


SEARCY 


WEST  CENTRAL 


ABBOTT 
ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEvlLLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 

FORT  SMITH  WSO  AP  / 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY   1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 


RATCLIFF 

RUSSElLVILLE   3  N 

SUBIACO 

WALORCN 


2.5 

1.8}. 
2.11 
2.79! 


4.43 
3.B5 
5.23 
4.95 


3.6^  .61 


-     .93-  4,44 


2.821- 
3.71k 
3.  til 
3.22r 


4.59 
4.32- 

4.091 
4.32 

1.23IE  6.62. 


3.50- 


.67 

«.24| 
E  3.81-  .49 
4.02- 
3.77-  .40 
2.91-  1.26 

3.46- 


4.  15- 
4.62 
4.15 
4.12 


1,66-  1,74 
2.27-  1,32 


2,90  ,3 
3,18 

3.44|-  .4 

1.82-  l.C 
3.43 

«,10|  1,C 
2,9B 

2,901-  .i 


2.14-  1.58 


6,21 
E  6,22 
6,74 


,74E 
,45 

1.  16 
.20 


2.99 
.60 
.98 


4,51 
4. SI 
3.51-  .33 
4.36 


11 .36i 
9,04 

12,47| 
7,99' 


,52 


12,17 
14.19 
11,62 
9,68 

11,29! 

10,19 
8,63 

12, 

12,47; 

13,51 


,41E10.50 
.56^11,62; 
11,26 
10,41 
13,35 


.67 


3,31 

2,391 
2,50; 


6,60 

5,81 
5,94 

7,87) 
6.6ei 
5,52 


6,14'  2.70 


2,01p  2,06 


,uip 


5.38 
6.42 


2.14 
5.53 
4.90 


6. 88 
7.56 


2.43-  2.30 


4,39 
1,91 
3,04 


2,46 
,26|-  2.17 
2,42- 


2,49^  2,21 


8,95  5,00 


.,55; 
2,9l!- 
1,65! 


2,50-  2,04 


2,72-  2.00 

2.20-  2.49 
3.59(- 

3.41-  1.28 

2.21-  2,27 
2,99.  1 

2,6o! 
3,12r  1 


5,21^  4,48-  ,59 
3,15-  1,63 
3.291 
2.271 
4.42- 


7.17 
5.30 
6.64 

5.17 
4.56 
7.61 

9.08 


6. 75: 


12,50| 
12,261 
10,84 
14,00 
12,66 


13,70  8,2B 


7,30 
5,90 
9,40 


3,64k  1,36 
2,19-  2,38 
1,88-  2 
4,19- 
3,40-  1 


4,72k 


6,54 

9,45! 
6,32i 


4,15 
4,60 
3.06 

2.64 
4.74 
2.51 

2.57 

2.46 

4.12 

3.15 


7.60;  3.22 


3.04-  1,59 


3.22i-  1.56 
2.68-  2,03 
2.09-  2,65 

l,9oL  3 
2,74k  2,48 
3,54-  1,58 


2,79-  2,34 


3,16-  3 
3,94-  2 
2.77^  2.99 


3,45-  1,72 


6,76!  .39 


6.91  2.01 

5.48  .11 

8.49  3.62 


7.10  2.03 
5.49  .48 


2.06-  3.46 


3. 81-  1.33 


3.8lk  1.55 


2.89^  1.29 
5.B7  1.42 


4.57k  .24 
2.40L  2.51 
3.35k  1.15 
6.41 

2.48-  3.28 


2.51f-  2,09 


,25 

2,28 
1.97 
1.32 

1.67 


5.96  2.15 


4.49j  .94 

3.90k  .30 

2.97-  .65 

I.99I-  1.63 

5.13  1.32 

2.50(-  1.18 


.57 


7.131  1.62 


7,96  2.23 


.37 
.67 
1.93 

1.25 
.82 
1.93 

3.72 

.97 

.  10 

.87 


1.27 
2.72 
2.52 


1.94 
2.78- 
6.63 


1.53' 
4.53. 
1 .96 
1 . 60'- 
5.74 


5.31  1 
3,911  ,69 
3.72!  .84 


7,55j  3.76 
5.11  1.60 


1.52-  1.70 


2.63- 
.86 


1.35 
2.09 


2.42-  1.47 
5.96 

2.5»-  1.22 


5.68  2.3e 


1-  .54 
1.34 
3.3^-  .12|e 

3.3»-  .36 


1,65k  1,58 
1.99 
1.9l! 
1.29;-  1.68 


1.5H-  2.34 


3.09-  .53 


2.03 
3.64 
2.27 


3.35 
,40 


2,05.  1,91 

1,82k  1 

2,86-  1 

2,17-  1 


1.63  1.88 


7.69     3.97  1.89 


1.77E  3.38 


76-  2. 67=  3.39 


3.36  .69 


3.67 
3.05 
4.49 


5,59!  2,10 

6,01  1.67 

7.441  3.51 

6.36  2.43 


1.21 


2.07 
3.23 


I.93I-  1. 
1.66-  2.00 


3.96  3.8ffl 


2.87 
3.26 
3,94 
3,36 
5,48 


6,23  3,37 


3,80  ,77 


2,55-  1. 
2,35( 

3,20|-  , 

3,06-  , 


2.95-  .95 
3,01 

3.37-  .67 


1.1^-  2.00 


5.93,  2.70 


2.25 
1.16 

3.SU 
6.46 
4,47 
5,07  1,47 

3,09 

5.6^  2.24 


6.57I  2.92 


1.93k 
1.49-  1.49 
2.08^ 

1.03k  2,00 


1,56k  1.16 
1.261-  1,77 
1,17k  1,63 


3,80(- 
3,35k 


3,69- 

3.46- 

4.39 

4.23 

5.29 

4.69 


5,45     1,99     1,68-  1,28 


1,57 
1,11 
,60 
,46- 


2. 48;  2,52- 


8,07 
4.36 
4.63 
5.47 


.10 
.26 

.71 
2.23 
2.09 

.07 


4.77I  1.12 


1.04 
.26- 

1.04 
,40- 


,9lk  2,76 
1,06k  2,50 
,66k  2,76 


56,05 
45,12 
44,57 


46,28; 

47.75  3.32 

50.30  6.56 

47.42  4.42 


45.97| 
52.47 
51.34 
44.58 
52.27! 


49.19; 
47.70 
56.94 
43.54 
62.25 

46.66 
49.13 
48.20 
51.24 
52.03 

45.60. 
48.68 
46. 77k 
50,62 


62.07 
53.99 


5,45 

4,29 
3,81 

3,37. 

5,93|  2,19 
4,36       ,00-  53,40 


2-  .7 

8|  1.0 


2.70- 

4.64 

5.62 

3.98 

4.07 

4.26 


1.91 
.67 

1.71 
.52 

.60 


57.34 
59.40 
47. /O 
49.26 
5B.99 

57.75 

53I55 
56.36 
62.34 


43.28 
50.64 
60.02 
49.18 
45.99 

47.19 
46.06 
50.16 
51.06 
44.50 


59.37  10.44 
53.94  6.20 
47.72  2.14 
52.39 

57.88  3,56 


2,23 


46.U7k 

52.31 

46.64 

47.61 

44.40- 


53.00 
50.79 
48.26 


2.43 


See  RelereDce  Notes  Following 


Stdlion  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 


ALUM  FORK 
APLIN  1  H 
BENTDN 

bismarck  2  se 
blakely  mountain  OAM 

bonneroale 
carpenter  dam 

CGNMAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 


2,95. 
3.0-^ 


GREENBRIER 

3 

Uj 

HOT   SPRINGS    1  NN£ 

2 

6&- 

jessieviLLE 

3 

2^ 

LAKE  MAUMELLE 

* 

H 

LEOLA 

S 

33 

LITTLE   RDCK   WSFQ  AP  //R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

* 

MDRRILTON  SW 

2 

NIMROD  DAM 

2 

OWENSVILLE 

2 

33 

PERRY 

E  Z 

68- 

REMMEL  DAH 

2 

bOi 

SHERIDAN  TOWER 

9 

81 

DIVISION 

3 

H- 

•       *  • 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

3 

91 

AUGUSTA  2  NW 

3 

52 

BRINKLEY 

2 

CABOT  4  SW 

B 

10 

CARLISLE    I  SW 

5 

96 

CLARENDON 

17. 

DES  ARC 

5 

75 

FORREST  CITY 

'l| 

HELENA 

3 

??r 

KEO 

7 

121 

MADISON 

:  3 

16- 

HARIANNA  2  S 

3 

I'tl 

SAINT  CHARLES 

3 

19- 

STUTTGART 

3 

32- 

STUTTGART  9  ESE 

2 

66^ 

TURRELL 

3 

25 

WEST  MEMPHIS 

7 

36 

WYNNE 

E  5 

8a 

D I VI S I  ON 

30- 

SOUTHWEST  07 

ANTQINE 

2 

ASHDOWN  2  S 

1 

6'*: 

ATHENS 

2 

131 

DE  gUEEN 

3 

45.^ 

DIERKS 

2 

♦  1; 

CLENHOOD  4  ENE 

1 

8  6- 

HOPE   3  NE 

3 

01- 

HOPPER   1  E 

3 

09! 

HORATIO 

1 

21*. 

LANGLEY 

I 

11< 

MOUNT   IDA  3  SE 

2 

97r- 

HURFREESBORO  2  NNW 

1 

93! 

NASHVILLE   EXP  STATION  // 

2 

00- 

NATHAN  HNW 

1 

94 

NEWHOPE  3  E 

2 

00' 

DDEN   I  NNE 

E  2 

2  3 

OKAY 

2 

7  8U 

PINE  RIDGE 

2 

61). 

STAMPS 

4 

TEXARKANA   FAA  AP 

2 

8ol 

WASHITA 

3 

DIVISION 

2 

"r 

SOUTH  CENTRAL 


AKITY  3  NE 
ABKADELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SH 
BOUCHTON 
CAMDEN  1 

EL  OORAOQ  FAA  AP 

FOROYCE 

GUROQN 

HACNOLIA 

MOROBAY  LOCK  8 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN 
TAYLOR 

WARREN  2  HSW 


3.13|.  1.27 

2.85! 

2.92k  1.15 
.87 


3.721. 
3.42 
9.45| 
3.86^ 

3.02| 

I'M' 

&.6e| 

3.64^ 


6.05 
6.67' 
6.21 
5.83 


11.27 
10.69 
9.85 
6.96 
10.46 


9.97  4.83 


8.92  3.44 


7.671  2.74 


6.08 
3.26 


1.55 
2.42 


7.3.^ 

EIO.6O! 

1U29 

8,77 

11.57 
9,96l 
9.42i 
9.3b 
B.89i 


7.07  2.26 


3.e6L 


6.561 
5,31'  1 
6,08! 

6.34!  2.17 


5,71  1.58 


12.24 
15.S3| 

10, 41: 


10.57  5.30 


5,82'  1.15 

a.  14! 

8,30  2 
5.69 
10.77 
6.85 

7.70! 

9.61  < 
5.B7: 
6.93  1 
7,79 
9.85 


8,59|  3.14 


6,04'  1.05 


6. 43,  1.94 


7,03,  1.70 


4. .8k 

2.61 

3,43!- 

5,07j 

3.36j 

4.OO1 
2.73 
2.8lU 


3.45-  2.58 


.79- 


5.40 


5.42 
4.01-  1.20 
4.30 


9 

38 

57 

3 

BS 

6 

70 

B 

16 

7 

00 

8 

37 

7 

80 

6 

54 

10 

02 

10 

43 

5 

08 

9 

55 

5 

67 

9 

91 

8 

07 

7 

64 

OB 

9 

70 

9 

83 

12 

02 

3.55 

1.35 


3.34-  2.02 
4.031 

3.47-  2.64 
4.80I 
4.711 


3,67p 
3.04' 
3.02; 


3.34- 
3.95 
4.19|. 


8.36 
8.79 
8.37 


7.08 
7.99 
10.20 


9.40 

4.76 

3.38. 

4.51 

4.80 

3.26. 
4.75 
4.861 
3.72 
3.861 

1.56 

3.09 


7.15I 
4.93I 
2.79 


5.59  2.36 


1.96=  6.39!  1.55 


7.52  3.27 


8.48  1.91 


10.91  4.14 


5.46 
3.68 
8.36 
5.61 


6.17 
3.45 
3.42 


5.22i 
2.04^ 
3.14^ 


3.031 
2.99j- 
Z.iH 
1.381 


1.80  2.30- 

1.29  1.01- 
E  1.88 
2.81 

2.40 
2.61 
1.15- 
1.77 
3.90 

1.02 
3.9d 
1.8C^ 


2.38  2.40- 


1.46 
2.82 


86-  2.92  3.49. 


1.29 
1.50- 
1.32 
2.U9. 


1.2a-  2.34 
3,92, 

6.37  2.53 


1.80 
1.56 


2.03-  1.7c 


2.0^-  1.22 


1.75E 

.94 
1.89 


2.94.  .30 


10.44 
1.43 
1.26 


3.65- 
1.19;- 
4.51 
3.671 


2.16-  2.53 


1.29|-  2.52 


3.58-  .08 


2.45-  1.42 


1.85 
4.19 
2.24 


5.00 
2.05 


7.78j  2.59 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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5.871  2.83 
8.66  5.49 


5.18  2.16 
1.851-  1.35 


6.91'  3.74 


4.29'  1.08 


3.6Bk 

4.12 

2.54I 


4.07 

4.19! 
4.261 
4.34 
3.05! 
2.26 

1.86-  1.69 

5.10 


3.72 
4.28 
3.23 


.75-  1.55 
.93-  2.65 


1.40 
.96| 
1.15-  1.95 
1.00 


1.74-  1.72 
1.50! 
1.4o! 
1.351 

1.62!-  1.37 


.65k  2.29 

1.64[-  1.58 

1 .24! 

.63k  2-31 


.16     1.34-  1 


2.28- 
1.14- 
1.29 
1.97- 


1.76- 
1.57- 
1 . 8  ik 


.09  2.56- 


2.46! 
1 .241 
5.60 
.80|    2,27k  l.^C 


4.58! 

3.00: 

1.93'-  2 

2.001 
2. 10| 

4.56| 
2.10,-  1,64 


1,64L  2,22 


2.18-  1.48 


1.82|  2.06' 
1.57 
1.93- 
1.37 

1.57 
1.65 
1.54 
1.24 
2.55 


1.10-  2.55 
,45-  2.91 
1.22 


.91-  2.85 
,22 

,09U  3,68 
,48 
,47 


1,15 
,17- 
,85k 

1.17 
.64 


1.10 


3.63; 
3.34I- 
3.59 


12|- 

.07 

54 

B2 

1.56 

3 

59- 

.72 

52 

21 

•  .24 

3 

76 

52 

70 

3 

85! 

•  57 

37 

5 

.03 

48 

70 

,  ,90 

3 

95I 

52 

82 

4 

39i 

■  52 

85 

45 

49 

96 

3 

55- 

.  74 

57 

51 

2,41 

3 

70 

59 

56 

3 

69 

48 

50 

Z 

51 

33 

2 

95!- 

.14 

45 

08 

•  3,44 

3 

3ll 

53 

43 

4 

831 

.99 

49 

03 

1,99 

5 

48| 

.70 

•  46 

21 

-1,96 

12! 

51 

75 

4 

4  8, 

.90 

E  50 

67 

2,78 

3 

03h 

.66 

59 

46 

5,41 

1,80-  2.15E  3.23-  1.47E 


3.11 


5,59,  1.58 
5.94  1,99 
4.71  .59 
3.05r 
2.88-  1.10 


4.36 
4.91 
3.62 


3.791- 
3.63k 
4 . 


2.8o|-  1. 
3.10-  1.46 


3.03-  1 

3.22-  1.51 

2,64-  2 

2,33-  2,21 

2,92-  1 


3,17-  1,44 


2,67{ 
2,51, 
4,87l 
3,41|- 
3,83j 

5,32 


5.71  1.41 
2.76j 

3.75k  .29 


62.93 
54.46 
46.36- 
55.06, 


'U. 


47.14 
51.10 
49.82' 
58.96 
48.92 

47.45-  2.59 
59.07  10.18 
51.12  1.38 
48,05-  3.53 
42.98-  5,72 


49.76 
69.49 
53.72 


53.87 
42. 16 
55.88 
49.48 


59.49 
47.42 
58.58 


2.93-  1.07 


3.15- 
1.63k  1 
1.56| 
1.87-  1.23 
2.94I 

.72k  2 
l,65j 
2.23 

1.7lk  1,20 

i 

1.66k  1.61 


54,91  ,32 
50.51 

52.04-  1.27 


54.03 

47.09 

51.35 

50.42- 

53.12 


2.47 


3,0- 
2,54|.  1 

I 

3.30k  .87 


2,03 
1,80 
1,35 


2.18^  1.95 
2.08 
2.04 
1.93 


53. 6I;  4.20 
49.19k  3.08 
50.  '7i 

52.56'  3.20 
59.68!  10,01 

51.83 

50.304  2.19 

49.26 

51.68 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ARKANSAS  CITY 
C»OSS£TT  2  SSE 
OERMDTT  3  NE 
OUMAS 
EOOaRA 

HAMBURG 

MDNTICELLO  3  Sw 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
RGHmER   2  NNE 

STAR  CITY  it  ENE 


6,24 


10. BI 
9.63 
6.7* 

10.69 


S.39  3.«2 


e.32;     3. "I". 


7.25|  1.26 

9.18  3.61 

B.<.2:  2.30 

7,55  1.66 


S.2U 
10.2^ 
9,791 


e.Bl  3.22 


3,B2|-  1,83 


4.10, 


7,<.0 
I*., 32 
B,  18: 
5.91| 
9.3o! 

9,76: 


5,171  2.0* 


5,10!  1.82 


3.961- 
5,4it 

3.03-  1.19 

6.7^.1  2.i,2 


4,56!  1.7« 

2.91»  1.17 

7.09j  3,92 

6.731  3.71 


6.511  3.53 


1,58-  2,02 


2,5br 
2,621- 

l,98^ 

3.00 


2,95r  1.05 


3,191.  1,66 

1,67-  3.*.5 

2.9e-  1.85 

2.81^  1.73 


2.11-  2,73 


2.4BI-  2,25 


62,10  9.95 
BO. 59  26,89 
66. '•9  15.26 
62.40'  11.96 
66.  '3 

SO.I3I 

60.58'  B,7B 
<,6,5B>-  4,1' 

8«,74l 
59.aOc 

54,46i 


64.72  13,94 


See  Relerence  Notes  Following  Slation  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 
below 

20'  or 
below 

24'  or 
below 

28"  or 
below 

32'  or 
below 

32' or 
below 

28' or 
below 

24"  or 
below 

20'  or 
below 

16'  or 
below 

S 
0 

20'  or  below 

0 

28'  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp, 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.j 

Date 

Temp 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

NORTHWEST 

01 

BENTONVI LLE 

911 

9- 

4  + 

4 

2-  7 

3-1! 

13 

3-15 

13 

4.  4 

22 

4-  4 

22 

12 

30 

10-19 

32 

11-13 

25 

11-14 

23 

11-23 

17 

11-27 

10 

257 

253 

224 

223 

190 

DEER 

4  + 

; 

- 

" 

EUREK4  SPRINGS  3 

WNW 

lOL 

7- 

23 

4 

U-18 

- 

- 

- 

- 

10-26 

31 

11-13 

25 

11-14 

22 

11-23 

19 

11-27 

9 

- 

- 

FAYETTEVILLE  FAA 

AP 

0^ 

3  + 

< 

2-  7 

2-  9 

12 

3-14 

1" 

4-  3 

23 

4-12 

2E 

1 2 

28 

1^"  3 

1 

2^ 

1 1 "  [4 

23 

1  \~w 

11~23 

^5 

297 

9^4 

224 

FlYETTEVULE  EXP 

STA 

95 

22  + 

12-18+ 

3-14 

3-14 

2  2 

4-  if 

28 

1 2 

31 

10-1 

11-13 

1-23 

17 

11-2 

258 

225 

973 

0 

CRAVETTE 

97 

3-I4I  8 

19 

19 

^  12 

^.^ 

27 

10  19 

30 

13 

2g 

11  14 

22 

11  23 

^ 

11  27 

259 

234 

225 

215 

HARRISON 

_ 

2-  9 

10 

3-l< 

is 

3-3( 

21 

I 

I 

_ 

HARRISON  FAA  AP 

91 

3 

12-18 

2-  9 

10 

3-14 

18 

3-3t 

23 

27 

4 

27 

10-26 

30 

11-13 

26 

11-14 

20 

11-14 

20 

11-26 

16 

245 

229 

223 

205 

HUNTSVULS 

^** 

a 

3-14 

16 

22 

J; 

32 

9-26 

1 

ig 

257 

224 

1  97 

LEAD  HILL 

101 

12-184 

3-30 

15 

-30 

15 

24 

4-1^ 

28 

12 

26 

10-19 

30 

1-1 

27 

ll"l4 

1 8 

IB 

11-25 

240 

9  ?9 

2  24 

215 

0 

RDOERS 

2-9  8 

SILDAM  SPRINGS 
*       *  * 

91 

- 

24 

: 

2-  7 

3-15 

3-31 

2t 

4-  4 

22 

4-  4 

22 

14 

30 

10-19 

32 

11-13 

28 

11-14 

23 

11-23 

17 

11-27 

9 

257 

237 

2  24 

223 

188 

NORTH  CENTRAL 

02 

CALICO  ROCK 

9E 

8- 

1-13 

2-20 

3-15 

19 

|: 

2^ 

10-  3 

32 

2  7 

1 8 

1 1"  J  ^ 

260 

223 

189 

EVENING  SHADE   1  NP 

7_ 

3-15 

1( 

3-15 

16 

^: 

4- 1 ; 

2j 

^_ 

i" 

^2 

10-  3 

30 

nil  4 
.  "  _ 

1 6 

11-14 

16 

11-14 

1 6 

244 

944 

224 

216 

1  "^3 

GILBERT 

101 

1*97 

2-20 

14 

2^ 

9-26 

32 

1  1  "  1  4 

267 

216 

GREER5  FERRV  DAM 

9E 

9_ 

4-t 

1144 

2-  IC 

1" 

IE 

2£ 

32 

1  l"l4 

22 

1 1~  14 

22 

1127 

12  18 

12 

311 

289 

245 

224 

215 

MAMMOTH  SPRING 

lot 

8- 

12 

6 

1-13 

3- 1 ! 

14 

3-1: 

4-  ; 

23 

4-12 

25 

4- 

13 

32 

10-  3 

31 

10-19 

27 

11-14 

16 

11-14 

16 

U-14 

16 

244 

244 

22? 

190 

173 

MARSHALL 

91 

8- 

1  3 

12-18 

2-10 

16 

4-  4 

20 

4-  ' 

2; 

20 

1 2 

10-19 

31 

11-13 

y  5 

11-14 

2  1 

11-23 

19 

11-27 

\  3 

290 

233 

224 

223 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

91 

9« 

1 

1-13 

2-10 

13 

3-  ; 

2' 

^" 

.  ? 

1  n~^^ 

32 

M  ~  I  i 

W 

11"!^ 

2^ 

1  1  ~  ?7 

w 

225 

f  OA 

orX 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  PNG 

93 

g. 

2»1C 

10 

3-  4 

le 

2* 

4-13 

?R 

32 

1  n~7* 

9fl 

11*14 

277 

224 

171 

MOUNTAIN  VIEW 

IC 

12~194 

2-lC 

1  - 

^' 

29 

10"  3 

111^ 

1 1~  14 

1  114 

1  ^ 

1127 

1^ 

27* 

243 

222 

173 

Y6LLVULE 

lot 

8- 

131 

5 

11-27 

2-10 

3-'; 

2( 

4-  4 

2: 

4-i; 

27 

4- 

12 

27 

10-  3 

31 

10-19 

28 

11-14 

16 

11-14 

16 

11-14 

16 

211 

254 

224 

190 

17^ 

NORTHEAST 

03 

ALICIA 

101 

7- 

23 

13 

12-18 

1-13 

16 

2-10 

18 

3-  9 

24 

3-15 

27 

10-  3 

32 

11-14 

28 

11-24 

21 

11-25 

18 

12-18 

13 

339 

288 

260 

244 

BALD  KNOB  5  N 

2-  7 

14 

2-10 

18 

3-14 

24 

3-30 

28 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

97 

9- 

3< 

8 

1-13 

2-10 

13 

2-10 

13 

3-14 

24 

4-  4 

25 

4. 

12 

31 

10-19 

32 

11-14 

20 

11-14 

20 

U-14 

20 

11-27 

12 

290 

277 

245 

224 

190 

BATESVILLE   L  AND 

D  I 

1 1 

2-10 

15 

zo 

3-  5 

24 

1 2 

30 

3 1 

290 

254 

B6EDEVILLE 

101 

9- 

3-> 

11 

2-  7 

2-  7 

11 

2-10 

17 

3-  3 

24 

3-14 

25 

4- 

4 

31 

11-14 

23 

11-14 

23 

11-14 

23 

11-27 

20 

12-18 

15 

314 

290 

256 

24! 

224 

BLVTHEVILLE 

^" 

2-  7 

16 

^"  : 

3-  ; 

23 

3" 

3 1 

32 

11  14 

26 

11 

, 

11-27 

24 

12-18 

1  4 

18 

1  4 

314 

3  1  1 

269 

24! 

CORNING 

97 

1  3  IS 

2-10 

15 

zc 

3-  ; 

3- 1 ; 

2- 

1 2 

32 

lo'l9 

1    1  i 

11~14 

2C 

2C 

1  ?~  1  8 

J  ^ 

311 

256 

256 

1  Qn 

JONESBORO 

9£ 

9- 

4-* 

12-194 

2-  7 

14 

2-lC 

^5 

11-14 

22 

11-14 

11-14 

22 

U-27 

2C 

12-18 

\  3 

314 

290 

256 

244 

- 

JUDO  HILL 

99 

7- 

5 

12 

2-  7 

2-  7 

12 

2-10 

19 

3-  3 

24 

3-14 

26 

_ 

11-14 

26 

11-14 

26 

11-27 

23 

NONE 

NONE 

269 

24! 

- 

KEISER 

9S 

7- 

6 

9 

1-13 

2-  7 

15 

2-11 

19 

3-  4 

24 

3-15 

28 

4- 

4 

32 

11-14 

22 

11-14 

22 

11-14 

22 

12-16 

13 

12-16 

13 

314 

310 

255 

244 

224 

NEWPORT 

97 

_ 

•  ^ 

1-13 

16 

^0 

• 

2 

11-14 

25 

11 

11-25 

24 

1  1  77 

19 

18 

1 

339 

990 

287 

744 

_ 

PARAGOULD 

_ 

19  IB 

2-  7 

15 

T  "1  e 

3-15 

/ 

3-26 

30 

111 

2  44 

POCAHONTAS  1 

96 

9- 

24 

IC 

1218 

2-10 

16 

2C 

2' 

2^ 

29 

1114 

22 

1114 

22 

1 1"  14 

22 

1127 

Ifi 

1127 

16 

29C 

26^ 

244 

244 

224 

SEARCV 

»          4  • 

99 

9- 

2 

13 

2-  7 

2-  7 

13 

2-lC 

19 

3-14 

23 

3-15 

26 

4- 

4 

29 

11-14 

22 

11-14 

22 

11-14 

22 

U-27 

17 

12-lB 

14 

314 

290 

245 

244 

224 

WEST  CENTRAL 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

lOO 

9- 

4 

1 1 

12-194 

2-  8 

14 

2-  8 

U 

3-15 

21 

4-  3 

28 

4- 

13 

32 

10-26 

32 

11-14 

25 

11-23 

19 

11-23 

19 

U-27 

15 

292 

268 

253 

225 

196 

BDDNEVI LLE 

2-  7 

12 

23 

11-14 

1  1-23 

16 

U-23 

16 

289 

22! 

190 

CLARKSVILLE 

IOC 

9- 

4 

9 

12-194 

2-  8 

11 

3-lS 

20 

3-31 

23 

4-  5 

26 

4- 

13 

30 

10-19 

31 

11-14 

21 

11-14 

21 

1  1-23 

17 

U-27 

9 

292 

253 

229 

723 

189 

DARDANELLE 

99 

it 

1  ^"^fl 

2-  7 

15 

3~1  ] 

L  5 

In 

23 

1 1"1* 

23 

1  \'W 

1  }"o3 

1^ 

1' 

293 

245 

2^' 

FORT    SMITH   WSO  AP 

97 

8- 

12- 

2-  7 

14 

20 

4- 

3 

93 

30 

1  n"  1  c 
10- 

11-13 

2 

11-1 

1  1-23 

1 

I  1  *7T 

U-27 

1 

293 

2 

225 

198 

FORT   SMITH  HATER 

PLANT 

97 

^_ 

12  184 

15 

3-14 

20 

3  30 

4  4 

26 

20 

32 

10  19 

11  14 

^2 

11  14 

22 

27 

291 

254 

229 

224 

182 

HECTOR 

96 

8- 

164 

8 

12-184 

10 

3-14 

20 

3-14 

20 

4-  4 

28 

4. 

12 

32 

11-11 

32 

11-13 

28 

11-24 

22 

I 

I 

255 

223 

213 

MENA 

99 

9- 

3 

10 

1-13 

12 

3-l« 

3-14 

19 

4-  3 

25 

4. 

4 

32 

11-13 

30 

11-14 

28 

11-23 

20 

1  1-23 

20 

12-18 

11 

254 

2  54 

225 

223 

OZARK 

101 

1^ 

1  5"}  0 

2-  7 

13 

1? 

23 

32 

31 

2^ 

11~2" 

5? 

1  ^"73 

2^ 

1 1'2^ 

1  ^ 

293 

254 

RUSSELLVILLE  3  N 

101 

4 

2-  8 

15 

2-  e 

1! 

a"l  s 
3-15 

23 

A~  E 

5 

28 

2  8 

1  1  "1  i 
11-1 

1  1  "1  A 

1 1-14 

11-14 

11-23 

1 

11' 

1 

292 

20 

244 

731 

223 

SUBIACO 

loo 

12  18 

2-  7 

14 

2  7 

14 

3-14 

2 1 

4-  3 

27 

29 

11  13 

2^ 

11  14 

24 

11  14 

24 

11  27 

14 

14 

2  93 

293 

245 

225 

2  23 

WALDRDN 

•      ♦  ♦ 

101 

9- 

3 

8 

12-18 

2-  7 

11 

3-14 

18 

4-  3 

23 

4-  4 

26 

4- 

12 

30 

10-  3 

30 

10-19 

26 

11-14 

17 

U-14 

17 

11-23 

13 

245 

199 

174 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

103 

9- 

2 

9 

1-13 

2-  7 

U 

2-10 

17 

3-14 

22 

4-  3 

27 

4. 

4 

29 

11-14 

2! 

11-14 

25 

11-23 

23 

11-27 

17 

12-18 

13 

314 

290 

254 

225 

224 

BENTON 

3+ 

1-13 

2-10 

14 

l4 

3-14 

22 

4-  4 

28 

5 

32 

11-14 

2 1 

11-14 

2 1 

u-2  7 

16 

11-27 

16 

290 

245 

197 

8LAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

102 

9- 

4 

12 

1-13 

2-  8 

13 

2-lC 

20 

3-15 

23 

4-  5 

27 

4. 

13 

32 

10-19 

32 

11-14 

23 

11-14 

23 

11-23 

19 

12-19 

14 

286 

223 

189 

CONWAY 

1  n° 

13 

12-184 

2-  7 

14 

2-  IC 

}^ 

3-14 

23 

4-  3 

28 

^" 

4 

29 

11"!^ 

22 

11-1'' 

22 

1 1  ~  1  ^ 

22 

1 1*2^ 

16 

U-27 

1^ 

293 

245 

GREENBRIER 

100 

1 1 

12-18 

12 

2- 1 C 

1 8 

3-14 

22 

4-  4 

26 

^" 

1 2 

32 

10-19 

11-14 

1  8 

11-14 

11-14 

18 

U-27 

14 

293 

97T 

245 

3?t 

190 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

102 

^ 

14 

12  19+ 

2-  8 

14 

2  10 

20 

3-15 

22 

4-  4 

26 

32 

11  14 

27 

11  14 

^.^ 

11  23 

23 

11  27 

20 

12  18 

14 

313 

290 

253 

224 

222 

LEOLA 

98 

9- 

24 

12 

1-13 

2-  7 

14 

2-10 

20 

3-14 

22 

4-  4 

27 

4- 

12 

32 

10-  3 

32 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-27 

17 

12-18 

14 

314 

290 

24! 

224 

174 

LITTLE  ROCK  WSFO 

AP 

98 

9- 

2  + 

14 

12-18+ 

1-13 

14 

2-  7 

17 

2-10 

22 

3-14 

26 

4. 

4 

31 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-27 

17 

12-18 

14 

293 

277 

24! 

224 

MALVERN 

99 

9- 

3* 

11 

1-13 

2-  7 

14 

2-10 

17 

3-14 

22 

4-  4 

28 

4- 

4 

28 

11-13 

32 

11-14 

22 

11-14 

22 

U-27 

16 

11-27 

16 

293 

290 

24! 

224 

223 

MORRILTON  4  SW 

100 

9- 

3 

14 

1-13 

2-  7 

15 

2-10 

20 

3-14 

23 

3-14 

23 

4- 

4 

30 

10-19 

30 

11-14 

21 

11-14 

21 

U-23 

20 

11-27 

15 

293 

266 

24! 

24! 

198 

NIMROO  DAM 

99 

9- 

4 

11 

?-  8  + 

2-  8 

11 

2-11 

20 

3-16 

22 

4-  5 

28 

4- 

5 

28 

11-11 

32 

11-14 

20 

11-14 

20 

11-14 

20 

U-27 

12 

292 

276 

243 

223 

220 

SHERIDAN  TOWER 
*       *  * 

100 

9- 

3* 

11 

1-13 

2-  7 

13 

2-10 

18 

4-  3 

22 

4-  3 

22 

4- 

4 

30 

11-13 

32 

11-14 

23 

U-14 

23 

11-27 

12 

11-27 

12 

293 

290 

225 

225 

223 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

97 

9- 

3  + 

12 

1-13 

1-13 

12 

2-10 

20 

2-10 

20 

3-14 

27 

4. 

3 

31 

11-14 

25 

11-14 

25 

11-27 

22 

12-18 

17 

NONE 

311 

290 

24! 

225 

BRINKLEY 

101 

9- 

4 

9 

1-13 

2-10 

16 

2-11 

20 

3-14 

24 

3-16 

25 

4- 

4 

30 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-14 

245 

243 

224 

CABOT  4  SW 

98 

7. 

19* 

12 

1-13 

2-  7 

14 

3-14 

20 

3-14 

20 

4-  3 

28 

4- 

4 

29 

11-13 

31 

11-14 

21 

11-14 

U-27 

17 

12-18 

13 

314 

258 

245 

225 

223 

CLARENDON 

100 

9- 

2 

15 

12-18 

NONE! 

2-  7 

20 

2-10 

21 

3-14 

26 

3- 

15 

32 

U-14 

24 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-23 

20 

12-18 

15 

289 

277 

245 

244 

DES  ARC 

98 

9- 

2  + 

15 

12-18+ 

1-13 

15 

2-  7 

18 

3-14 

23 

3-14 

23 

4. 

5 

31 

11-14 

2S 

11-14 

25 

11-27 

21 

12-18 

15 

12-18 

15 

339 

314 

259 

245 

223 

FORREST  CITY 

98 

9- 

4* 

15 

12-19+ 

2-  7 

15 

2-  7 

1  = 

3-14 

24 

3-15 

26 

4. 

4 

29 

11-14 

22 

11-14 

22 

11-14 

22 

12-18 

15 

12-18 

15 

314 

314 

24! 

244 

224 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1975 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  oi 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20"  or 
below 

16°  or 
below 

o 

£> 
O 
CO 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

jlemp. 

Date 

|Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Dale 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Dale 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

FNi 

9* 

9- 

e 

1-144 

16 

2-11 

20 

I'M 

24 

3-15 

24 

4- 

4 

31 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-27 

19 

12-18 

14 

313 

289 

244 

244 

224 

kId 

96 

9- 

15 

12-184 

1-13 

15 

2-  7 

19 

3-14 

23 

3-14 

23 

4- 

5 

32 

11-14 

23 

11-14 

23 

U-14 

23 

U-27 

20 

12-18 

15 

339 

293 

245 

245 

223 

M4RI4NNA   2  S 

98 

9-  2 

12 

1-13 

1-13 

12 

2-lC 

19 

2-10 

19 

3-14 

26 

3 

31 

11-14 

23 

U-14 

23 

11-14 

23 

12-18 

16 

12-18 

16 

339 

311 

277 

245 

225 

SSINT  CHARLES 

99 

9- 

12 

1  -144 

1-14 

12 

2-  9 

20 

2-11 

24 

3-15 

27 

3 

32 

11-14 

25 

11-14 

25 

11-25 

24 

U-27 

20 

12-18 

16 

338 

292 

287 

244 

225 

STUTTGART 

98 

9-  31 

l* 

1-13 

1-13 

14 

2-  7 

18 

2-10 

21 

3-14 

26 

4- 

4 

32 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-18 

17 

NONE 

314 

277 

24! 

224 

STUTTGART  9  ESE 

97 

9-  4* 

16 

1-13 

1-13 

16 

2-  7 

20 

2-10 

21 

3-15 

28 

4- 

3 

31 

1 1-14 

24 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-18 

17 

NONE 

314 

277 

244 

225 

TUR R E  L  L 

96 

7-  5 

IC 

1-13 

1-13 

10 

2-10 

19 

3-  3 

24 

3-14 

27 

4- 

3 

32 

11-14 

23 

U-14 

23 

U-14 

23 

- 

256 

24! 

225 

WEST  MEMPHIS 

98 

9-  3 

14 

1-13 

1-13 

14 

2-  7 

18 

2-lC> 

23 

3-  5 

27 

4- 

4 

32 

11-14 

2! 

11-14 

25 

U-28 

23 

12-18 

15 

12-18 

15 

339 

314 

291 

254 

224 

WVNNE 

*       *  ♦ 

99 

9-  2 

l<i 

1-13 

2-  7 

16 

2-10 

18 

2-20 

24 

2-20 

24 

4- 

4 

30 

11-14 

22 

U-14 

22 

U-14 

22 

12-18 

15 

12-18 

15 

314 

3U 

267 

267 

224 

SOUTHWEST  07 

Ut    UU 1 1 1^ 

9S 

9-  3  + 

12 

1-13 

2-  7 

14 

2-  7 

14 

3-14 

21 

4-  3 

26 

4- 

4 

31 

10-26 

32 

11-14 

26 

11-23 

19 

1 1-23 

19 

12-19 

15 

315 

289 

254 

225 

20! 

HOPE  3  NE 

97 

9-  itl 

13 

1-144 

2-  8 

16 

2-  8 

16 

3-15 

2« 

4-  4 

26 

4- 

5 

30 

11-13 

32 

11-14 

26 

11-23 

22 

12-18 

18 

NONE 

313 

253 

224 

222 

MOUNT   IDA  3  SE 

103 

9-  3 

? 

1-144 

2-  a 

10 

3-15 

19 

3-15 

19 

4-  5 

25 

4. 

13 

30 

10-  3 

32 

U-14 

?0 

U-14 

20 

11-14 

20 

U-23 

14 

288 

244 

244 

223 

173 

MURFREESBORO  2  NN« 

9B 

9-  <,< 

1 1 

1-144 

2-  8 

13 

3-14 

20 

3.15 

22 

4-  4 

25 

4- 

5 

32 

11-13 

28 

11-13 

28 

11-14 

23 

11-23 

19 

U-27 

16 

292 

254 

244 

223 

222 

NASHVILLE  EXP  STATinN 

9e 

9-  44 

1 1 

1-13 

2-  7 

13 

3-15 

2C 

4-  4 

23 

4-  4 

23 

4- 

5 

32 

11-13 

28 

11-13 

28 

11-23 

21 

U-27 

19 

12-18 

14 

314 

257 

233 

223 

222 

97 

9-  34 

18 

12-18 

NONE 

\'A 

19 

2-10 

23 

3-14 

26 

4- 

3 

31 

11-14 

25 

11-14 

25 

24! 

225 

STAMPS 

9E 

7-22-' 

IC 

1-13 

15 

1! 

3-14 

24 

4-  3 

26 

4- 

4 

30 

11-13 

29 

11-14 

?5 

U-22 

23 

11-23 

18 

12-19 

16 

315 

289 

253 

22! 

223 

texarkana  faa  ap 
*      ♦  • 

91 

7-22 

16 

1-13 

1-13 

16 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

3-14 

27 

4. 

3 

30 

11-14 

32 

11-23 

25 

11-27 

24 

12-18 

20 

NONE 

314 

293 

254 

225 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA   2  N 

IOC 

9-  3 

12 

1-13 

2-  7 

15 

2-  7 

l! 

3-14 

24 

3-14 

24 

4- 

4 

29 

11-14 

24 

11-1* 

24 

11-14 

24 

11-23 

20 

12-19 

16 

315 

289 

245 

245 

224 

C  AMD  E  N  1 

98 

8-16 

15 

1-144 

1-14 

15 

2-  fi 

20 

2-  8 

20 

3-15 

27 

4- 

4 

29 

11-14 

25 

11-14 

25 

U-23 

21 

U-27 

20 

NONE 

292 

288 

244 

224 

EL   DORADO  FAA  AP 

9« 

9-  3 

1 1 

1-13 

1-13 

1 1 

2-  7 

17 

2-10 

22 

4-  3 

27 

4- 

4 

29 

11-13 

31 

11-14 

28 

U-27 

21 

12-18 

19 

NONE 

314 

290 

225 

223 

FORDYCE 

9« 

9-  <,< 

12 

1-13 

2-  T 

14 

2-  6 

18 

3-14 

24 

4-  3 

26 

4 

29 

10-19 

31 

11-14 

23 

11-14 

23 

1 1-27 

18 

12-18 

16 

314 

292 

245 

225 

198 

MAGNOL lA 

98 

8-154 

IC 

1-13 

2-  7 

15 

2-  T 

15 

2-10 

22 

4-  5 

28 

4. 

5 

28 

11-13 

29 

U-14 

25 

U-22 

24 

11-23 

20 

12-19 

16 

315 

289 

285 

223 

222 

MORDBAY   LOCK  8 

97 

6-164 

12 

12-19 

NONE 

1-14 

20 

2-  8 

23 

2-10 

zi 

3- 

15 

30 

11-14 

23 

11-14 

23 

11-14 

23 

U-27 

18 

12-19 

13 

317 

279 

277 

244 

r  H  C  3V  U  1  ' 

9^ 

9-15 

13 

1-13 

2-  7 

16 

2-  7 

16 

3-14 

24 

4-  3 

28 

4 

32 

11-13 

30 

11-14 

26 

11-23 

21 

11-27 

19 

NONE 

293 

254 

22! 

223 

SPARKMAN 

99 

7-21 

12 

11-274 

2-  7 

15 

2-  8 

20 

3-15 

24 

4-  4 

28 

4. 

5 

29 

10-19 

31 

11-15 

26 

U-22 

23 

U-23 

19 

11-27 

12 

293 

288 

252 

225 

197 

WARREN  2  WSW 
♦       ♦  ♦ 

14 

1-144 

1-14 

14 

2-  9 

20 

2-13 

22 

11-13 

31 

U-14 

25 

U-25 

24 

U-27 

20 

12-18 

16 

338 

291 

285 

SOUTHEAST  09 

98 

7-234 

14 

12-19 

NONE 

1-14 

IB 

2*10 

23 

3-  6 

27 

4- 

4 

29 

11-13 

32 

U-14 

25 

11-22 

24 

11-27 

19 

12-19 

14 

317 

285 

253 

223 

DERMQTT   3  NE 

99 

7-23 

15 

1-13 

1-14 

16 

2-  7 

20 

2-10 

23 

3-15 

28 

4- 

4 

30 

11-14 

2! 

U-14 

25 

11-25 

24 

11-27 

20 

12-19 

16 

339 

293 

288 

244 

224 

DUMAS 

9e 

7-224 

16 

1-13 

1-13 

16 

1-13 

16 

2-10 

22 

3-14 

28 

4- 

3 

31 

11-14 

27 

U-14 

27 

11-27 

22 

12-18 

18 

NONE 

339 

290 

24! 

225 

EUDORA 

97 

9-  5 

17 

12-194 

NONE 

1-14 

18 

2-  8 

23 

2-14 

28 

4- 

4 

31 

11-14 

27 

U-14 

27 

11-27 

23 

12-18 

20 

NONE 

338 

292 

273 

224 

MONTICELL^  3  SW 

95 

9-  <,4 

12 

1-13 

1-13 

12 

2-  7 

17 

2-10 

21 

4-  4 

28 

4. 

4 

28 

11-13 

31 

11-14 

24 

U-14 

24 

U-27 

18 

12-19 

14 

340 

293 

277 

224 

223 

PINE  BLUFF 

98 

9-  24 

14 

1-13 

1-13 

14 

2-  7 

17 

2-10 

23 

3-14 

25 

4- 

4 

31 

11-14 

27 

1  1-14 

27 

U-21 

23 

12-18 

16 

12-18 

16 

339 

314 

284 

245 

224 

PORTLAND 

9S 

9-  64 

18 

1-144 

NONE 

1-14 

18 

2-  9 

23 

2-14 

28 

4- 

4 

31 

11-14 

29 

1 1-22 

28 

11-23 

21 

12-19 

19 

NONE 

339 

287 

281 

224 

ROHWER  2  NNE 

96 

7-214 

14 

1-13 

1-13 

l*. 

1-14 

18 

2-14 

22 

3-31 

25 

3 

31 

11-14 

25 

U-14 

25 

11-27 

23 

12-18 

18 

12-19 

16 

340 

338 

286 

228 

22! 

STAR   CITY  ^  ENE 

96 

9-  34 

16 

12-19 

2-10 

24 

4-  3 

26 

4- 

4 

29 

11-14 

22 

11-14 

22 

11-14 

22 

11-27 

19 

12-19 

16 

277 

22! 

224 

*       *  • 

STATE  EXTREMES 

ALUM  FORK 

103 

9-  2 

MOUNT   IDA  3  SE 

9-  3 

GRAVETTE 

0 

2-  7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SOIL  TEMPERATURES 


ARK4NS1S 

 H75 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

Dece 

mber 

Annual 

Stdtion 

0. 

0) 

Q 

(  IN) 

Time 

< 

Extremes 

Average 

Extremes 

oi 
< 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

KEISER 

2 

- 

- 

- 

- 

63.9 

88 
41 

78.2 

100 
61 

84.0 

102 
65 

89,3 

108 
70 

84.8 

9f 
74 

74,5 

96 
60 

69,0 

88 
52 

56.3 

75 
38 

46,  1 

60 
34 

108 

- 

- 

- 

- 

- 

61.0 

79 
44 

75,0 

91 
62 

81.3 

95 
68 

86.  1 

98 
72 

83.0 

93 
75 

73,9 

92 
59 

67.6 

81 
54 

55.9 

71 
39 

45.7 

59 
37 

98 

MAR  I  ANNA  2  S 

2 

41 

<,8.9 

60 
39 

52.2 

67 
40 

64  .  4 

52 
43 

80.5 

93 
65 

85.1 

96 

73 

89, 1 

99 
77 

88.9 

99 
77 

80,2 

100 
61 

72,1 

93 
53 

58,3 

80 
36 

48.6 

65 
32 

68,  1 

100 
ii 

POHW*=R   2  NNE 

2 

75 
29 

4  9.8 

79 
28 

54.5 

90 
32 

65.5 

99 
32 

76.7 

94 
60 

82.3 

103 
67 

89.5 

106 
71 

86,9 

107 
72 

79,9 

107 
55 

71.0 

95 
49 

56,9 

80 
32 

47.5 

69 
29 

67,2 

107 
28 

STUTTGART  9  ESE 

2 

63 
35 

46,0 

60 
35 

52.2 

81 
37 

66.  1 

90 
43 

79.7 

101 
60 

86,7 

109 
68 

89.9 

107 
75 

87,4 

105 
73 

78,8 

i07 

57 

69,4 

92 
51 

55,9 

77 
35 

45,6 

62 
34 

66,9 

109 
34 

See  Heference  Notes  Following  Slation  Index 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  *«<t^^*^ 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov 

Dec 

Annual 

*      *  * 



MOUNTAIN  HOME   C   0^  ENf. 

EVAP 

- 

- 

6.25 

6.948 

7.56B 

5.67 

4.  IBB 

3.43 

WIND 

1050 

560 

545 

430 

420 

340 

5128 

MAX 

88.3 

92  .9 

96.1 

92.9 

82.5 

74.4 

MIN 

- 

- 

, 

61.6 

68,3 

70.9 

70.5 

60.2 

50.7 

_ 

♦       «  * 

WEST  CENTRAL  0* 

BLUF   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

It23 

1  •  57B 

2.73D 

4.07 

5.36 

6,26 

7.04 

5.47b 

4.04 

3.22 

2.01b 

WIND 

867 

901 

1043 

984 

714 

629 

487 

544 

543 

679 

865 

532 

B7B8 

RUSSELLVILLE   3  N 

EVAP 

1 .76 

5.02B 

6. 15B 

6.76 

6.46 

4.94 

4 . 33B 

3.598 

2 . 86b 

i  ,588 

OEP 

.06 

- 

.97 

.03 

.23 

-  1.20 

,  2.23 

-  1.19 

.21 

.87 

.27 

I 

WIND 

778 

1130 

531 

184 

2578 

243 

530 

896 

640 

a 

MAX 

55.  1 

77.0 

89.4 

97,3 

101.4 

95.1 

86. 1 

77.4 

67.0 

MIN 

- 

39.7 

- 

50.7 

64.4 

69.8 

72.5 

72.6 

62,6 

53.6 

48.5 

- 

• 

•       •  * 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  lA" 

EVAP 

3.65 

5.07B 

5  . 66B 

6,76B 

5.63B 

4.45 

3.44 

2.28B 

WIND 

853 

940 

1256 

377 

649 

612 

620 

489 

575 

642 

811 

75 1 

9075 

«       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

2.38 

2 . 02  B 

4.37b 

5.  13 

6.59 

7.41 

7 , 72B 

6.47 

5 . 0  IB 

4.79 

2 . 9 1 B 

'. 

DEP 

1.09 

.28 

1.07 

.60 

.81 

.62 

.87 

.07 

.00 

1.32 

.81 

■ 

WIND 

2853 

2693 

2230 

1064 

664 

653 

377 

383 

376 

674 

947 

1001 

13915 

MAX 

56.8 

63 . 1 

76.3 

66. P 

92  . 5 

96.7 

94 . 5 

B4.0 

75.8 

65.9 

MIN 

39.3 

41.1 

51.0 

64.4 

68.9 

72  .0 

72 . 3 

60,6 

51.6 

47.1 

*       «  * 

S3UTH«/EST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

1.51 

2.02B 

3.54 

4.36 

5.  15B 

6.65B 

7.43 

6.14B 

4,76 

3.85 

2.19 

DEP 

.77 

.54 

.78 

■  1.00 

■  1.15 

.26 

.26 

.  i.is 

.     1. 01 

.66 

.51 

WIND 

1109 

135! 

fll2 

383 

44-9 

363 

353 

462 

569 

637 

823 

9 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 
1975 


Station 


o 

X 
0) 


County 


3 


n3 


<D 
X! 
3 

C 

o 


Years  of 
record 


Elevation 

Temp. 

Precip. 

1 1 
1 J 

49 

7  a  n 

38 

85  A 

475 

27 

?85 

33 

AOO 

9  1 

1 96 

"70 

7^ 

79 

145 

8  5 

194 

1  •= 

1 3 

325 

g 

g 

960 

27 

1  QE 

i  V  3 

40 

5  6C 

9 

9 

571 

34 

277 

50 

62 

2  5C 

?  9  E 

34 

221 

1  ^ 

t  O  3 

46 

46 

1296 

69 

69 

1 16C 

20 

1125 

31 

50C 

1 1 

269 

73 

426 

19 

25 

426 

9 

9 

3  6  C 

27 

n  5 

a9 

49 

1  ooc 

511 

22 

34 

1295 

25C 

40 

205 

84 

64 

2578 

27 

A80 

2  4C 

3 1 

£.17 

s  1 

4  OC 

70 

85 

85 

2  3 ' 

35 

1  1 

172 

7 1 

45^ 

22 

22 

840 

5ia 

53 

1 40C 

2166 

32C 

Q  1 

ft  1 
0  i 

R  1 

1  n  s  (*! 

i  U  7  U 

26 

C  9 

62 

35C 

31 

62  ^ 

33 

705 

22 

370 

59 

37C 

330 

0' 

89 

2375 

] 

*t  £  U 

4 1 

4 1 

557 

1  41 

^  3 

204 

39 

39 

A 19 

16 

686 

160 

68 

68 

252 

74 

74 

135 

1* 

14 

73 

73 

490 

12 

35 

1251 

27 

27 

1270 

87 

87 

260 

43 

43 

400 

282 

13 

13 

449 

93 

93 

793 

21 

37 

200 

62 

595 

4C 

49 

520 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


o  o    o  o 

2 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  N!= 
ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHTA  2  N 
ARKANSAS  CITY 
ARK'iNSAS  "Q^T 

ASHDQWN  2  5 
ATHFNS 

AUGUSTA  2  NW 
BALO  KNOB  5  N 
BATESVILLF  LIVESTOCK 
BATESVILLE   L   ANn   0  1 
BEEBE 

BEECH  GRO^'E 

BEEOEVILLF 

BENTDN 

BENTQNVILLE 
BERRYVRL^  4  NW 
BIG  FORK 
BISMARCK  7  SE 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE   MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTriEVI  LLE 
BONNERDALF 

BDQNEVILLF 
BDTKINBURG   3  NE 
BOUGHTQN 
BRINKLfcY 
BUFFALO  TOWER 
BULL   SHHAI-S  DAM 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 

CARLISLE   1  SW 

CARPENTER  DAM 

CLAPENDON 

CLARKSVILLE 

CLARKSVILLE  6  NNE 

CLINTON 

COMBS  3  SF 

compton 

CONWAY 
CORNING 

COVE 

CRDSSETT  ?  SSF 
CRYSTAL  VALLEY 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SOS 
DARDANELLF 
DEER 

DE  QUEEN 

DEflUEEN  DAM 
DERMOTT  3  NF 
DES  ARC 
DIERKS 
DIERKS  0AM 
DUMAS 

EL   DORADO  F4A  AP 
EUDDRA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 
EVENING  SHADE   1  NE 

FAYETTEVILLF   FAA  AP 

FAYETTEVILLF   EXP  STA 

FORDYCE 

FOREMAN 

FORREST  CTTv 

FORT  SMITH  t;SD  AP  R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GILLHAM  QAM 


0006 
0064 
0130 
0136 
0150 
0178 
0188 
0220 
0234 
0240 

0286 
0300 
0326 
0355 
0458 
0460 
0530 
0534 
0536 
0582 

0586 
0616 
0664 
0724 
0746 
0764 
0798 
0800 
0806 
0820 

0830 

0842 

0848: 

0936| 

10101 

1020 

1052 

II02I 

113 

115 

122 

123 

144 

145^ 

1457] 

149? 

1574i 

1562 

1596 

1632 

1666 
1730 
1750 
1814 
1829 
1834 
1835 
1838 
19O0 
1948 

1952 
1962 
1968 
2015 
2020 
2148 
2300 
2355 
2356 
2366 

2443 
2444 
2540 
2544 
2564 
2574 
2578 
2760 
2794 
2810 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 

PERRY 

CLARK 

DESHA 

ARKANSAS 


07  LITTLE  RIVER 

07  HOWARD 

06  WOODRUFF 

03  WHITE 

03  INDEPtNDENCb 

03  INDEPENDENCE 

0^  WHITE 

03  GREENE 

03  JACKSON 

05  SALINE 


BENTDN 

CARROLL 

POLK 

HOT  SPRING 


Oy  LAWRENCE 


GARLAND 
YELL 
NEVADA 
MISSISSIPPI 
HOT  SPRING 

LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

MONROE 

NEWTON 

BAXTfft 

MISSISSIPPI 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 


06  LONOKE 
OS  GARLAND 
0<^  MONROE 
0-^  JOHNSON 
04,  JOHNSON 

02  VAN  BUREN 
01  MADISON 
Oli  NEWTON 

09  FAULKNER 

03  CLAY 

041  POLK 
0^  ASHLEY 
05  PULASKI 
07|  PIKE 
05  FAULKNER 

04  YELL 
04  YELL 
04  YELL 
01  NEWTON 

07  SEVIER 

07  SEVIER 
0^  CHICOT 
Od  PRAIRIE 
071  HOWARD 

07  HOWARD 
09  DESHA 

08  UNION 

09  CHICOT 
01  CARROLL 
0^  SHARP 

01!  WASHINGTON 

01  WASHINGTON 
DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 
04|  CRAWFORD 
03  WHITE 

02  SEARCY 
07  SEVIER 


135  04 
735  54 
634  48 
334  47 
334  17 
334  02 
134  58 
334  09 
233  37 

134  01 

433  38 

434  19 
735  18 
735  23 
"^35  49 
735  45 

735  04 

736  11 

735  26 
634  33 

136  21 

736  24 
334  29 
334  18 
736  06 
334  36 

135  06 
3133  41 
535  55 
334  23 

135  09 
735  43 
333  52 

734  53 

735  52 

736  22 
235  49 

134  57 
736  07 

333  36 

1,34  47 

334  27 
734  41 
1|35  29 

135  32 
7|35  35 

35  48 

36  05 
1135  06 
736  24 

434  26 

333  07 

134  42 

334  15 

135  22 
135  03 
135  04 
135  13 
135  50 
434  02 


434 

233 


06 
33 
7134  58 
434  07 
434  09 
233  53 
333  13 
233  07 
736  25 
736  05 


736  00 

736  06 

333  48 
433  43 
534  59 
135  20 
135  39 
735  08 
735  59 

334  07 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 
93  00 

93  03 
91  12 
91  21 

94  08 

93  58 
91  23 
91  34 
91  47 
91  38 
91  54 

90  38 

91  06 

92  37 

94  13 

93  37 
93  58 
93  09 

91  06 
93  11 
93  39 
93  09 
89  54 
93  23 

93  55 

92  28 

93  20 

91  12 
93  30 

92  34 

89  57 
92  0* 
'2  08 

92  49 

9l  45 

93  01 

91  18 
93  27 
93  25 

92  28 

93  48 

93  18 
92  29 

90  35 

94  25 

91  57 

92  27 

93  44 

92  25 

93  24 
93  24 
93  09 

93  12 

94  21 

94  23 
91  23 
9l  30 

94  01 

94  06 

91  29 

92  48 
91  16 

93  47 

91  37 

94  10 
94  10 

92  25 
94  24 

90  47 
94  22 
94  09 

91  27 

92  43 
94  14 


APR 


MAR 


MAY 


MAY 


MAR 
NOV 


INAC 


MAY 


J  UN 


INAC 


2 

2 

3 

C 

2 

3 

C 

2 

C 

2 

2 

C 

2 

2 

3 

c 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

c 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

c 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

c 

2 

2 

z 

3*C 

2 

34C 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

c 

c 

2 

2 

3 

c 

2 

c 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

c 

c 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

2 

3 

2 

2 

c 

2 

2 

c 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

3 

2 

c 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

2 

3 

c 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

p, 

0 

<D 
>-i 
Ph 

d 

> 
U 

0  0) 

0 

c  Si 
2  u 

'3  29 

64  . 

40 

92  ^ ^ 

H  0  J 

35 

94  2 8 

i  <C  ?  Vj 

77 

77 

93  26 

1360 

35 

92  23 

36C 

1« 

32 

94  15 

518 

35 

9?  00 

52" 

13 

15 

93  09 

^  i  u 

27 

9 1   4  8 

19 

9 1  29 

362 

93  07 

1170 

74 

74 

MAR 

93  09 

1374 

i*- 

14 

9?  58 

555 

27 

90  37 

325 

102 

102 

93  33 

375 

104 

104 

34 

93  40 

700 

27 

94  22 

337 

29 

9?  03 

6  6  C 

82 

82 

93  44 

1452 

13 

13 

0  u 

93  11 

857 

27 

93  04 

72  2 

27 

9o  39 

245 

79 

79 

9u  32 

215 

3 

3 

90  05 

232 

16 

16 

92  00 

230 

27 

27 

9u  26 

2  3C 

35 

~  t  CO 

30- 

19 

796 

31 

92  55 

8  1 C 

69 

69 

92  35 

1 0  i. 

1  4 

32 

Q  5    1  A 
'  £     i  H 

9  S  7 

95 

95 

92  19 

'is 

27 

MAR 

93  04 

9  no 0 

33 

MAY 

90  43 

215 

44 

93  14 

315 

58 

58 

93  14 

294 

3 1  ] 

27 

27 

91  32 

65C 

70 

70 

~ u  •♦0 

63 

63 

92  37 

1 1 4C 

56 

56 

92  39 

79^ 

INAC 

9 1  59 

600 

30 

94  15 

120' 

86 

86 

93  58 

31ft 

91  49 

300 

34 

34 

6 ' 

1* 

35 

29c 

58 

58 

93  36 

69" 

75 

75 

92  23 

BOC 

62 

62 

9?   3  '3 

8  OC 

23 

23 

23 

~  ^   U  f 

770 

35 

94  01 

5  OC 

35 

93  4  2 

i  7 ' 

6 

61 

9i  43 

43! 

93  56 

550 

36 

36 

93  52 

55c 

27 

A  7  ■a 

13 

93  50 

850 

35 

'1     1  / 

22c 

91 

91 

93  10 

480 

3  J 

33 

IP 

i  9  R 

1  5  OC 

32 

Q  1     A.  A 
~  J  HO 

B  ft  r 

47 

93  55 

30C 

46 

46 

B9  59 

245 

74 

MAY 

92  49 

50C 

31 

93  50 

396 

79 

79 

93  27 

1900 

20 

9o  28 

26C 

51 

51 

93  58 

668 

34 

93  15 

92! 

92  48 

33C 

35 

92  01 

215 

87 

87 

93  54 

84C 

50 

93  12 

375 

U 

90  59 

33C 

81 

81 

91  31 

12c 

65 

65 

9?  23 

30£ 

85 

85 

93  23 

31E 

Station 


o 
IS 

c 


County 


Q) 


X! 

"(5 


GLENWOOD  4  PNF 

GRAVELLY  1  ESE 

GRAVETTE 

GREEN  FORFST 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  OA" 

GUROQN 

HAMBURG 

HAROY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  ^P 

HECTOR 

HELENA 

HOPE   3  NE 

HOPPER   1  F 

HORATIO 

HOT  SPRINi^S   1  NNE 
HUNTSVILL'= 
HUTTIG  LOCK 

JASPER 

JESSIEVILI-E 

JONESBDRQ 

JUDD  HILL 

KEISER 

KED 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMFLLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEDLA 

LITTLE   ROCK  WSFD  AP  R 

LITTLE   RQCK  FILT  PLANT 

LURTQN  2  NE 

MADISON 

MAGNOLIA 

MAGNOLIA  ? 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA   ?  S 

MARSHALL 
MAUMEE 

MELBOURNE   5  WNW 
MENA 

MILLWOOD  HAM 
MONTICELLH  1  SW 
MOROBAY   L^CK  8 
MORRILTON  4  S'»/ 
MOUNT  IDA  3  SE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 
MOUNTAIN  VIFW 
MULBERRY  6  NNF 
MURFREESBORC   2  MNW 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE   ExP  STATION 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  DAM 
NEWHQPe  3  E 
NEWPORT 

NIMRQD  DAM 

NORFORK  DAM 

ODELL  3  N 

ODEN   1  NNF 

OKAY 

OSCEOLA 

QWENSVILLF 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGF 
PINEY  GRQVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCDTT 
PRESCOTT  "iCS 


2842 
2922 
2930 
2946 
2962 
2976 
2978 
3074 
3088 
3132 

3164 
3165 
3235 
3242 
3428 
3438 
3442 
3466 
3540 
3556 

3600 
3704 
3734 
3761 
3821 
3862 
3998 
4010 
4060 
4106 

4134 
4248 
4250 
4386 
4528 
4548 
455C 
4562 
4572 
4638 

4666 
4696 
4746 
4756 
4839 
4900 
4934 
4938 
4988 
5036 

5038 
5046 
5072 
5079 
51iq 
5112 
5158 
5160 
5174 
5186 

5200 
5228 
5354 
5358 
5376 
5480 
5498 
5508 
5514 
5562 

5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
577C 
582C 
5866 
59oe 
591C 


PIKE 

YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTIAN 

CLEBURNE 

CLARK 

ASHLEY 

SHARP 

BOONE 
BOONE 
POPE 

PHILLIPS 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 

UNION 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

POINSETT 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BODNF 


GRANT 
PULASKI 
PULASKI 
NEWTON 
Oe^  ST  FRANCIS 
08|  COLUMBIA 
Oa  COLUMBIA 
05i  HOT  SPRING 
02  FULTON 
06  LEE 


SEARCY 
SEARCY 
IZARD 
POLK 

LITTLE  RIVER 

DREW 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

BAXTER 


02  BAXTER 
02  STONE 
04  FRANKLIN 
O'^  PIKE 
07|  PIKE 
07  HOWARD 
07  HOWARD 
CRAWFORD 
PIKE 
JACKSON 


PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 

FRANKLIN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 


334  21 

134  52 
136  24 
736  20 

135  14 
135  13 
7I35  31 
333  55 

333  14 
736  19 

736  14 

736  16 

135  28 

234  32 
3|33  43 
^34  22 
4j33  56 

334  31 
736  05 

333  02 

736  01 
3|34  42 

735  49 
535  36 

235  41 
134  36 
535  49 
l|34  51 

334  19 

736  25 

334  10 
134  44 

134  46 
7|35  48 

535  01 
433  18 
433  16 
334  23 
736  29 

734  44 

735  55 

736  03 
736  05 
334  35 

433  41 
333  36 

333  19 

135  07 

234  32 
736  20 

736  20 
735  52 
135  34 
3(34  05 

334  09 

434  00 
334  07 
135  38 
334  14 

735  36 

134  57 

736  15 
1J35  48 
^34  38 
4|33  46 

235  43 
334  37 

135  29 
135  38 

536  02 

134  48 
735  57 

135  03 
134  13 
234  35 
334  10 
7j36  16 
333  14 

in  48 

233  48 


2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3  C 

2 

2 

c 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

1 

2 

34 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3  C 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3  G 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

\ 

2 

3 

1 

2 

3 

\ 

2 

3  f 

2 

\ 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

r 

\ 

2 

3 

1 

a 

2 

3  G 

\ 

2 

3 

2 

1 

2 

3  C 

C 

1 

2 

3  C 

2 

3  c 

1 

2 

3 

2 

3  C 

1 

2 

3 

1 

2 

34C 

\ 

2 

3 

2 

2 

3 

C 

1 

2 

3  C 

2 

2 

c 

1 

£ 

3 

2 

3  c 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

C 

2 

1 

2 

3  C 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 
1975 


Station 


o 

X 
(D 

C 


County 


B 


0 

'Si 
G 
O 


O 

> 
0 

w 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


O  0) 


^  u 


Refer 

to 
tables 


RATCLIFF 
REMMEL  OA" 
ROGERS 

ROHWER  2  MNF 
RUSSELLVILLR   ^  N 
SAINT  CHARLFS 
SAINT  FRA^XIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TQWER 
SHIRLEY 

SILHAM  SPRI^'GS 

SPAPKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  i,  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACU 
TAYLOR 

TEXARKANA  FAA  AP 

TURRELL 

WALDRON 

WARREN  2  WSW 

WASHITA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  ?  W 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  Natio 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES     Division  averages   In  the  annual   issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise   indicated,   dimensional  units  used  in   this   bulletin  are:     Tempera tui'e   in  °F,   precipitation  and  evaporation   in  inches, 
and  wind  movement   in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
liours  ending  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above   the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imat ologi ca 1  normals  based  on  the  period   19^1-1970.        "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-terra  means  based  on 
periods  varying  from   10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction   from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cliraatological  Data. 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Reiser 


Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  thermograph. 

Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 


All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S  5pm 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+     Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
*     Amount   included  in   following  measurement. 
//     Gage   Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M     One  or  more  days  record  missing;    if  average   value  Is  entered,    less  than   10  days  record  Is  missing.      See  monthly  Climatologi cal  Data  for  det 
daily  record. 

R    A-nounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vaiy  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month.     V  in  annual   column  means  total   is  for  a   two-year  period. 
IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometer; 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSI PPI     3-OUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITF 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be   found   In  the  annual   issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy,  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center.   Federal  Building, 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  O  j-/— ^ 

Director,  National  Climatic  Center 
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1 

L I TTLE  ROCK  WSFO  PP  //R 

51 

.7 

27 

.6 

39 

7 

.2 

71 

13 

9 

8 

777 

0 

2 

23 

0 

2.48 

-   1  .76 

.76 

25 

T 

20 

7 

2 

0 

MRLVERN 

55 

.2 

26 

.5 

40 

9 

70 

24. 

9 

9. 

743 

0 

1 

26 

0 

2  .70 

.94 

2 

.0 

0 

4 

3 

0 

MORRILTON  4  SW 

53 

•  D 

27 

.9 

40 

5 

-  .2 

70 

23 

9 

9. 

754 

0 

1 

22 

0 

1  .42 

-  2.37 

.95 

25 

.0 

0 

3 
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0 
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52 
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23 
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24. 

S 
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0 

2 

28 

0 
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-  2.39 
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25 

.0 

0 

2 

1 

1 
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55 
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26 

.8 

42 

0 

-  .5 

71 

13 

7 

8 
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0 

1 

22 

0 

3  .96 

-  .61 

1  .44 

2 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

40 

2 

-   1  .0 

2  .56 

-   1  .63 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Arkansas 

JflNURRr  1976 
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TEMPERATURE 
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.6 
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13 

10 

8 
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1 

1  7 

0 

06 
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.0 

3 
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55  .8M 
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3M 
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14 

12 

8 
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2 
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1.19 
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.0 

0 

7 

3 

1 
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53.5 

32.2 

42 

9 

-  .8 

74 

13 

12 

8 
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0 

1 

16 

0 

3 

73 

-  .73 

1  .38 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

EUDORB 

53.3 

30.9 

42 

1 

73 

14 

14 

9* 
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0 

1 

17 

0 

4 

01 
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.0 

0 

7 

3 

1 
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42 

1 
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72 
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1  1 

9* 

701 

0 

2 

17 

0 

4 

36 

-  .36 

I  .35 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

PINE  BLUFF 

56.0 

33.0 

44 

5 

.3 

71 

13 

10 

8 

629 

0 

1 

IS 

0 

3 

.62 

-  .85 

1  .62 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 
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52.8 

29  .8 

4  1 

3 

72 

31 

14 

8 

728 

0 

2 

19 

0 

7 

.32 

3.20 

3 

.0 

0 

8 

4 

2 
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51  .9M 

29. 3M 

40 

6M 

71 

14 

12 

8 
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0 

2 

22 

0 

4 
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.86 

2 

.0 

0 

8 

4 

0 
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55. 9M 

30. 6M 

43 

3M 

72 

1  3 
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0 

0 

20 

0 

3 
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.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

42 

2 
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4 
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-  .26 

.0 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


nobthuest  0 
bentonviluf: 

BEBBYVILLE   t  NU 
BUFfftLO  TOUEO 
DEED 

EUBE'tft  SPHINGS   3  UMW 

FflyETTEVIllE   Fflfi  ftp 
FflYETTEVILLE  EXP  STfi 
GRAvETTE 
GBEEM  FB0E5T 
HflBBISOM  FAfl  flP 

HUNTSVILLE 
JftSPER 
LEftD  HILL 
OOELL  3  li 
SILOAM  SPBrMGS 


HOBTH  CENTBRL  02 

CftLiCO  BOCK 
CI IMTBN 

EvEMlNG  SHftDE   1  ME 
GIL6EBT 

GBEEBS  FEBBY  DAM 

f-lfiMMGTH  SPBIMG 
MflBSMflLL 
tIELeeUBNE  ^  WNU 
MOUMTftIN    HOK:    1  MNW 
nOUMTfllM  HOME   C  OF  ENG 

MOUNTRIN  VIEW 
SflLEM 
SHIBLEY 
YELL VILLE 


fiL  ICIH 
BflTESviLLE  L 
BflTESVILlE  L 

6LflCH  BOCK 

BLYTHEVILLE 
COBNING 
GEOBGETOWM 
JDIiESBDBO 
JUOO  HILL 


LAKE  CITY 
MEWPOBT 
PARflGOULD 
PQCAMONTftS  1 


WEST  CI 
AtBOTT 


CLfi««SVILLE 
COVE 

OfiNvILLE 

DfiBDfiMELLE 

FOBT  SMITH  W50  I 

POST  SMITH  WATEI 
GflftvELLY    I  ESE 
GBEEMUOOO 
HECTOB 

MULBEHBr  6  NiiE 

MfiTUBBL  DftM 
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OZONE 

PARKS 
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MAL  OBON 


CONUAY 

CBYSTBL  VOLLEY 
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HOT  SPBIfiGS   1  MNE 
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LITTLE  BOCK  WSFO  AP 
MAL  VERN 

MOftBILTDN   1  SW 
NIMROD  DAM 
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flBKAMSflS  POST 
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DRY   OF  MONTH 
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DRILY  PRECIPITATION 
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50 
23 

63 
23 

66 

63 
26 

55 
33 

37 
22 

46 
1  1 

SB 

25 

58 
30 

57 
30 

57 
31 

49  . 1 
22  .0 

LEBD  HILL 

HBX 
HIN 

53 
30 

52 
30 

32 
25 

27 
9 

40 

17 

57 
32 

47 
8 

16 
1 

39 
5 

62 
25 

52 
28 

59 
18 

59 
39 

48 

22 

55 
34 

52 
30 

36 
18 

45 

28 

SB 
34 

4  1 

22 

49 

29 

65 
27 

72 
42 

65 
32 

53 
35 

25 

44 

12 

60 
34 

58 
3S 

58 
40 

53 
40 

26.0 

SILOBM  SPRINGS 

p          ■  ■ 

HBX 
HIN 

60 
30 

48 

30 

34 
16 

30 
9 

30 
9 

42 

18 

52 
1  1 

12 
0 

28 
0 

40 

9 

55 
26 

48 

22 

57 
25 

52 
20 

47 

20 

S3 
26 

39 
16 

38 
17 

50 
32 

49 

22 

43 

22 

45 

30 

63 
30 

64 
34 

58 
39 

49 

21 

36 
15 

45 

15 

58 
30 

59 
28 

56 
32 

46.1 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

HBX 
HIN 

48 

25 

54 

32 

43 
24 

34 

12 

30 
1  I 

39 
1  3 

51 
24 

24 

3 

21 
2 

36 
3 

51 
22 

48 
13 

60 
14 

64 

19 

50 
14 

55 
15 

40 

12 

40 
12 

42 
24 

57 
26 

43 

17 

52 
18 

67 
18 

71 
28 

62 
27 

45 

29 

39 
I  I 

43 

12 

60 
22 

SB 
27 

59 
27 

47.9 
17.9 

EVENING  SHADE   1  NE 

HBX 
HIN 

54 

26 

53 
36 

39 
24 

36 
12 

36 
1  1 

44 

16 

42 
IS 

21 
3 

34 

2 

46 

2 

51 
34 

56 
1  3 

65 
42 

52 
1  7 

S3 
15 

60 
32 

42 
14 

40 

19 

53 
29 

49 

25 

55 
19 

65 
21 

69 
27 

67 
29 

60 
40 

47 

29 

45 
1  4 

60 
21 

58 
29 

60 
28 

61 
27 

50.4 
21  .6 

GILBERT 

HBX 
HIN 

59 
23 

54 
34 

35 
22 

32 
6 

4  1 
8 

64 

25 

46 
1  I 

21 
1 

41 

2 

51 
17 

52 
30 

58 
1  1 

62 
40 

52 
13 

54 

12 

53 
35 

43 
10 

48 

28 

54 
33 

45 

19 

54 

15 

69 
16 

73 
31 

63 
26 

59 
38 

40 

27 

47 

10 

60 
IB 

58 
22 

62 
27 

61 
26 

51  .6 
20.5 

GREERS  FERRT  OBH 

HBX 
HIN 

48 

32 

58 
37 

46 

26 

39 
15 

33 
12 

39 
12 

46 

25 

32 
5 

24 
5 

35 
7 

51 
26 

S4 
21 

61 
21 

67 
30 

52 
22 

54 

23 

4  1 

23 

43 
23 

41 

25 

57 
31 

40 

25 

55 
27 

63 
27 

69 
33 

61 
38 

61 
31 

40 

19 

44 

19 

57 
25 

61 
33 

63 
34 

49.5 
23.5 

MflnnOTH  SPRING 

HBX 
HIN 

53 
29 

61 
35 

36 
24 

29 
1  1 

36 
24 

45 

20 

44 

12 

19 
3 

32 
2 

48 

20 

50 
34 

S3 
14 

65 
40 

45 

15 

54 
14 

47 

29 

38 
14 

39 
17 

52 
26 

40 
24 

51 
1  7 

63 
18 

71 
24 

64 
28 

56 
37 

39 
29 

40 
15 

60 
20 

56 
36 

58 
25 

51 
34 

47.9 
22.3 

MARSHALL 

HBX 
HIN 

55 
35 

53 
32 

35 
18 

30 
8 

37 
1  3 

47 
22 

43 

5 

19 
-  1 

35 
5 

47 

20 

52 
20 

S3 
29 

60 
2B 

49 

25 

46 
26 

51 
26 

4  1 

19 

43 
24 

53 
26 

4  1 

21 

51 
30 

65 
32 

69 
42 

66 
43 

57 
36 

38 
24 

48 

15 

58 
26 

58 
32 

58 
34 

54 

32 

48.8 
24  .2 

nOUNTflIN   HOHE    I  NNW 

HAX 
H  I  N 

51 
35 

40 
36 

35 
21 

30 
1  1 

36 
15 

54 

25 

46 
8 

17 
0 

36 

5 

SO 
20 

47 

30 

57 
22 

61 
37 

44 

26 

54 

28 

46 

30 

40 

21 

43 
24 

57 
36 

42 

23 

SI 
28 

66 
28 

70 
36 

64 
34 

52 
28 

44 

25 

42 
1  3 

60 
23 

56 
35 

58 
34 

64 

35 

46.5 

25.0 

nouNTfliN  HonE  c  of  eng 

MAX 
HIN 

47 

32 

52 
34 

40 

22 

34 

9 

30 
9 

40 
18 

54 
19 

21 
0 

19 
0 

37 
7 

50 
24 

50 
16 

57 
17 

61 
20 

49 
18 

56 
19 

4  1 
17 

40 
18 

43 
24 

56 
23 

4  1 

20 

53 
22 

66 
25 

70 
32 

60 
30 

42 

26 

40 

13 

43 
14 

62 
20 

57 
33 

58 
35 

47.4 
19.9 

nOUNTAIN  VIEW 

MAX 
HIN 

48 

30 

58 
35 

41 

22 

36 
1  1 

30 
1  I 

38 
16 

47 

23 

23 
2 

21 
2 

35 
B 

51 
25 

51 

20 

59 
29 

64 

23 

51 

23 

51 
26 

4  1 

16 

41 
16 

44 

22 

53 
27 

44 

27 

53 
27 

66 
29 

68 
35 

60 
38 

46 

28 

39 
16 

44 

15 

56 
32 

60 
31 

62 
31 

22.5 

TELLV  ILLE 

■            ■  ■ 

HAX 
MIN 

58 
25 

40 

28 

35 
20 

34 

7 

39 
7 

56 
20 

44 

9 

20 
1 

39 
3 

62 
16 

46 

29 

68 
13 

60 
27 

SO 
16 

56 
15 

51 
29 

39 
12 

46 
24 

56 
29 

50 
17 

51 
27 

66 
19 

69 
27 

60 
26 

54 

48 

28 

51 
17 

62 
21 

52 
27 

49 

29 

51 
23 

49.7 
19.7 

NORTHEAST  03 

BLICIB 

MAX 
MIN 

55 
32 

58 
39 

40 

27 

34 

16 

35 
17 

42 

23 

42 
18 

23 
6 

31 
9 

43 

19 

52 
39 

49 

21 

68 
41 

51 
26 

50 
25 

48 
34 

4  1 

21 

43 
19 

56 
30 

49 

29 

S3 
28 

59 
26 

65 
36 

72 
38 

55 
43 

46 
31 

40 

21 

51 
27 

58 
28 

SB 
29 

57 
2B 

49.2 
26.6 

BBTESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

52 
32 

51 
34 

49 
30 

36 
18 

40 

9 

45 

15 

45 

12 

21 
2 

34 
4 

48 

20 

52 
35 

64 

21 

66 
42 

51 
25 

61 

37 

49 

36 

46 

28 

50 
30 

46 
20 

48 

29 

56 
26 

63 
29 

67 
39 

62 
38 

59 
35 

49 

29 

43 

15 

56 
25 

59 
38 

61 
44 

50 
34 

50.4 
26.8 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

HAX 
HIN 

49 
28 

51 
38 

46 

26 

36 
14 

33 
1  3 

36 
21 

47 

15 

22 

5 

6 

42 

22 

52 
33 

50 
IB 

67 
43 

52 
23 

54 
20 

52 
39 

42 

17 

38 
23 

59 
35 

50 
30 

56 
22 

65 
23 

66 
40 

68 
36 

59 
42 

42 
31 

43 

21 

52 
23 

59 
31 

61 
31 

62 
30 

50.5 
25  .8 

BEEOEVILLE 

HBX 
HIN 

59 
32 

55 
41 

42 
28 

31 
17 

37 
17 

42 
24 

45 

16 

23 
7 

33 
10 

45 

21 

52 
40 

51 
23 

69 
39 

51 
29 

52 
27 

47 

35 

40 

3D 

56 
21 

51 
30 

50 
31 

54 

29 

60 
26 

65 
38 

60 
45 

60 
49 

54 

32 

40 
24 

55 
28 

58 
32 

62 
36 

50 
34 

50.0 
28.8 

BLTTHEVILLE 

HBX 
HIN 

57 
33 

42 

30 

35 
16 

34 

20 

39 
21 

46 

22 

23 
7 

34 

9 

47 

1  1 

49 
41 

52 
29 

68 
45 

48 
26 

50 
29 

47 

33 

37 
22 

35 
23 

54 

25 

51 
32 

60 
28 

54 
29 

63 
39 

60 
47 

60 
45 

54 

34 

38 

19 

52 
26 

65 
33 

57 
37 

55 
34 

48.2 
28.2 

CORNING 

MAX 
MIN 

53 
37 

52 
38 

3B 
24 

3' 

1  3 

35 
IB 

41 

20 

44 

16 

22 
4 

31 

7 

42 

19 

53 
37 

62 
22 

68 
42 

61 
21 

49 
24 

44 

28 

38 
20 

38 
16 

49 

29 

46 

26 

53 
27 

57 
26 

62 
39 

59 
37 

54 
40 

40 

31 

38 
18 

47 

27 

56 
33 

60 
37 

48 

32 

46.9 
26.1 

J0NE5B0R0 

MAX 
MIN 

48 

30 

56 
34 

49 

27 

37 
16 

26 
1  7 

34 
16 

44 

30 

42 
4 

19 
4 

29 
19 

49 

27 

47 
21 

61 
22 

67 
26 

50 
26 

50 
31 

40 

20 

34 

17 

38 
28 

55 
31 

40 

27 

50 
27 

57 
28 

64 

39 

60 
39 

54 

33 

40 

21 

38 
21 

50 
32 

54 

36 

58 
34 

46.5 

25.3 

JUDO  HILL 

MAX 
MIN 

57 
31 

56 
41 

44 

31 

34 
IB 

34 
19 

42 

25 

46 
21 

23 
7 

30 
10 

44 

23 

48 

39 

48 

26 

69 
42 

48 

29 

50 
28 

49 
34 

48 
24 

38 
16 

56 
28 

54 

50 
28 

58 
28 

65 
39 

64 
42 

69 
44 

49 

33 

39 
25 

53 
28 

55 
34 

57 
36 

57 
34 

49.1 
28.6 

KEISER 

MAX 
HIN 

46 

30 

67 
34 

SO 
28 

37 
16 

27 
17 

36 
19 

47 
28 

43 

6 

19 
8 

31 
15 

46 
24 

49 

25 

59 
28 

69 
2B 

49 

26 

49 

28 

40 

21 

32 
15 

40 
19 

53 
31 

39 
26 

50 
24 

55 
26 

63 
36 

60 
44 

60 
34 

39 
23 

35 
25 

61 
29 

52 
34 

58 
32 

46.5 

25.2 

NEWPORT 

HBX 
HIN 

49 

31 

58 
40 

46 

27 

3B 
IB 

27 
17 

35 
21 

44 

30 

34 

6 

22 
6 

31 
15 

48 

29 

SI 
22 

60 
26 

67 
29 

50 
27 

51 
31 

4  1 

23 

39 
22 

40 

26 

55 
30 

42 

29 

53 
29 

58 
33 

66 
41 

57 
43 

50 
32 

41 

22 

39 
22 

56 
32 

58 
37 

60 
34 

47.3 
26.7 

PARBGOULD 

HBX 
HIN 

66 
27 

63 
40 

4  1 

26 

33 
16 

33 
17 

42 
21 

4  3 
14 

20 
5 

30 
8 

43 

20 

SO 
40 

46 

20 

67 
39 

49 

28 

49 

22 

47 

32 

38 
21 

36 
16 

54 

28 

49 

30 

5 1 
27 

55 
25 

63 
36 

61 
36 

52 
41 

46 

31 

39 
21 

50 
26 

54 

38 

59 
36 

56 
34 

47.3 
26.5 

POCBHONTflS  1 

HBX 
HIN 

53 
30 

52 
37 

38 
26 

32 
12 

34 
16 

41 

20 

40 
14 

20 
3 

29 
5 

42 

19 

50 
36 

4B 

19 

68 
39 

50 
28 

48 

21 

46 

32 

42 

19 

37 
14 

49 

27 

46 

27 

51 
23 

67 
24 

62 
33 

59 
32 

52 
40 

43 

30 

37 
13 

58 
26 

56 
3B 

SB 
32 

53 
33 

46.8 
24  .7 

SEARCY 

HflX 
HIN 

60 
31 

57 
41 

41 

27 

36 
15 

36 
1  3 

46 

22 

40 

16 

2S 
7 

SEE 

34 

9 

REF 

48    52  51 
18     43  19 

ERENCE  NOTES 

69     53  53 
44     28  22 

FOLLOWING  £ 

50     43  38 
34     22  27 

TATION  INDEX 

59 
27 

52 
30 

57 
27 

64 

25 

69 
33 

64 

39 

61 
44 

45 

33 

44 

61 
22 

60 
34 

64 

32 

59 
34 

51  .3 
27.3 

DRILY  TEMPERnrURES 


BRKBNSnS 

JflNUORr  1975 


DRY  OF  MONTH 

STPTION 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

I  0 

J  J 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

]  7 

1  8 

1  9 

2  0 

2 1 

2  3 

2  5 

26 

26 

29 

30 

3  1 

WEST  CENTRfiL  04 

BLUE  MQUNTPIN  OI^M 

nflx 

50 

58 

42 

37 

32 

40 

52 

23 

23 

57 

62 

52 

58 

43 

44 

MIN 

30 

37 

24 

12 

13 

16 

22 

6 

6 

1 1 

30 

23 

26 

25 

23 

2  3 

22 

30 

34 

31 

28 

27 

27 

37 

4  1 

30 

16 

17 

25 

36 

36 

24  .6 

BOONEV I LLE 

nnx 

59 

57 

38 

35 

4  3 

55 

54 

25 

46 

58 

56 

56 

53 

58 

52 

46 

44 

MIN 

37 

35 

22 

12 

19 

28 

13 

5 

9 

27 

32 

20 

44 

20 

19 

1  6 

35 

31 

27 

19 

22 

30 

36 

39 

28 

?6 

21 

29 

29 

33 

25.4 

CLflRKSV I LLE 

nnx 

50 

57 

45 

4  I 

32 

40 

49 

26 

25 

39 

53 

58 

54 

60 

54 

57 

45 

46 

MIN 

33 

41 

23 

1  1 

1  1 

16 

28 

5 

5 

1  1 

32 

18 

19 

18 

18 

19 

1 5 

IS 

29 

23 

18 

18 

21 

30 

30 

30 

15 

15 

19 

23 

25 

20  .5 

OflRDRNELLE 

MAX 

59 

53 

40 

34 

40 

50 

47 

25 

^1 

53 

56 

53 

64 

S3 

56 

50 

43 

47 

MIN 

36 

36 

26 

16 

16 

26 

19 

7 

10 

21 

39 

20 

43 

23 

20 

35 

18 

29 

31 

32 

22 

24 

29 

38 

43 

31 

20 

22 

29 

31 

35 

26.7 

FORT  SM I TH  H50  OP 

MRX 

54 

48 

37 

3 1 

42 

56 

35 

24 

44 

60 

53 

60 

60 

52 

57 

49 

42 

50 

MIN 

36 

27 

20 

14 

19 

25 

9 

6 

9 

23 

23 

19 

27 

21 

20 

22 

1 8 

30 

33 

22 

19 

22 

29 

33 

36 

26 

13 

18 

27 

30 

28 

22.7 

FORT  SMITH  NRTER  PLANT 

MRX 

54 

54 

35 

35 

36 

53 

52 

23 

56 

52 

55 

54 

44 

44 

MIN 

41 

32 

21 

1  1 

13 

28 

7 

2 

7 

18 

28 

15 

45 

19 

32 

1  6 

26 

35 

22 

20 

22 

25 

28 

35 

25 

13 

1  3 

26 

30 

32 

22.7 

HEC  TOR 

MRX 

57 

53 

34 

36 

36 

45 

25 

35 

52 

55 

54 

SO 

45 

MIN 

35 

34 

23 

1  1 

12 

23 

13 

4 

5 

6 

37 

22 

44 

21 

22 

21 

1  9 

30 

20 

24 

23 

25 

23 

37 

44 

28 

1  7 

19 

27 

34 

35 

23.8 

HENfl 

MRX 

57 

54 

37 

36 

52 

52 

26 

40 

52 

55 

54 

54 

50 

47 

47 

MIN 

39 

35 

22 

12 

14 

31 

1  1 

5 

1  1 

28 

35 

29 

45 

32 

28 

2  4 

29 

35 

30 

24 

29 

40 

SO 

37 

28 

20 

29 

31 

37 

40 

28  .8 

oznRK 

MRX 

55 

52 

34 

40 

52 

48 

26 

40 

56 

56 

55 

56 

56 

51 

43 

46 

MIN 

38 

41 

24 

12 

19 

27 

12 

5 

10 

28 

36 

22 

41 

30 

34 

27 

22 

25 

30 

35 

40 

29 

17 

21 

28 

34 

38 

26.6 

Russell v  i l le  3  n 

MRX 

5 1 

62 

45 

41 

39 

50 

27 

25 

40 

55 

55 

55 

62 

53 

58 

45 

45 

MIN 

36 

39 

23 

1  3 

15 

14 

27 

7 

7 

10 

22 

19 

20 

22 

1  9 

2  1 

1  5 

1 6 

29 

30 

21 

22 

25 

27 

36 

33 

1  7 

1  7 

20 

27 

35 

22  . 1 

SUB  I oco 

52 

58 

52 

44 

50 

MIN 

36 

35 

23 

1  4 

16 

25 

15 

5 

9 

23 

36 

21 

40 

38 

23 

35 

23 

29 

31 

30 

30 

30 

31 

39 

40 

29 

18 

23 

39 

43 

40 

28  .0 

HRLDRON 

MRX 

58 

58 

37 

35 

45 

55 

55 

26 

44 

55 

55 

46 

50 

53 

49 

58 

69 

71 

71 

65 

40 

49 

62 

64 

56 

59 

53.7 

I  8 

1  4 

3 1 

1  3 

24 

CENTRAL  05 

RLUM  FORK 

MAX 

61 

58 

40 

50 

54 

55 

52 

45 

46 

MIN 

34 

38 

24 

15 

1  3 

25 

20 

6 

9 

26 

44 

24 

40 

32 

24 

24 

29 

35 

32 

23 

28 

43 

46 

52 

30 

22 

25 

33 

36 

33 

29  . 1 

BEN  TON 

MRX 

66 

58 

43 

36 

51 

SO 

56 

53 

49 

47 

47 

70 

54  5 

MIN 

32 

40 

25 

16 

1  1 

27 

23 

8 

7 

20 

41 

20 

42 

24 

19 

34 

16 

39 

31 

31 

25 

31 

34 

43 

49 

31 

19 

23 

24 

27 

33 

27.3 

BLPKELT  MOUNTAIN  ORM 

MRX 

53 

50 

47 

35 

40 

51 

28 

S4 

58 

68 

55 

56 

47 

48 

46 

SO 

67 

45 

59 

54 
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21 

20 

22 

35 

12 

I  4 

16 

31 

26 

29 

32 

28 

31 

27 

29 

33 

36 

27 

27 

31 

4  1 

55 

34 

29 

27 

31 

31 

36 

29  .3 

STAR  cnr  4  ENE 
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68 

64 

44 

41 

38 

53 

53 

38 

58 

56 

49 

72 

68 

57 

55 

43 

43 

64 

62 

55 

64 

69 

65 

58 

41 

59 

62 

61 

61 

55.9 

MIN 

32 

43 

32 

20 

14 

24 

26 

I  I 

23 

47 

22 

46 

31 

24 

40 

23 

29 

32 

34 

24 

25 

41 

55 

35 

28 

25 

36 

34 

30 

30.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STHTION  INDEX 


8 


DPILY   SOIL  TEMPERATURES 

RRKflNSflS 

JSNUflRY  1976 
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3 
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S 

9 
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15 
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17 

le 

IS 
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22 

23 

24 

25 
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27 

26 
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31 

cc 
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<7 

50 

48 

48 

45 

41 

41 

35 

41 

3  3 

36 
32 

33 
3 1 

44 

33 

49 

36 

49 

36 

57 
44 

51 
38 

45 

37 

40 

35 

41 

35 

39 
34 

42 

36 

37 
35 

38 
34 

39 
36 

50 
39 

50 
44 

53 
43 

43 

37 

47 

36 

46 

36 

52 
38 

55 
40 

45 
36 

1 

7 
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41 

41 

42 

38 

37 

36 

40 

36 

38 
32 

38 
34 

39 
34 

40 

35 
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38 

37 
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41 

47 
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43 

38 

41 

36 

39 
36 
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35 

40 
36 
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37 
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38 

45 

37 

47 
38 

46 
44 
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44 
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39 

43 

38 

43 

38 

47 

39 
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43 

37 

9 
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40 

46 

37 

35 

34 

35 

42 

40 
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34 

34 

32 

34 

32 

33 
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37 

55 
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55 
43 

49 
40 
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37 

40 

36 
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38 
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46 
40 

48 

39 

49 
46 

56 
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50 
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45 

45 
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45 
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39 
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55 
35 

53 
33 

42 
32 

42 

31 

46 

32 

46 

30 

30 
27 

42 

30 

51 
40 

49 
31 

53 
32 

SI 
36 

47 
34 

45 
34 

40 

33 

37 
32 

39 
33 

48 

3S 

47 
34 

45 
34 

47 
34 
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34 

51 
48 
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42 
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34 

44 

34 

46 

33 
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34 
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35 
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34 
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2 
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46 

37 
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40 

46 
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37 

45 

37 

49 
44 
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43 

37 

42 

36 

42 

36 
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8 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ~f 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 
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7 
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9 
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17 
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21 
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.5 
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T 
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T 

.5 

T 

T 
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STATION  INDEX 
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6 

34 

48 
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04 
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3 

34 
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29 
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08 
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3 

34 
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93 

25 
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0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7  A 

c 
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0220 

08 
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3 

34 

09 

93 

03 
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6P 

7A 

c 
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0234 

09 
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33 

37 
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12 
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7A 
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5P 
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HKrV    rUbi     NH  1  ntnUKlHL 
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0286 

07 
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4 

33 

38 
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08 
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7  A 
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Q  T  u  r  M  c 
H  1  n  t  No 

0300 
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4 

34 
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93 

58 

960 
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06 
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7 
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c 

IPMCC     C     IIDI    1  DPF 
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0458 

03 

I NUtrtNULNLL 

7 

35 

49 

9  1 

47 

57  1 
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5P 

c 
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□  HltoVlLLt    L    HfNU    U  i 

0460 
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45 
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0530 

03 
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35 

04 
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54 

250 

c 
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JHntb  WtLLn 

BEEDEVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

25 

9  1 

06 

22  1 

6P 

6P 

P.   M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

5 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 

Q  C  M  T  n  M  \/  I  1    1  C 

dLN 1 UNV ILLt 

0586 

01 

D  C  M  T  n  M 

□  t  N 1  UN 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1296 

7A 

7A 

IFPDY  TIIDMFV 

Q  C  D  D  V  W  T  1   1    C      ^     M  I.I 

06  1  6 

0  1 

P  Q  D  D  n  1  I 

L  HKKUL  L 

7 

36 

24 

93 

37 

I  1  60 

7fl 

c 

1     I.I        T  n  M  1    I  M  c  n  M 
J  .  W  .     1  UnL  1  INbUN 

DTP     C  n  D  U" 

□  lb   r  UKr\ 

0654 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7  A 

MPC     PPQI       1  ITTIF 

nKb    UrHL    LI  1  ILL 

0724 

05 

tiU  1     o r  K  1  N b 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7  A 

MPQ        inniCF     W  VQTFC: 

nKb-    LUUlbt   n.  THitb 

DLHLr\  KULn 

0746 

03 

1  n  1 1 D  c  Ki  p  r 
LHWKtNLt 

7 

36 

06 

9  1 

05 

269 

7  A 

1  Q  P  k     T  LI  T  1   1  Q 

JHLiN  IWILLH 

Dl   QwCl    V     MHllMTDTM  nClM 

DLHrAtLT    nUUNIHlN  UHn 

0754 

05 

p  p  D 1  n  M  n 
bH  K  L  HNU 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8A 

8R 

c 

II     C     PPDPC     nF  FMPIMFFPC: 
U    b    LUKrb    Ur  LNbllNttKb 

Dl   llC     MflllMTnTM  nriM 

bLUt    nUUNlHlN  UHn 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8A 

8R 

c 

II     C     PPPPC     PF  FMriMFFP<^ 
U    b    LUKrb    Ur  tiNbilNttKb 

DlllCC      PTTV      Q  Cll 

□  LUr  r    L 1  1  Y    J  bW 

0800 

08 

M  c"  \/  p  n  p 
N t  V  H  UH 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

DPkDMCQC     FnPFQTPY  PHMM 
HKnHiNoHo    rUKtolKl     LU  nn 

BLYTHEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7A 

H 

R  L  WHITE 

BONNERDflLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

lODO 

7A 

0.  E.  KETCHUM 

Q  n  n  M  c"  V/  T  1  1  c 
bUUNt  V ILLt 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7A 

c 

Pi    TP     C  VQMnFll 

LLtU    t*  THNUtLL 

bU 1 K I NbUKb    J  Nt 

0842 

02 

WPM  OIIOCKI 

VAN  bUKtN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MDC     PFMF\/Q  PDTFQ 
"Kb     utNtVH     bH 1 t b 

buUbn 1  UN 

0848 

08 

(lie  w  p  n  n 
Nt  V  AUH 

3 

33 

52 

93 

20 
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7  A 
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0936 

06 

M  P  kl  D  P  C 

nUNKb t 

7 

34 

53 
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7R 
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c 

H 
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01 
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93 

30 

2578 

7A 
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02 
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7 

36 

22 

92 

34 
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c 

II     C     rnPPQ     PF  FMPIMFFPQ 
U    b    LUKrb    Ur  tlNuliNtLKO 
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1  1  02 

06 

O  L  H    P  C  U'  I 

rUL  HbK 1 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 
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D*     n*  WHLIntK 

LHL  1  C  0  i<uLK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

35 

07 

92 

08 

400 

6P 

7fl 
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1  1  52 

08 

OUACHITA 

3 

33 

36 

92 

49 

I  1  6 

8fl 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLflRENOON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

18 
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5P 

7R 

JAMES  W  NOTHERN 

CLflRKSV I LLE 

1455 

04 

1  r»  Lj  M  c  M 

JUHNbUN 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7A 

DlllY     1  UTIITQ 
blLLT    L  WlLLlb 
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1457 

04 

1  n  u  KI  c  n  KI 
JUnNbUN 

I 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

1 1  M  1  U  F  Rc;  I  T  y    PF  DRKDM^Q^ 
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1492 

02 

\(niil  DllDCKl 

VHN  oUKlN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7A 

FQPi     D  Dinnirk 
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1574 

01 

M  n  rt  I  C  O  K  1 

MRU  1 buN 

7 

35 

48 

93 

48 
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c 
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01 
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7 
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05 
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05 
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1 
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05 
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29 
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7R 

H 

D  1 1  1      1  n  w  M  Q  n  M 
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1632 

03 

CLAY 

7 

35 

24 

90 

35 

293 

6P 
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04 
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25 
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09 
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3 
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07 
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57 
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8A 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 
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05 

PULASKI 

1 

34 

42 

92 

27 
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07 

PIKE 
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5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

F  n  D  n  V  r  c 
r  UKU  T  L  L 

2540 

08 

not  1 

U  rt  L  L  M  o 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOGRN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTlON  INDEX 
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S T R T  T  HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  INT  Y 
U  U  U  IN  1  1 

o 
a: 

CE 

a: 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRSFR VFR 

I 

PRECIP. 

Q_ 
CE 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

FORT  SMITH  WSO  flP  R 

2574 

04 

SEBRST IHN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WH  1  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7R 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

c 

H 

MRS    IDA  A  K I LL I  ON 

GILLHAM  DRM 

2810 

07 

SEV  I  ER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD   4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7A 

MRS  JIMMY  GRANT 

GRAVELLY   1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

46  1 

7R 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

HUGH  L  .  LEYSRTH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

CHRRLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

13 

94 

15 

518 

7R 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  ORM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7R 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

14 

91 

48 

180 

8A 

TOWN  OF  HRMBURG 

HRRDY 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

c 

THERESR  DONALDSON 

HRRRISON  FAR  RP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1374 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

c 

MRS.  ETTA  G.  LRUNIUS 

HELENA 

3242 

05 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7fl 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7R 

7A 

H 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7R 

FELTON  G.  HOLLIFIELD 

HORAT  I  0 

3442 

07 

SEV  I  ER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GRRLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7R 

7R 

H 

U  S  NATL   PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7R 

c 

MRS  MAY   PEARL  MRRKLEY 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UN  I  ON 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7R 

MRS  ARDELLA  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7R 

MRS.   LVRR  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRRIGHERD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7fl 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUOD  HILL 

3761 

03 

PO  I  NSE  TT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

RLLEN  LINDSEY 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7A 

7A 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   0.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRRICHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7R 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

FULflSK I 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8R 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

P  I  KE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7R 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

SS 

7R 

MRS   ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4  134 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7R 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WSFO  AP  R 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRDISON 

4  528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

0  1 

90 

4  3 

2 1  5 

8  A 

MRS  VIOLfl  HOLLOWELL 

MRGNOLIfl 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

93 

1  4 

315 

6P 

7A 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

MRGNOLIA  2 

4550 

08 

COLUMB I R 

4 

33 

16 

93 

I  4 

294 

c 

ARKANSAS  P  S  L  CO  . 

MAL  VERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7A 

H 

CLARENCE  P.  MATHIS 

MRRIRNNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ARKANSAS 

MARSHALL 

4666 

02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  140 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SERRCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

1  ZRRD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7A 

MRS.   JUANITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

BP 

7A 

c 

H 

R I  CHARD  W  .   ST  .  JOHN 

MILLWOOD  ORM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  I 

93 

58 

3 1  6 

E 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8A 

8R 

c 

H 

U  OF  ARK  -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  ti 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7R 

PERRY  0.  MALLETT 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7  A 

7R 

c 

H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

5036 

02 

BRXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7A 

WILLIAM  F  .  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL I N 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS.   SULA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

P  1  KE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7R 

7A 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7R 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DRM 

5150 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS.  NONA  L.  HRILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

P  I  KE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

7A 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  ORM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

5320 

05 

PULflSK  I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WfiSHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7R 

MRS.  CLRRA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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STflTION 


COUNTY 


OBSERVfiTION 
TIME  RND 
TPBLES 


OBSERVER 


OZflRK 

OZONE 

PflRRGOULD 

PARKS 

PHRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCPIHONTRS  1 

PORTLRNO 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RflTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  3  N 
SflINT  CHRRLES 
SflINT  FRRNCIS 
SRLEM 
SERRCY 

5HERIDRN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIRCO 
TAYLOR 

TEXARKRNR  FRA  AP 

TURRELL 

WALORON 

WARREN  2  WSW 

WASHI TA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 

NEW  STATIONS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 


5508 
5514 
5562 
5591 
5502 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 

5856 
5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
637S 
6380 
6403 
6506 

6566 
6586 
6624 
6758 
6804 
5823 
6918 
6920 
6928 
7038 

7048 
7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


5320 


05 


FRRNKL IN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLRRK 

RRNOOLPH 

ASHLEY 

NEVRDR 

NEVRDR 

LOGRN 

DESHR 

POPE 

RRKANSRS 
CLRY 
FULTON 
WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGRN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI  TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CR  I  TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


PULRSK  I 


35  29 

35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  15 

33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  35 

34  39 

35  08 
35  19 

34  57 

35  14 

36  1  3 


34  50 


93  50 

93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 
93  53 
91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 


91 
91 


91  25 
93  39 
93  27 


94  00 

90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


92  16 


396 
190G 
250 
658 
925 
330 
215 
840 
375 
330 

1  20 
308 
318 
453 
150 
366 
200 
300 
668 
245 

290 
550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 

361 
225 
575 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


553 


5P 


6P 


MID 
5P 
5P 
7R 

5P 


7R 
7fi 
4P 
7A 

7R 
5P 
7fl 
7A 
6P 

8A 
6P 

7R 
8A 
7A 
8A 
7A 
7R 
7R 

5P 
7R 
7A 
8A 
8A 
SS 
7R 
8R 
7R 
8fl 

MID 
5P 
7R 
7A 
7A 
5P 


7R 


8RCGH 
H 

C  H 


BURNS  WRKEFIELO 
VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HRNSRRO 
ETHEL  CRRLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HADDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRRNCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETR  KISSIAR 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BILL  MCKENNEY 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

GILLIS  R.  NEELEY 

RLGER  B.  POMEROY 

ROAM  C .  MELTON 

RRKRNSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MRTTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  fl  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIRCO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 

POTLRTCH  CORP 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

NOLEN  B  CALDWELL 

BILL  J  MOODY 

RADIO  STRTION  KWYN 

CRRL  WRLKER 


NATIONAL  WEATHER  SERV 
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REFERENCE  NOTES 


yuu.     aaailionai  precipitation  data  are  contained  in  the    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

:i^l:lTt'n  Mo^?h"v°^^^^:rLr?o?:ir;rf  thTL°™s^riJe  '^^^iVZ^l^'lf^l^er^^rrirr  ^--P"--"  evaporation  in  inches  an 

directions  entered  in  «,.res  are  tens  o,  decrees.     Resultant  wind"irjirv^c?:rsnr o?^inrdf :ec\1  jL^InrspJedr di^v^Sef  thrn:^^^ 

of  dayll^^?  savin,  l^J^'^UZ  o"1?ounnn°?h:".?Jo:;an'":L's„or:i  Gi':^'d"'taiTe-     "Vt  '"^  '^"^  observations 

Offices  and  FAA  stations.     For  thele  stations  Inoror^rLnrvaiSes  are  arto^  a  ™      .  «  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
table,    "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  W^nS"  ^able     a,^d  ?h  i  ! ,  Data  m  the  "Extremes"  table,   "Daily  Piecipitation"  , 

the  24  hours  ending  at  time  of  observation  snowfall  in  the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 

'"'^"'""^  1.arfn7SL\"aJuL'Ir?hrE::po?"ion";r;J,^S%^bJe°'  '"'"f  "'^"'^r  ""^"'^^  -^^^  ■'^^^  ^" 

time  of  observation.  Wind  is "h^to^al  wiSd  mo^eL^f  i!  m^lef  overthret'ao^v,?*  '^'"P'^^t^re  of  water  in  pan  as  rec 
inches  above  the  pan.  movement        miles  ovei    the  evaporation  pan  as  determined  by  a  oontinuou 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snnwfill    snH  r^^  4. 

Obtaining  measurements  are  taken  frl  drtfeJe^t  points  ?oi   sSccesMve  obSi^a^l'ons     c^^^Lr^r"'""'  °f  ""^''i  °^  °"  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  thr"corr  T^me  of  „  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  ?ariablllt 

WALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table     the  "Snowfall   anri  Snr,^,  n„  r,.„,         *  ,n 

^riTJd  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  slee?.   and  i^e.  °"  G^'ound     table,   and  m   the  "Seasonal  Snowfall"  table 


EVAPORATION  is  _      _ 

the  Evaporation  and  Wind  table 
recorded  during  24  hours  ending  at 
inuous  anemometer  recorder  located  6-8 

»ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  e, 

oht.-,,„,„,.  ™o,e„,.a„»„t=  ^.^^  ^  .      .  '•o"^"  -"e  me  watei   e.   _   ^  ^„  Biuuuu.     samples  lor 

 ...... 

SNOWFALL: 

snow  and  sieet.     Entries  ot  snow  on  ground  include  snow    slcot     nnrf  i^,^   '  i>ea=oiiai  onowlail  '  table,  include 

^""'"'•'^  ''^  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  I957. 


'^""'^  ^""^"^^  P°-t  Office. 

be  carried  in  the  July  Is 


SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatins  deeree  d»vs  fr,,.  tho  n 

of  this  bulletin.  owiaii  ana  neating  oegiee  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Sharkey  clay,   bare,     Slope  less  than  1  percent.     Soil  thei-mograph. 

Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Ci-owley  silt   loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 


All  max  and  mln  foi-  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  niE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

'     To,7rZt.llun-lJ^^^^^^^^^^  Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

No  record  in   tiie  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest   observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not   equipped  with  an  instrument  to  measure   fastest  mile  data. 

♦     Amount   included  in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
I      Extreme  occurred  at  station  with   incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a   full  month. 

D     Water  equivalent   of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every   10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than   10  days  record  is  missing.      See  "Dally  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWrNG: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologi cal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and   Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in   time  of   observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a   few  feet   above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that   the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter   located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MlSS I SS I PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLI MATOLOG I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  tlirough  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price   20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Pi'ice:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5,55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 
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2 

OES  ARC 

64  . 9 

39 

.6 

52 

3 

8  .0 

77 

27 

1 8 

7 

366 

0 

0 

8 

0 

4 

50 

.  I  9 

2.31 

1 8 

.0 

Q 

4 

3 

2 

FORREST  CITY 

M 

M 

M 

1 9 

7 

0 

0 

9 

0 

4 

46 

1.21 

1  7 

.0 

0 

5 

4 

3 

HELENA 

63 . 1 

38 

.  7 

50 

9 

6  .0 

75 

28 

20 

8. 

402 

0 

I  0 

Q 

4 

25 

.59 

2  .01 

1 8 

.0 

0 

3 

3 

3 

KEO 

6S.5 

42 

.2 

53 

9 

77 

27 

21 

7 

3  1  8 

0 

0 

7 

0 

4 

1  7 

1  .66 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

nARIANNfl  2  S 

65. B 

43 

.6 

54 

7 

10.6 

75 

2B« 

21 

7 

299 

0 

0 

7 

0 

3 

1 2 

-   I  .52 

I  .26 

18 

.0 

0 

4 

3 

2 

SAINT  CHARLES 

64.6 

40 

.DM 

52 

3M 

7.7 

77 

28 

21 

8. 

373 

0 

0 

7 

0 

4 

02 

-  .57 

1  .86 

18 

.0 

0 

3 

3 

2 

STUTTOART 

66.9 

43 

.5 

55 

2 

9.1 

80 

27 

22 

7 

278 

0 

7 

Q 

3 

00 

-   1  .87 

1  .27 

18 

.0 

0 

3 

3 

2 

STUTTOART  9  ESE 

63.3 

42 

.2 

52 

Q 

9.2 

76 

28 

21 

7 

352 

0 

Q 

7 

Q 

2 

52 

-  2.00 

1  .02 

16 

.0 

0 

3 

3 

I 

TURRELL 

63.6 

42 

.5 

53 

1 

74 

28- 

20 

3 

344 

0 

Q 

5 

0 

4 

53 

1  .73 

18 

.0 

0 

5 

4 

2 

IrtST  MEMPHIS 

63.5 

42 

.8 

53 

2 

75 

29 

20 

7 

338 

0 

0 

7 

0 

4 

20 

1.47 

I  g 

.  0 

0 

S 

3 

3 

WYNNE 

64  . 0 

4  1 

.  9 

53 

0 

76 

27 

1  7 

7 

344 

D 

0 

7 

0 

4 

96 

1  .60 

2  1 

.0 

0 

' 

4 

3 

OIVIblON 

53 

5 

8 . 9 

4 

06 

.52 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

69.8 

39 

.4 

54 

g 

6.0 

80 

27. 

13 

7 

303 

0 

0 

10 

0 

2 

69 

-   1  .04 

1  .43 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

HOPE  3  NE 

67.1 

40 

.6 

53 

9 

8.3 

78 

28- 

22 

8. 

329 

0 

0 

10 

0 

2 

78 

-   1  .57 

1  .74 

16 

.0 

0 

3 

2 

I 

MOUNT   IDA  3  SE 

64.9 

3S 

.0 

50 

0 

6.2 

77 

28 

1  3 

8 

4  34 

0 

0 

16 

0 

3 

98 

-  .30 

2.52 

IB 

.0 

0 

5 

2 

1 

MURFREESBORO  2  NNH 

67  .  4M 

36 

.  9M 

52 

2M 

78 

28* 

1  7 

8* 

372 

Q 

0 

1  3 

Q 

4 

69 

2.48 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

NASHVILLE  EXP  STATION  // 

65.2 

4  1 

.3 

53 

3 

B.2 

77 

1  1 

13 

7 

337 

Q 

Q 

g 

0 

5 

04 

.78 

2.38 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

OKAY 

68.9 

44 

.  1 

56 

5 

7.9 

77 

27* 

22 

7 

248 

Q 

Q 

7 

Q 

2 

24 

-   1  .73 

I  .44 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

STAMPS 

70  -  3 

4  3 

,  1 

56 

7 

79 

27* 

20 

7 

245 

0 

0 

7 

0 

3 

66 

1  .96 

18 

-0 

0 

3 

3 

2 

TEXARKANA  FAR  AP 

6B  .  2 

46 

.  0 

57 

1 

78 

27* 

23 

7 

235 

0 

0 

4 

0 

2 

07 

.  97 

1  7 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

54 

3 

8  . 3 

3 

39 

.74 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA  2  N 

67  .8 

39 

.  7 

53 

3 

7  . 3 

78 

27 

20 

7 

327 

Q 

Q 

9 

0 

2 

78 

-   1  .58 

1.18 

18 

.0 

0 

3 

3 

2 

CAMDEN  1 

68.3 

41 

.2 

54 

g 

7.4 

80 

28 

23 

B. 

296 

0 

0 

8 

0 

3 

30 

-  1.10 

1  .78 

18 

.0 

0 

3 

3 

1 

EL  DORADO  FAA  AP 

68.4 

41 

.2 

54 

g 

7.0 

79 

27 

25 

8 

29 1 

0 

0 

8 

0 

2 

9 1 

-   1  .57 

1  .00 

17 

.0 

0 

4 

3 

1 

FORDYCE 

67.7 

40 

.5 

54 

1 

6.4 

80 

28 

20 

7 

3 1  4 

0 

0 

7 

0 

3 

39 

-   1  .08 

1  .47 

IB 

.0 

0 

3 

3 

2 

MAGNOLIA 

68  .5 

42 

,  ] 

55 

3 

6 . 4 

77 

27* 

23 

B 

283 

0 

9 

0 

3 

72 

.67 

2.15 

18 

.0 

0 

3 

3 

1 

MOROBAY  LOCK  B 

69.1 

39 

.4 

54 

3 

81 

29 

23 

2 

309 

Q 

Q 

1  0 

0 

3 

66 

-  .85 

1  .63 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

PRESCOTT 

70.1 

42 

.9 

56 

5 

9.6 

81 

27 

21 

7 

249 

0 

0 

9 

0 

2 

57 

-   1  .81 

1  .56 

17 

.0 

0 

4 

2 

I 

SPARKMAN 

67  . 4 

38 

.  5 

53 

0 

60 

28 

20 

8. 

349 

0 

0 

10 

0 

3 

85 

1  .66 

1  8 

.0 

0 

3 

3 

2 

HARREN  2  HSH 

67 .  2M 

4  I 

.6M 

54 

4n 

5  . 3 

79 

28 

22 

Q 

302 

0 

0 

9 

0 

4 

26 

.62 

I  .65 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

DIVISION 

54 

6 

7  .0 

3 

39 

-  1.10 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

68  .4 

39 

.  6 

54 

0 

5  . 4 

80 

28* 

22 

Q 

320 

0 

0 

8 

0 

2 

82 

-  2.23 

I  .55 

1  8 

.0 

0 

3 

3 

1 

OERMOTT  3  NE 

66.7 

42 

.3 

54 

S 

79 

28« 

24 

7 

306 

0 

0 

8 

0 

6 

36 

1  .08 

3.12 

,6 

.0 

0 

3 

3 

3 

DUMAS 

67.7 

44 

.2 

56 

D 

9.0 

78 

27. 

23 

7 

264 

0 

0 

6 

0 

4 

22 

-  .50 

2  .05 

IB 

.0 

0 

4 

4 

1 

EUOORA 

67.2 

43 

.8 

55 

5 

78 

28. 

26 

7 

278 

0 

0 

6 

0 

3 

52 

1  .81 

21 

.0 

0 

3 

2 

2 

MONTICELLO  3  SH 

67.5 

43 

.2 

55 

4 

8.3 

79 

28 

22 

7 

280 

0 

0 

6 

0 

5 

5 

.67 

2.06 

18 

.0 

0 

4 

3 

3 

PINE  BLUFF 

69.6 

45 

.2 

57 

4 

9.B 

81 

27 

23 

7 

224 

0 

0 

6 

0 

3 

34 

-  .95 

1  .22 

18 

.0 

0 

5 

4 

2 

PORTLAND 

65.9 

42 

.5 

54 

2 

78 

27 

25 

7 

312 

0 

0 

5 

0 

4 

43 

2.10 

21 

.0 

0 

3 

3 

3 

ROHHER  2  NNE 

64  .2M 

42 

.8M 

53 

5M 

24 

7 

334 

0 

0 

7 

0 

4 

62 

1  .94 

6 

.0 

0 

3 

3 

3 

STAR  CITY  4  ENE 

68  .9M 

42 

.8M 

55 

9M 

80 

27 

23 

7 

278 

0 

0 

3 

0 

4 

49 

2.10 

5 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

55 

2 

8.0 

4 

43 

-  .46 

.0 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


flQBTHHEST  0 

BEMTONvrLLE 
BEROTVILLE  ^  NU 
BUFFALO  TOi«R 
0EE8 

EuOERfi  SPOINGS  3  WHU 

rflYETTEVILLE  Fflfl  np 
FftYETTEVILLE  EXP  STfl 
GRftvETTE 
GREEN  FOBEST 
HARRISOn  FAA  ftp 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
OOELL    3  h 
5IL0BM  SPOIMGS 


MORTH  CENTRAL  02 

CAL ICO  ROCK 
CL INTON 

EVEN  IMG  SHADE    1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

mrraTH  SPRING 
MARSHALL 
rCLBOURNE  5  UHU 
MOUNTAIN  HOfC    I  NNU 
MOUNTAIN  HQrE   C  OF  EMG 


MOUl 


AIN 


AL  ICIA 

BATESVJLLE   L I 
BATESVILLE  L 
BEEOEVILLE 
BLACX  BOCR 

BL  YTHEVILLE 
CORNING 

qcorgetoun 
jonesboro 
juod  hill 

keiser 
lake  city 

NEWPORT 
PARAGQULO 
POCAHONTAS  1 


l«:ST  CENTRAL 


COVE 

DANVILLE 

DAODANELLE 

FORT  SMITH  USO  AP 

FORT  SMITH  WATER  PL  A 
GRAVELLY  1  ESE 
GREENWOOD 
HECTOR 


MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  0AM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 

RATCL IFF 
RUSSELLVILLE   3  I 
SUBIACO 
WALDRON 


CENTHAL 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKEL  Y  MOUNTAIN 
BONNEROALE 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMftSCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNI 


fURRILTQN  A  SW 
NirVOD  DAM 
OICNSVILLE 
PERRY 

SHERIDAN  TObCR 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA  i  NW 
BRINKLEY 


DnY   OF  MONTH 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


CLRRCtlODN 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA 

KEO 

nnoisoti 
MnaiANnA  2  s 

SfllMT  CMBRLES 
STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
ICST  rCW>HIS 
MYMNE 


SOUTHtCST 

AriTOINE 
ASHD0W1  2  S 
ATHENS 
OE  QUEEN 
DIEQKS 

GLCNU8QD  A  EME 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 
HORATIO 
LANGLEY 

MOUNT  rOA  3  SE 
tiURFREESfiORQ  2  NNU 
NASHVILLE   tXP  STATU 
NATHAN  4  MNU 
NEUHQPC   3  E 

OOEM    I  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

TEXABRANA  FAA  AP 


WASH  IT. 


SOUTH  CENTRAL 

BMITY  3  HE 
ARKADELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SW 
GOUGHTON 
CArOEN  1 

EL    OOBAOO  FAA  AP 

FOROTCE 

GUROON 

MAGNOLIA 

MOHOeAT  LOCH  0 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARK MAN 
TAYLOR 

UARREN  2  I4SU 


ARKANSAS  CITY 
CROSSE TT  2  SSE 
OEBMOTT  3  NE 

EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  6LUFF 
PORTLAND 
ROHbCR  2  NNE 


STAR  CIT 


4  ENE 


DRY  OF  MONTH 
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DRILY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

tr 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

*         ■  ■ 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

44 

33 

50 
29 

SO 
19 

60 
19 

48 

31 

32 
18 

25 
7 

37 
8 

58 
26 

71 
34 

67 
40 

57 
40 

67 
46 

73 
48 

67 
38 

73 
61 

74 
43 

62 
43 

60 
37 

64 

37 

68 
36 

38 
22 

50 
24 

68 
25 

67 
44 

66 
33 

70 
34 

75 
48 

72 
50 

59.1 
33.6 

DEER 

MAX 
MIN 

40 

30 

44 

26 

45 
21 

47 

28 

47 
34 

45 

15 

22 
8 

35 
1  1 

56 
33 

65 
41 

66 
36 

52 
36 

56 
39 

71 
48 

57 
49 

62 
55 

68 
52 

57 
39 

52 
39 

61 
44 

59 
36 

39 
21 

46 

21 

61 
38 

64 

37 

61 
40 

62 
45 

70 
51 

67 
49 

54.4 

35.2 

EUREKfi  SPRINGS  3  HNH 

MAX 
MIN 

48 

33 

49 

26 

64 
18 

53 
33 

40 

26 

28 
17 

39 
8 

59 
26 

74 
42 

69 
58 

65 
39 

66 
41 

75 
58 

67 
48 

74 
58 

76 
59 

68 
46 

62 
43 

65 
42 

70 
40 

63 
33 

50 
22 

70 
30 

73 
51 

69 

52 

74 
40 

79 
48 

78 
55 

76 
55 

63.6 
39.6 

FBYETTEVILLE  FSfl  flP 

MAX 
MIN 

49 

25 

50 
23 

58 
19 

56 
28 

41 
24 

26 
16 

39 
6 

59 
25 

69 
26 

69 
51 

58 
34 

65 
31 

75 
54 

66 
49 

72 
60 

76 
43 

61 
34 

61 
40 

65 
33 

67 
31 

54 

32 

53 
23 

69 
26 

67 
49 

69 
45 

74 

3D 

75 
32 

73 
44 

67 
56 

61  .5 
34  . 1 

FflrETTEVlLLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

SO 
34 

51 
31 

60 
28 

54 

38 

48 

29 

3D 
IB 

38 
13 

59 
27 

72 

69 
66 

68 
39 

65 
41 

74 

56 

71 
55 

71 
62 

75 
64 

73 
46 

60 
47 

63 
37 

67 

63 
34 

50 
21 

68 
27 

7D 
48 

68 
49 

71 
33 

75 
44 

73 
62 

71 
63 

63.0 
41  .2 

CRBVETTE 

MAX 
MIN 

SO 
30 

47 

25 

59 
20 

49 

37 

43 

26 

26 
18 

37 
4 

59 
22 

70 
32 

68 
60 

65 
39 

68 
37 

73 
58 

73 
SO 

74 

59 

76 
60 

65 
42 

61 
41 

64 

35 

68 
43 

62 
33 

51 
22 

70 
25 

67 
48 

68 
52 

71 
30 

76 
40 

73 
53 

68 
56 

62.1 
37.8 

HARRISON  FBB  BP 

MAX 
M  1  N 

45 

30 

47 

27 

57 
18 

40 

31 

36 
25 

25 
16 

40 

10 

57 
33 

72 
33 

72 
50 

58 
37 

67 
37 

74 

51 

62 
49 

69 
58 

73 
53 

58 
43 

60 
45 

63 
43 

66 
38 

54 

30 

49 
24 

69 
30 

70 
50 

67 
52 

68 
4  1 

76 
40 

72 
50 

66 
52 

59.7 
37.8 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

42 

30 

50 
23 

61 
19 

57 
27 

52 
32 

34 

19 

4  1 

5 

59 
24 

72 
27 

69 
60 

69 
40 

66 
32 

75 
57 

73 
49 

71 
58 

76 
53 

73 
37 

60 
43 

65 
32 

66 
33 

63 
33 

50 
23 

70 
23 

70 
45 

67 
49 

71 
30 

77 
37 

75 
44 

79 
49 

63.9 
35.6 

LEBO  HILL 

MAX 
MIN 

49 

38 

50 
30 

58 
1  7 

S3 
32 

40 

3D 

33 
20 

44 

10 

58 
31 

75 
30 

77 
68 

71 
41 

70 
44 

76 
46 

70 
49 

73 
57 

78 
66 

74 
40 

63 
57 

66 
36 

69 
51 

65 
37 

50 
30 

71 

25 

75 
47 

70 
62 

71 
42 

80 
36 

76 
58 

76 
64 

64  .9 
41  .2 

SILOBM  SPRINGS 

p          •  ■ 

MAX 
MIN 

4S 

32 

50 
26 

50 
20 

58 
22 

53 
3D 

33 
18 

26 
9 

39 
9 

61 

22 

72 
45 

68 
42 

58 
38 

68 
48 

75 
51 

68 
51 

75 
57 

76 
47 

64 
44 

62 
41 

65 
41 

66 
37 

39 
22 

51 
23 

71 
27 

72 
48 

69 
33 

73 
34 

78 
4  1 

75 
50 

6C.7 
34  .6 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

4S 
22 

52 
22 

51 
1  7 

53 
17 

42 

3D 

41 
24 

32 
7 

45 

6 

61 
15 

75 
20 

78 
43 

60 
25 

65 
31 

7B 
47 

62 
50 

74 

53 

77 
43 

69 
41 

64 

29 

67 
29 

71 
31 

55 
28 

53 
21 

68 
21 

76 
30 

70 
32 

73 
28 

80 

27 

75 
38 

62.5 
26.5 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

niN 

54 

23 

56 
IB 

49 

19 

44 

24 

44 

33 

42 

25 

43 

7 

61 
16 

73 
20 

75 
54 

73 
43 

60 
25 

76 
44 

74 
45 

75 
44 

74 
49 

70 
48 

65 
47 

71 
40 

71 
30 

68 
49 

54 

29 

64 

22 

77 
33 

71 
50 

70 
38 

79 
29 

78 
41 

70 
39 

64.9 
33.9 

GILBERT 

HBX 
MIN 

52 
18 

53 
20 

59 
15 

52 
23 

43 

36 

38 

22 

45 

64 
14 

79 
19 

77 
61 

75 
42 

68 

25 

77 
52 

77 
52 

73 
58 

78 
56 

73 
40 

65 
43 

68 
28 

69 
28 

64 

39 

55 
27 

70 
19 

75 
25 

70 
53 

75 
28 

80 
26 

75 
36 

71 
37 

66.2 
32.6 

GREERS  FERRT  DAM 

MBX 
MIN 

SO 
27 

54 

25 

54 

21 

S3 
21 

54 

35 

46 

27 

32 
14 

39 
14 

63 
27 

73 
29 

75 
44 

60 
32 

63 
40 

72 
50 

62 
49 

73 
55 

72 
58 

64 

SO 

65 
35 

70 
36 

69 
45 

57 
31 

55 
29 

65 
29 

75 
34 

62 
40 

75 
35 

78 
40 

74 
43 

62.2 
35.0 

tIBHHOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

51 
20 

44 

19 

47 

20 

40 

25 

42 

32 

39 
25 

40 

6 

58 
16 

74 

21 

76 
51 

71 
45 

60 
24 

71 
44 

62 
41 

75 
47 

74 

52 

70 
45 

60 
46 

63 
29 

71 
30 

66 
44 

52 
29 

64 

20 

77 
27 

69 
50 

72 
31 

79 
29 

78 
41 

75 
38 

62.6 
32.7 

HBRSHALL 

MBX 
MIN 

49 

28 

50 
24 

54 

18 

52 
32 

40 

32 

34 

20 

36 
19 

61 

30 

75 
38 

73 
59 

73 
40 

65 
39 

77 
56 

74 
48 

70 
56 

75 
59 

73 
53 

61 
45 

65 
43 

68 
46 

65 

52 
25 

67 
31 

72 
44 

65 
49 

72 
41 

77 
44 

75 
45 

70 
44 

63.4 
39.6 

MOUNTAIN  HOME    1  NNH 

MAX 
M  1  N 

50 
40 

SO 
24 

54 
18 

47 

29 

40 

32 

35 
21 

45 

12 

57 
28 

72 
31 

75 
58 

69 
42 

69 
34 

77 
52 

70 
47 

76 
59 

73 
52 

67 
48 

62 
46 

65 
43 

66 
41 

63 
42 

50 
27 

68 
28 

75 
43 

69 
52 

72 
44 

78 
40 

72 
54 

69 
52 

63.3 
39.3 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

44 

26 

SI 
20 

50 
16 

55 
16 

4  1 

33 

40 

22 

32 
7 

42 
8 

SB 
21 

76 
25 

75 
42 

60 
30 

69 
34 

78 
4B 

62 
49 

73 
57 

77 
62 

63 
44 

63 
34 

65 
37 

70 
39 

53 
26 

51 
24 

69 
25 

76 
32 

69 
38 

72 
32 

80 
33 

76 
45 

61  .7 
31  .9 

MOUNTAIN  VIEH 

MBX 
MIN 

47 

3D 

52 
25 

53 
20 

52 
20 

43 
31 

40 

23 

31 
1  1 

41 
1  1 

53 
25 

72 
40 

73 
43 

61 
40 

63 
37 

76 
46 

63 
44 

71 
56 

72 
60 

64 
48 

63 
38 

67 
35 

70 
40 

53 
28 

53 
27 

65 
27 

73 
51 

66 
45 

74 

36 

77 
46 

72 
51 

61  .0 
35.7 

TELLVILLE 

"            ■  ■ 

MBX 
MIN 

41 

ID 

57 
20 

51 
28 

48 

35 

42 

29 

34 

21 

44 

5 

62 
1  1 

71 
21 

76 
47 

59 
40 

68 
26 

72 
38 

74 

44 

79 
48 

77 
44 

70 
36 

70 
41 

68 
26 

69 
30 

59 
37 

52 
26 

70 
21 

74 

26 

70 
51 

73 
38 

79 
28 

75 
37 

70 
37 

63.9 
31.1 

NORTHEAST  03 

BLICIA 

MAX 
MIN 

54 

30 

48 
24 

45 

21 

4S 

31 

43 

33 

43 

27 

37 
IS 

61 
23 

68 
23 

64 
46 

71 
45 

71 
32 

70 
54 

69 
45 

75 
48 

69 
58 

69 
54 

63 
51 

65 
40 

71 
45 

68 
49 

58 
33 

60 
30 

72 
40 

75 
49 

75 
41 

75 
39 

74 
49 

68 
48 

63.0 
33.7 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

52 
34 

53 
23 

51 
IB 

46 

29 

42 

46 

41 

1  1 

63 

71 

66 
49 

69 
47 

70 

73 
54 

52 
48 

74 
47 

72 
59 

71 
55 

64 
49 

67 
43 

70 
40 

65 
45 

51 
29 

68 
29 

71 
33 

74 

74 

47 

76 
44 

77 
40 

73 
46 

63.9 
40.0 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

MAX 
MIN 

54 
24 

5D 
22 

50 
19 

50 
27 

44 

35 

43 

27 

41 

1  1 

61 
20 

71 
24 

74 
54 

61 
45 

59 
29 

73 
55 

69 
49 

76 
47 

72 
59 

72 
55 

60 
52 

69 
36 

71 
36 

69 
53 

61 
32 

64 

28 

75 
37 

69 
51 

75 
37 

75 
32 

75 
43 

65 
42 

63.7 
37  .3 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

54 

26 

50 
29 

50 
22 

51 
32 

45 

33 

43 

29 

36 
17 

57 
28 

68 
30 

71 
54 

68 
46 

60 
34 

66 
54 

62 
51 

72 
48 

70 
61 

67 
54 

65 
53 

68 
40 

73 
45 

71 
45 

60 
35 

62 
32 

70 
38 

64 
49 

74 
46 

75 
40 

72 
44 

69 
41 

62. S 
39.9 

BLrTHEVILLE 

MBX 
MIN 

CORNING 

MAX 

niN 

5! 
23 

43 

22 

4  1 

16 

36 
27 

39 
32 

43 

26 

36 
12 

61 
23 

58 
27 

70 
46 

67 
45 

57 
32 

68 
52 

67 
41 

72 
47 

70 
58 

64 

56 

64 

50 

68 
46 

72 
42 

65 
47 

54 

33 

62 
31 

70 
41 

64 

51 

74 
44 

75 
38 

74 
47 

71 
52 

60. 6 
36.2 

JONESBORO 

MBX 
MIN 

47 

30 

54 
24 

41 

20 

48 

21 

43 
34 

43 

28 

32 
15 

37 
26 

56 
27 

68 
31 

70 
46 

57 
31 

62 
38 

66 
45 

68 
39 

72 
59 

70 
59 

67 
54 

62 
41 

65 
42 

73 
39 

56 
34 

51 
31 

59 
33 

70 
42 

64 
46 

71 
38 

70 
36 

70 
42 

59.0 
36.2 

JUOD  HILL 

MBX 
MIN 

54 

32 

52 
25 

49 

20 

50 
32 

46 

38 

40 

28 

35 
18 

83 
23 

68 
30 

71 
50 

71 
46 

60 
36 

65 
55 

70 
48 

71 
57 

70 
60 

69 
56 

62 
54 

66 
45 

72 
43 

70 
48 

SO 
36 

60 
34 

71 
41 

55 
48 

71 
46 

75 
43 

75 
49 

69 
47 

62.4 
41  .0 

KEISER 

MBX 
MIN 

46 

28 

52 
21 

39 
17 

49 

18 

58 
33 

48 

29 

31 
17 

38 
20 

51 
24 

65 
34 

70 
45 

55 
32 

61 
34 

64 
49 

72 
50 

70 
57 

69 
59 

70 
55 

61 
40 

66 
41 

73 
47 

63 
36 

49 

32 

58 
34 

68 
43 

62 
45 

69 
40 

74 
43 

75 
46 

59.6 
36.9 

NEHPORT 

MAX 
MIN 

47 

31 

53 
27 

49 

22 

48 
24 

44 

34 

43 

28 

33 
16 

37 
18 

60 
30 

68 
36 

71 
40 

58 
35 

62 
43 

68 
48 

62 
47 

72 
61 

68 
60 

66 
53 

64 
42 

68 
44 

72 
48 

61 
33 

53 
34 

61 
38 

70 
46 

64 
43 

73 
41 

75 
49 

73 
47 

60.1 
38.6 

PBRBGOULD 

MAX 
MIN 

52 
26 

45 

22 

45 

18 

45 

29 

33 

26 

35 
14 

58 
22 

65 
26 

69 
51 

67 
46 

59 
29 

65 
40 

66 
42 

71 
49 

69 
51 

67 
53 

61 
51 

41 

39 

49 

35 

3? 

39 

44 

46 

38 

44 

69 
40 

60. S 
37.0 

POCBHONTBS  1 

MAX 
MIN 

53 
28 

46 

21 

42 

20 

41 

27 

43 

32 

41 

26 

37 
10 

58 
20 

65 
25 

72 
SO 

70 
46 

56 
29 

73 
45 

65 
43 

76 
48 

70 
55 

69 
53 

63 
49 

66 
37 

70 
39 

66 
49 

52 
31 

56 
29 

68 
39 

65 
49 

73 
40 

74 

31 

74 
45 

66 
43 

61  .1 
36.5 

SEBRCY 

MBX 
MIN 

55 
28 

56 
25 

53 
23 

56 
32 

49 

36 

45 

29 

40 

15 

65 
24 

SEE 

69 
28 

REF 

76     73  63 
51     45  34 

ERENCE  NOTE! 

71     75  72 
54     52  61 

FOLLONINC  : 

72     70  55 
59    58  52 

TBTION  INOE: 

71 

35 

70 
41 

64 
46 

56 
33 

64 

30 

73 
33 

66 
50 

77 
38 

78 
37 

74 
44 

69 
44 

65.1 
39.2 

DniLY  TEMPERATURES 


OflY  OF  MONTH 

o 

STflT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

3 

g 

1 0 

1  1 

1  2 

1  4 

1  5 

1 6 

]  7 

1  8 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HEST  CENTRAL  04 

BLUE  flOUNTflIN  Oflri 

MAX 

52 

55 

55 

60 

67 

62 

78 

67 

75 

78 

64 

75 

niN 

33 

28 

25 

29 

37 

27 

17 

17 

27 

29 

47 

40 

46 

54 

55 

6 1 

59 

*'' 

35 

39 

44 

29 

25 

25 

4  1 

44 

38 

42 

47 

37.5 

BOONE V  I LLE 

nRx 

57 

57 

63 

^1 

65 

68 

73 

80 

74 

65 

72 

66 

53 

7  3 

75 

73 

76 

76 

72 

niN 

23 

25 

23 

40 

35 

25 

12 

18 

26 

56 

47 

42 

52 

53 

58 

58 

48 

46 

34 

34 

39 

27 

25 

31 

54 

34 

35 

44 

48 

37.7 

CLORKSV I LLE 

FIRX 

5 1 

57 

52 

57 

65 

48 

78 

65 

74 

79 

62 

46 

55 

70 

76 

niu 

21 

21 

22 

23 

35 

27 

10 

10 

18 

24 

39 

45 

42 

42 

55 

57 

42 

40 

30 

30 

39 

29 

23 

24 

29 

30 

30 

32 

40 

31  .3 

ORRORNELLE 

nRx 

56 

56 

60 

69 

60 

42 

69 

73 

75 

69 

65 

71 

niN 

25 

25 

24 

35 

39 

26 

15 

21 

26 

51 

46 

36 

49 

52 

52 

56 

53 

46 

34 

45 

41 

31 

27 

34 

46 

35 

34 

4  1 

4  3 

37.6 

FORT  SMITH  NSO  ftP 

nAx 

56 

56 

63 

66 

^1 

40 

62 

70 

75 

80 

65 

64 

73 

niN 

24 

23 

20 

38 

31 

22 

12 

18 

24 

59 

39 

39 

48 

49 

59 

50 

38 

33 

41 

37 

25 

22 

30 

45 

34 

39 

47 

44 

35.6 

FORT   SMITH  HATER  PLPNT 

MAX 

54 

55 

55 

64 

62 

37 

38 

65 

72 

72 

70 

77 

73 

79 

77 

65 

73 

MIN 

21 

23 

18 

29 

36 

21 

8 

17 

25 

39 

42 

31 

43 

57 

59 

32 

40 

31 

31 

37 

24 

24 

22 

41 

30 

40 

42 

45 

32.4 

HEC  TOR 

MAX 

53 

54 

52 

61 

57 

69 

70 

75 

70 

62 

76 

MIN 

25 

24 

22 

34 

33 

24 

18 

12 

30 

52 

42 

34 

49 

52 

56 

57 

54 

4  3 

40 

34 

38 

28 

27 

29 

48 

37 

39 

44 

4  3 

36.8 

NENH 

MAX 

54 

58 

60 

67 

64 

40 

68 

66 

69 

77 

71 

64 

70 

MIN 

28 

28 

26 

51 

40 

23 

14 

23 

36 

57 

46 

48 

54 

52 

59 

61 

56 

43 

49 

37 

27 

29 

40 

48 

41 

45 

51 

52 

4^.7 

OZPRK 

MAX 

56 

58 

57 

65 

61 

40 

40 

63 

75 

69 

71 

78 

74 

65 

69 

MIN 

26 

28 

25 

45 

39 

25 

13 

21 

30 

45 

46 

41 

45 

35 

46 

39 

30 

29 

34 

48 

37 

38 

46 

46 

38.2 

Russell V i lle  3  n 

MAX 

54 

56 

56 

58 

68 

45 

39 

64 

75 

77 

68 

75 

76 

64 

76 

MIN 

25 

25 

22 

23 

40 

30 

14 

14 

20 

27 

46 

35 

45 

55 

56 

57 

45 

33 

33 

48 

31 

26 

27 

31 

34 

34 

34 

41 

34  .4 

Sub  I Rco 

71 

74 

79 

76 

65 

74 

MIN 

31 

27 

24 

39 

37 

26 

15 

29 

30 

56 

45 

40 

49 

55 

58 

63 

52 

47 

37 

46 

39 

28 

26 

36 

52 

45 

40 

48 

47 

40.3 

HPLORON 

MAX 

56 

59 

66 

71 

66 

39 

45 

67 

77 

75 

74 

71 

75 

72 

71 

80 

80 

65 

72 

70 

70 

54 

74 

73 

71 

76 

79 

75 

72 

68.8 

46 

65 

62 

49 

47 

PFNTRQl  n*^ 
L  t " 1 nML  uO 

PLUF1  FORK 

71 

72 

70 

69 

64 

70 

MIN 

24 

25 

23 

36 

42 

27 

16 

26 

3^ 

58 

43 

36 

55 

56 

59 

58 

35 

4  1 

44 

31 

29 

40 

48 

40 

35 

44 

48 

39.4 

BENTON 

MAX 

57 

73 

74 

72 

70 

66 

68 

67  7 

MIN 

23 

23 

25 

33 

39 

30 

17 

20 

27 

58 

46 

39 

59 

*^ 

*^ 

53 

58 

50 

31 

31 

44 

33 

33 

29 

52 

37 

34 

40 

42 

37.9 

BLflKELT  MOUNTPIN  DPM 

72 

69 

71 

69 

64 

73 

MIN 

24 

25 

24 

24 

45 

31 

19 

17 

20 

27 

50 

37 

46 

45 

48 

58 

57 

49 

31 

31 

37 

34 

25 

25 

28 

34 

33 

32 

39 

34.3 

CONHPT 

69 

78 

74 

71 

65 

74 

67  2 

MIN 

26 

26 

24 

40 

40 

28 

15 

24 

27 

50 

46 

37 

49 

53 

53 

59 

57 

49 

34 

44 

44 

32 

27 

34 

49 

38 

36 

42 

45 

38.9 

U"tcrion  ICR 

64 

74 

71 

67 

64 

70 

65  6 

MIN 

27 

25 

21 

34 

39 

26 

14 

23 

25 

46 

45 

34 

48 

SO 

52 

56 

56 

33 

46 

41 

31 

26 

31 

50 

35 

35 

41 

42 

37.3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

73 

70 

69 

68 

65 

72 

69 

79 

71 

65  6 

MIN 

35 

32 

29 

29 

39 

30 

18 

18 

32 

39 

30 

42 

52 

55 

48 

43 

46 

45 

31 

21 

32 

48 

45 

43 

46 

53 

37.7 

LEOLB 

73 

77 

72 

70 

68 

70 

MIN 

30 

24 

24 

42 

47 

32 

20 

28 

28 

58 

49 

40 

55 

49 

60 

62 

SB 

52 

33 

38 

43 

34 

27 

3? 

44 

46 

35 

40 

52 

40.7 

LITTLE  ROCK  F Pfl  RP 

63 

72 

72 

67 

66 

68 

65  0 

MIN 

30 

24 

24 

32 

40 

27 

?8 

27 

28 

58 

42 

39 

52 

49 

56 

62 

56 

42 

39 

42 

41 

36 

33 

35 

50 

45 

39 

44 

49 

40.0 

flPL  VE  RN 

71 

72 

71 

70 

67 

69 

MIN 

24 

24 

23 

37 

46 

32 

17 

24 

27 

54 

49 

38 

55 

32 

38 

46 

32 

25 

28 

49 

42 

34 

39 

43 

39.2 

68 

75 

75 

71 

64 

73 

67  3 

MIN 

32 

26 

22 

31 

40 

29 

17 

27 

26 

56 

45 

37 

49 

35 

39 

45 

34 

28 

33 

50 

42 

36 

44 

47 

39.4 

n 1 nn UU  UMn 

73 

68 

72 

74 

64 

73 

MIN 

28 

25 

23 

26 

40 

27 

14 

15 

25 

32 

48 

37 

38 

42 

53 

61 

60 

48 

36 

35 

35 

29 

26 

26 

36 

30 

37 

37 

4  3 

35.? 

SMERIOflN  lOHER 

MAX 

58 

58 

62 

75 

66 

47 

43 

65 

75 

78 

72 

75 

75 

70 

74 

72 

70 

68 

75 

67 

58 

56 

70 

75 

73 

78 

80 

75 

70 

68.6 

27 

26 

25 

27 

52 

58 

62 

62 

50 

42 

ERST  CENTRAL  06 

flRKRNSflS  POST 

56 

57 

57 

69 

67 

49 

38 

56 

67 

72 

78 

76 

75 

72 

72 

67  1 

MIN 

30 

28 

27 

44 

49 

33 

22 

27 

37 

53 

50 

40 

55 

52 

55 

59 

62 

55 

42 

49 

53 

39 

33 

43 

48 

47 

43 

50 

49 

43.9 

6RINKLET 

MAX 

56 

55 

53 

56 

58 

68 

74 

76 

73 

71 

69 

75 

67  3 

MIN 

25 

28 

25 

24 

49 

54 

45 

45 

43 

50 

46 

*^ 

45 

43 

46 

45 

37 

32 

42 

43 

46 

45 

50 

54 

42.1 

CflBOT  4  SM 

MAX 

55 

56 

53 

67 

50 

42 

4  1 

67 

76 

66 

74 

71 

76 

65 

66 

67 

53 

64 

66 

76 

68 

65  .5 

niN 

26 

30 

24 

38 

37 

27 

27 

23 

24 

57 

45 

36 

58 

61 

58 

51 

35 

47 

43 

34 

28 

37 

50 

40 

37 

44 

48 

39.4 

CLRRENDON 

MAX 

55 

53 

57 

69 

64 

74 

74 

70 

72 

70 

69 

54 

65 

73 

7  1 

76 

78 

76 

72 

66 . 5 

MIN 

30 

28 

24 

42 

41 

32 

20 

29 

30 

55 

48 

38 

54 

50 

58 

59 

59 

55 

41 

45 

54 

38 

33 

45 

46 

49 

42 

49 

52 

43.0 

DES  ARC 

MAX 

55 

52 

55 

67 

56 

46 

36 

58 

69 

68 

74 

72 

70 

64 

63 

72 

65 

75 

70 

64  9 

MIN 

22 

22 

24 

37 

37 

29 

IB 

28 

27 

56 

46 

37 

53 

50 

5 1 

62 

59 

*^ 

40 

37 

49 

34 

31 

33 

47 

44 

40 

44 

4  3 

39.6 

FORREST  CITY 

MAX 

54 

51 

53 

68 

63 

42 

69 

72 

72 

75 

70 

72 

75 

66 

MIN 

27 

27 

22 

47 

40 

30 

19 

54 

46 

32 

41 

37 

30 

43 

47 

41 

51 

HELENA 

MAX 

52 

57 

52 

54 

68 

59 

33 

38 

70 

74 

7 1 

70 

64 

72 

66 

53 

62 

69 

63 

73 

75 

74 

63.1 

MIN 

26 

26 

23 

23 

50 

32 

20 

20 

22 

34 

50 

36 

44 

52 

53 

55 

58 

54 

39 

42 

43 

37 

30 

31 

42 

47 

43 

43 

46 

38.7 

KEO 

MHX 

54 

55 

55 

71 

63 

46 

36 

59 

71 

76 

70 

71 

73 

70 

72 

71 

69 

66 

70 

68 

66 

52 

63 

74 

66 

75 

77 

72 

68 

65. S 

MIN 

31 

29 

26 

37 

40 

30 

21 

28 

33 

56 

47 

41 

56 

52 

52 

61 

58 

S3 

41 

46 

46 

36 

32 

41 

49 

46 

41 

46 

SO 

42.2 

nRRIANNR  2  S 

NRX 

55 

54 

55 

68 

64 

44 

37 

57 

68 

73 

72 

67 

71 

71 

74 

69 

75 

73 

72 

72 

70 

54 

63 

71 

65 

74 

74 

75 

72 

65.8 

MIN 

24 

27 

24 

43 

42 

30 

21 

28 

36 

59 

46 

39 

54 

55 

57 

55 

61 

55 

42 

54 

52 

38 

31 

42 

57 

49 

43 

51 

48 

43.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


Dflr  OF  MONTH 

o 
cr 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

OH  1  ri  1  LnHRLtO 

71 

76 

75 

71 

76 

66 

'— ^ 

74 

6  3 

5 1 

65 

72 

65 

74 

77 

74 

64  -6 

MIN 

29 

26 

26 

26 

50 

33 

21 

21 

32 

33 

51 

40 

48 

52 

55 

56 

57 

41 

44 

48 

39 

33 

34 

45 

39 

42 

45 

40.0 

O  1  U  1  1  Urm  1 

74 

76 

71 

72 

66 

72 

70 

68 

5 1 

57 

75 

68 

75 

60 

75 

72 

66  -9 

nlN 

30 

31 

27 

44 

45 

32 

22 

29 

36 

54 

49 

39 

56 

55 

58 

59 

58 

55 

41 

46 

49 

36 

31 

40 

47 

45 

44 

48 

43.5 

CTllTTPDOT     Q  CQC 
O 1 U 1 1 bHK 1     y  tot 

71 

74 

74 

70 

72 

^1 

69 

50 

50 

64 

7  ] 

64 

74 

76 

73 

63.3 

MIN 

31 

31 

27 

30 

45 

33 

2? 

25 

31 

42 

50 

41 

49 

55 

55 

59 

6 1 

56 

42 

46 

52 

38 

33 

39 

45 

45 

44 

49 

42.2 

Tl  IDDC  1  1 

1 UKKt  L  L 

74 

71 

70 

72 

70 

64 

74 

69 

52 

62 

68 

62 

69 

74 

74 

70 

63.6 

niN 

35 

25 

20 

31 

39 

30 

27 

30 

41 

SO 

46 

34 

54 

56 

42 

41 

45 

40 

39 

41 

48 

48 

40 

51 

50 

42  .5 

H  t  o 1    nc  nr  n 1 0 

73 

72 

69 

72 

71 

73 

56 

59 

67 

66 

67 

74 

73 

75 

63.5 

MIN 

23 

24 

21 

44 

41 

30 

20 

29 

37 

54 

46 

34 

55 

54 

56 

58 

62 

56 

45 

46 

55 

39 

32 

47 

44 

50 

42 

44 

42.8 

HYNNE 

MRX 

64 

50 

53 

66 

52 

42 

35 

55 

69 

73 

71 

62 

66 

72 

72 

71 

70 

69 

67 

74 

69 

52 

62 

71 

67 

72 

76 

74 

69 

64  .0 

49 

58 

60 

6 1 

54 

49 

36 

30 

4  4 

50 

49 

4  1 

54 

4  1.9 

SOU  T  HUES  T  07 

ut  uuttn 

59 

65 

65 

72 

73 

79 

74 

69 

75 

68 

68 

58 

75 

68 

79 

60 

76 

76 

69  .6 

MIN 

25 

24 

26 

43 

47 

29 

18 

20 

29 

48 

S2 

50 

48 

SO 

59 

63 

55 

45 

35 

44 

41 

28 

26 

30 

42 

35 

37 

46 

39.4 

nurc   J  nz. 

50 

63 

68 

77 

75 

77 

75 

69 

66 

^1 

53 

SS 

72 

75 

69 

76 

78 

75 

67 . 1 

MIN 

30 

28 

28 

31 

56 

33 

22 

22 

25 

34 

55 

50 

SO 

54 

54 

62 

62 

53 

36 

38 

44 

31 

30 

30 

41 

43 

40 

40 

40.6 

MOUNT   IDA  3  SE 

MPX 

68 

54 

59 

62 

70 

56 

66 

75 

62 

68 

70 

69 

70 

73 

65 

64 

7  1 

69 

50 

54 

7  1 

72 

68 

76 

77 

71 

64  .9 

MIN 

26 

24 

22 

22 

57 

27 

14 

13 

22 

25 

50 

39 

48 

*^ 

49 

63 

62 

48 

30 

30 

33 

29 

23 

23 

38 

40 

32 

32 

35.0 

HURFREESBORO  2  NNH 

MRX 

51 

58 

65 

72 

63 

^1 

73 

74 

73 

74 

65 

68 

72 

74 

72 

70 

74 

68 

78 

78 

75 

67  .4 

MIN 

27 

24 

25 

23 

49 

29 

?7 

17 

21 

27 

53 

46 

4S 

S3 

48 

58 

61 

47 

33 

41 

33 

26 

30 

32 

36 

36 

44 

36.9 

57 

76 

72 

72 

75 

65 

66 

70 

69 

48 

56 

69 

72 

68 

76 

76 

72 

65.2 

MIN 

29 

28 

29 

35 

55 

30 

18 

26 

34 

41 

54 

49 

50 

39 

45 

44 

27 

30 

34 

43 

39 

42 

47 

41  .3 

MPX 

59 

61 

66 

73 

49 

63 

72 

70 

76 

76 

77 

74 

74 

66 

70 

70 

7  1 

55 

72 

73 

57 

77 

77 

76 

72 

66  .9 

MIN 

33 

28 

30 

54 

49 

28 

22 

29 

30 

57 

55 

52 

55 

38 

48 

45 

35 

29 

44 

49 

43 

41 

51 

S4 

44.1 

77 

77 

73 

70 

70 

67 

79 

79 

75 

75 

70  .3 

MIN 

26 

27 

28 

54 

49 

34 

20 

22 

34 

59 

52 

51 

54 

52 

61 

61 

59 

52 

37 

44 

44 

32 

28 

40 

49 

41 

42 

46 

43.1 

rEXHRKBNR  FHH  HP 

MPX 

57 

65 

69 

73 

61 

44 

42 

65 

76 

78 

61 

73 

78 

72 

77 

76 

70 

70 

71 

71 

54 

53 

73 

75 

68 

77 

78 

76 

76 

68.2 

57 

61 

63 

60 

49 

55 

46.0 

SOUTH  CENTRAL  06 

RRKPDELPH[P  2  N 

MAX 

56 

56 

72 

66 

46 

72 

72 

70 

75 

73 

71 

68 

66 

68 

57 

^1 

75 

69 

78 

71 

67  8 

MIN 

28 

25 

26 

36 

46 

32 

20 

23 

28 

52 

50 

43 

50 

48 

59 

62 

57 

51 

33 

39 

44 

34 

27 

29 

49 

37 

36 

4  1 

45 

39.7 

CPflDEN  1 

MfiX 

53 

60 

64 

68 

75 

66 

40 

65 

76 

78 

59 

75 

77 

73 

78 

72 

73 

70 

78 

56 

56 

72 

76 

69 

79 

60 

76 

66.3 

MIN 

30 

28 

29 

32 

51 

39 

23 

23 

26 

31 

56 

51 

52 

51 

54 

59 

63 

56 

37 

39 

45 

36 

35 

36 

39 

44 

39 

41 

50 

41  .2 

EL  DORADO  Fflfl  flP 

MPX 

62 

68 

^1 

70 

49 

65 

76 

61 

69 

72 

75 

71 

71 

67 

75 

^1 

70 

52 

66 

70 

63 

79 

76 

73 

68  -  4 

MIN 

32 

26 

29 

56 

49 

34 

26 

25 

31 

57 

50 

50 

51 

49 

57 

55 

60 

40 

35 

42 

38 

31 

26 

35 

45 

37 

40 

43 

** 

41  .2 

F  ORDTCE 

MPX 

49 

60 

62 

64 

64 

36 

51 

65 

75 

78 

65 

76 

72 

78 

71 

72 

69 

72 

57 

58 

70 

75 

66 

78 

60 

75 

67  7 

MIN 

28 

25 

27 

34 

54 

34 

20 

24 

29 

40 

S3 

44 

50 

49 

57 

60 

60 

52 

35 

40 

50 

37 

29 

35 

45 

42 

36 

44 

42 

40.5 

F1PCN0L  1  fl 

MAX 

59 

65 

68 

66 

46 

43 

64 

69 

70 

76 

74 

77 

73 

72 

67 

70 

72 

68  S 

MIN 

29 

26 

27 

33 

48 

37 

24 

23 

32 

58 

59 

51 

51 

50 

55 

6 1 

6 1 

54 

38 

38 

52 

32 

29 

29 

50 

42 

40 

41 

42.1 

flOROBPY  LOCK  6 

MPX 

55 

60 

65 

69 

75 

69 

40 

45 

67 

76 

60 

78 

73 

79 

73 

76 

81 

69  1 

MIN 

28 

23 

25 

27 

54 

39 

24 

24 

27 

30 

56 

51 

52 

34 

37 

47 

40 

28 

30 

40 

43 

38 

41 

39.4 

PRESCOT  T 

MAX 

63 

62 

67 

75 

65 

47 

48 

65 

76 

79 

75 

75 

78 

74 

69 

70 

75 

70 

68 

58 

72 

76 

69 

79 

81 

72 

70  1 

MIN 

30 

26 

30 

47 

47 

32 

21 

25 

32 

57 

51 

49 

52 

38 

43 

43 

31 

29 

39 

48 

43 

41 

49 

59 

42.9 

SPRRKMRN 

53 

56 

65 

76 

62 

39 

65 

75 

78 

78 

73 

71 

77 

MIN 

24 

25 

24 

40 

52 

35 

20 

20 

28 

30 

54 

44 

50 

52 

49 

60 

62 

50 

34 

40 

45 

34 

26 

27 

32 

39 

35 

41 

38.5 

HHRREN  2  USH 

MAX 

48 

57 

63 

64 

70 

66 

39 

58 

62 

73 

75 

56 

73 

75 

69 

76 

70 

74 

67 

76 

71 

60 

68 

74 

66 

77 

79 

74 

67.2 

30 

27 

30 

32 

53 

54 

57 

60 

53 

50 

SOUTHEfiST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

52 

60 

65 

66 

72 

40 

64 

76 

59 

75 

72 

80 

75 

78 

78 

77 

MIN 

27 

25 

28 

32 

S3 

39 

25 

22 

24 

35 

54 

51 

49 

45 

48 

56 

61 

54 

35 

35 

41 

40 

26 

33 

42 

41 

38 

42 

45 

39.6 

DERnOTT  3  NE 

MAX 

50 

55 

64 

65 

7  J 

67 

38 

39 

59 

7 1 

76 

57 

74 

75 

72 

78 

75 

79 

66 

75 

64 

53 

67 

72 

65 

76 

66  7 

MIN 

29 

26 

28 

32 

54 

35 

24 

27 

32 

41 

53 

45 

51 

50 

51 

S8 

61 

SS 

40 

44 

53 

36 

30 

38 

46 

47 

42 

47 

49 

42.3 

OUHRS 

MAX 

55 

60 

60 

70 

65 

50 

38 

58 

70 

77 

72 

72 

78 

74 

76 

71 

^1 

54 

70 

MIN 

32 

29 

29 

44 

50 

33 

23 

26 

35 

54 

51 

42 

55 

52 

56 

58 

62 

57 

45 

47 

S3 

39 

32 

40 

47 

47 

45 

47 

50 

44.2 

EUOORfi 

MAX 

50 

56 

65 

65 

^1 

72 

40 

^1 

60 

^1 

60 

76 

78 

78 

75 

78 

70 

75 

MIN 

31 

28 

31 

33 

54 

40 

26 

27 

36 

40 

58 

51 

53 

53 

54 

54 

62 

55 

42 

48 

SI 

39 

32 

35 

44 

48 

47 

48 

SO 

43.8 

HONT I  CELLO  3  5H 

MPX 

57 

56 

63 

64 

70 

66 

45 

47 

62 

73 

76 

56 

73 

75 

73 

78 

71 

75 

68 

72 

60 

61 

68 

66 

75 

MIN 

25 

31 

31 

40 

54 

36 

22 

24 

36 

48 

53 

47 

52 

53 

57 

59 

63 

54 

39 

43 

54 

28 

33 

40 

48 

47 

41 

4S 

S 1 

43.2 

PINE  BLUFF 

MRX 

56 

59 

65 

74 

68 

5 1 

64 

75 

74 

74 

75 

75 

76 

75 

74 

68 

72 

68 

60 

73 

niN 

32 

30 

30 

49 

47 

32 

23 

30 

34 

58 

49 

44 

56 

43 

49 

47 

50 

34 

43 

52 

48 

42 

5C 

51 

45.2 

PORTLAND 

MRX 

48 

59 

64 

63 

70 

^1 

40 

38 

60 

70 

60 

75 

70 

76 

75 

77 

68 

73 

MIN 

33 

28 

29 

30 

48 

39 

25 

26 

33 

35 

57 

50 

52 

51 

52 

57 

61 

56 

41 

43 

46 

40 

36 

37 

42 

47 

44 

46 

49 

42. S 

ROMHER  2  NNE 

MAX 

50 

55 

59 

60 

69 

65 

36 

52 

57 

70 

75 

55 

72 

72 

75 

77 

7 1 

77 

67 

72 

72 

64 

51 

64 

69 

64 

64.2 

MIN 

30 

26 

28 

32 

56 

35 

24 

28 

34 

40 

54 

43 

52 

54 

55 

59 

62 

56 

42 

49 

54 

39 

32 

39 

44 

45 

42. a 

STPR  CITT  4  ENE 

MAX 

56 

60 

63 

72 

66 

50 

36 

56 

74 

78 

74 

74 

75 

75 

79 

78 

77 

73 

76 

72 

71 

54 

69 

75 

75 

80 

66.9 

MIN 

28 

26 

28 

45 

49 

32 

23 

26 

31 

57 

51 

40 

55 

51 

59 

60 

63 

55 

38 

44 

51 

38 

31 

44 

50 

38 

42.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 

nRKRNsns 

FEBRURRT  1976 


DBT  OF  MONTH 

5TRT ION 

tL 

O 

TINI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

KEISER 

I 

nnx 
niN 

39 

46 

36 

3B 
35 

44 

34 

45 

36 

44 

39 

39 
35 

44 

34 

SO 
36 

52 
37 

55 
49 

56 
43 

57 
43 

56 
51 

60 
52 

60 
55 

61 
56 

61 
56 

63 
50 

65 
49 

62 
50 

62 
47 

56 
44 

60 
43 

59 
46 

57 
50 

67 
49 

66 
50 

65 
52 

55 
44 

1 

9 

4 

MBX 

niN 

42 
4  1 

46 
40 

40 

37 

41 

36 

41 

39 

42 
40 

40 

36 

41 

34 

45 

38 

47 

38 

53 
47 

52 
44 

50 
43 

53 
50 

55 
51 

57 
53 

58 
57 

56 
57 

59 
51 

59 
50 

56 
50 

59 
50 

55 
46 

55 
45 

55 
47 

54 

50 

60 
50 

60 
49 

60 
52 

51 
45 

6 
6 

nnRinNNfl  z  s 

2 

MBX 

niN 

46 
40 

46 
41 

47 

39 

S4 
44 

53 
49 

53 
43 

45 
36 

49 

39 

53 
41 

56 
50 

59 
53 

55 
47 

59 
54 

62 
55 

63 
57 

62 
59 

62 
60 

64 

59 

64 

50 

74 
54 

63 
60 

63 
49 

59 
45 

60 
47 

50 
53 

65 
52 

65 
50 

64 

53 

63 
53 

58 
49 

3 
4 

ROHHER  2  NiE 

2 

nnx 
niN 

43 
34 

4S 
34 

44 

34 

47 

35 

SS 
47 

55 
42 

43 

34 

42 

33 

48 

35 

53 
35 

59 
46 

52 
45 

58 
47 

62 
50 

63 
54 

64 

55 

61 
55 

63 
55 

60 
45 

61 
44 

59 
47 

58 
45 

52 
37 

57 
36 

58 
41 

55 
45 

46 
42 

9 
6 

STUTTCBRT  9  ESE 

2 

riBx 

41 

37 

44 

37 

43 

36 

45 

37 

52 
45 

49 
42 

42 

36 

39 
36 

45 
36 

51 
36 

57 
48 

54 
45 

56 
45 

58 
52 

61 
53 

60 
56 

60 
57 

59 
56 

59 
48 

60 
59 

59 
51 

57 
45 

52 
40 

57 
40 

56 
43 

54 

47 

62 
47 

62 
46 

61 
49 

53 
45 

6 
0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

F  tc  C3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HEST  CENIRflU  04 

BLUE  nouNTniN  onn 

EVflP 
MI  NO 

2( 

32 

25 

4  1 

31 

37 

2: 

]  ( 

1 2 

.09 
3f 

.05 

2 1 

.  1 1 

2 1 

.01 
I  ( 

.12 

I ; 

.02 
3f 

.09 
3 1 

.03 
26 

.03 
2 1 

.  1  1 

1  c 

.09 
\i 

.06 
4E 

.17 
Sc 

.02 
2C 

.12 
26 

.18 
32 

.  1 1 
2S 

.13 
1  1 

.12 
1  2 

.10 
22 

RUSSELLVILLE  3  N 

EVBP 
WINO 
MAX 

niN 

.OS 

5S 
36 

- 

32 

21 
56 
36 

.07 
12 
57 
41 

.04 
42 
47 

36 

4  1 

1  3 

1  4 

34 
63 
34 

.11 
53 
69 
53 

.06 
0 
69 
46 

.09 
1  7 
58 
46 

.03 
47 
72 
49 

.01 
27 
65 
SS 

.17 
66 
74 

58 

63 
71 
59 

22 
61 
48 

.12 
42 
62 
43 

.10 
I  4 
67 
42 

.10 
60 
61 
46 

.09 
1  10 
65 
39 

27 

15 
64 

39 

.18 
S6 
63 
40 

.16 
76 
66 
45 

.14 
1  2 
71 
4S 

.10 
18 
73 
45 

.18 
4  1 
69 
49 

1071B 
64  .3 
45.0 

CENIRnL  05 

BLflKELY  nouNiniN  onn 

EVBP 
Ml  NO 

35 

51 

22 

19 

.03 
9 

.04 

57 

61 

9 

10 

19 

.09 
34 

.02 
19 

.08 
10 

.02 
23 

.03 
24 

.03 
22 

.01 

I  1 

14 

.  1  1 

30 

.07 
1  3 

.10 
34 

.10 
89 

32 

1  3 

.13 
26 

.12 
31 

.10 
14 

.13 
14 

.09 
1  1 

778 

EBST  CENIRflL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVBP 
Ml  NO 

nBx 
niN 

13 

30 

13 

19 
55 
35 

.1  1 
26 
66 
46 

.09 
21 
S5 
38 

- 

41 

IB 

6 
53 
26 

.13 
29 
64 
38 

.13 
21 
70 
53 

.07 
3 
60 
45 

.05 
24 
64 
45 

.09 
22 
69 
54 

.12 
22 
72 
55 

.1  1 
33 
71 
56 

.06 
59 
66 
56 

.11 
38 
66 
55 

-n 

27 
67 
45 

.13 
5 
70 
45 

S3 
67 
49 

108 
61 
37 

.57 
29 
56 
36 

.15 
14 
64 

37 

.23 
37 
67 
40 

.10 
36 
61 
46 

.09 
3 
74 
47 

.20 
1 

75 
48 

.14 

16 
71 
46 

3.788 

767 
6S.3 
45.2 

SOUTHHEST  07 

HOPE  3  NE 

EVBP 
Ml  NO 

S3 

52 

23 

34 

.12 
34 

.03 
SS 

63 

5 

1  1 

.09 
68 

.14 

1  1 

.05 
30 

.06 
36 

.09 
22 

.10 

52 

.  1  1 

67 

.07 
83 

41 

.IS 
22 

.  1  1 

12 

.08 
47 

78 

24 

24 

.  1  1 
59 

.21 
45 

.12 
B 

.13 
16 

.13 
28 

1  143 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ~« 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHEST  01 
EUREKA  SPRINGS  3  UNU 

FBYEITEVILLE  FBB  HP 

GRRVEIIE 

HARRISON  FAB  AP 

NORTHEAST  03 
CORNING 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

I 

T 

T 

T 
T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


1  1 


STRTION  INDEX 


RRKfiNSfiS 
FEBRUARY  1976 


C  T  Q  T  T  n  M 

O  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 
L  U  U  IN  1  T 

o 
cr 
z 

CD 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UdolKVlK 

( 

TEMP. 

PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7A 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALT 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.  REBO  Y  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALTA  F  GARNER 

ANTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

UWtN    tJ.  MtNUKlX 

ARKAuELPHIA  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7A 

c 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

0  1 

91 

21 

1  94 

5P 

5P 

ARK  POST  NOT  MEMORIOL 

ASHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMON 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  0  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0325 

05 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

91 

23 

195 

70 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND 

D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

70 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

C3  C  L,  D  t 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

0536 

03 

1 Q  p  ic  c  n  M 
JH  L  r\  oU  N 

7 

35 

25 

91 

06 

221 

6P 

6P 

r.    n.  oKtLKtNKIUUt 

D  L  IN  1  U  IN 

0582 

05 

SAL  INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

70 

MRS  ETTA  C  BURKS 

RFMTnwuri  1  F 

DC  IN  1  UINV  ILLl. 

0588 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1295 

7A 

70 

JERRY  TURNEY 

RF(?(?V\/TI  1   F     A  KIU 
DLr\r\TVlLLL  iNrl 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  150 

70 

c 

J.W.  TOMLINSON 

RIP    P  n  P  K 
D  1  Lj    r  UKn 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

RT^iMQPrk    9  c:P 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

Rt  orw  pnPk 

0745 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

05 

269 

7A 

JACK  TWILLA 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8A 

80 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

05 

93 

39 

426 

8A 

8A 

80 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RlliPP     riTV     ^  QIJ 
tjLUrr     LlIT     j  oW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

350 

80 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

pi  Y  T  H P  U  I  1  1  P 
DLI  inClvlLLL 

0806 

03 

MTCCrCCIDDI 

M I bb 1 bb 1 rr 1 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

70 

H 

R   L   WH 1  I L 

DUlNINtKUHLL 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1  000 

70 

0.    E.  KETCHUM 

RnriMPwii  1  F 

DUUINLV  ILLL 

0830 

04 

LOGON 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

70 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

RniKTMRIlRP  MP 
DUIr\llNDUF\L7     J  INC. 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GOTES 

R  m  1 P  M  T  n  W 
DUUun  1  UN 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

70 

EUNICE  INGERSOLL 

R  P  T  M  K  1  P  Y 
D  r\  1  IN  r\  L  L  I 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9  1 

1  2 

205 

7A 

70 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

Ri  1 F F Qi  n  T nup R 

DUrrnLU  lUWCn 

1010 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

70 

WILLIAM  ROY  WYATT 

BULL   SHOALS  DflM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

35 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT  4  5W 

1  102 

06 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.   M.  WALTHER 

pQi  irn  RriPK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

70 

C   W   THORNLEY  JR 

P  D  M  n  F  W  1 
L  HnU  L  In  I 

1  152 

08 

n  II  Q  P  U  T  T  Q 

U  U  HL  n  1  1  H 

3 

33 

35 

92 

49 

1  16 

8A 

80 

c 

H 

uHN  bHULKLLY 

PI  QRPwnnw 

LLHIaLINUUIN 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

1  8 

1  72 

5P 

70 

JAMES  W  NOTHERN 

CLARKSVILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

70 

70 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

70 

EARL   B.  RIDOICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2  1  66 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

70 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

70 

c 

H 

HINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

70 

MORVIN  WOLKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

Q  Q  U  1    C  Y 

HbML  t  T 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

80 

8A 

H 

LRObbElI   WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

1  750 

05 

PULASK 1 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WALTER  C  TIMMING 

DAISY 

1814 

07 

PIKE 

3 

34 

15 

93 

44 

628 

7A 

c 

INACTIVE  1/1/75 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A .   MOUDY  .  JR . 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

70 

7A 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

420 

70 

7A 

H 

0-   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSO  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

r  u  I  r  n  T 
LH 1 LU I 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

BA 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HUEY  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  19 

8A 

WILLIAM  C  .  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C .  KEOHEY 

EL  DORADO  FAA  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3 

MNN 

2355 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

5P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE   1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7A 

OPHO  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA 

AP 

2443 

01 

WASH  I NGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP 

STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

BA 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  COLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOGON 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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STnTION  INDEX 


flRKONSflS 
FEBRURRr 


1976 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  I  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LuUN  1  Y 

LU 
O 

cr 
z 

o 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 

nDCCD\/C"D 

UDohK V t K 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVRP  . 

SPECIAL 

ISEE  NOTES! 

FORT  SMITH  WSO  PIP  R 

2574 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

M  I  0 

MID 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FORT  SMITH  WATER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JRMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7R 

BESSIE  E.  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SERRCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7R 

c 

H 

MRS   IDR  R  KILLION 

GILLHflM  DOM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

C 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7R 

MRS  JIMMY  GRANT 

GRfiVuLLY   1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7R 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRfiVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

SS 

H 

GLENN  5.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2948 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7A 

HUGH  L.  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7fi 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

1  3 

94 

1  5 

518 

7R 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  OflM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7R 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

1  80 

8A 

TOWN  OF  HAMBURG 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

C 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON   r RR  RP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MRS.   ETTA  G.  LOUNIUS 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7A 

7A 

7A 

H 

ORK  UNIV  SW  BR  EXP  STO 

HOPPER   I  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

FELTON  G.  HOLLIFIELD 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

55 

94 

22 

337 

7A 

ELIZOBETH  H.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

93 

03 

680 

7A 

7A 

H 

U  S  NATL  PORK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

0  1 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7A 

c 

MRS  MAY  PEARL  MORKLEY 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7A 

MRS  RRDELLR  VRUGHN 

JESS  I  EV  I  LLE 

3704 

05 

GARL  AND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

MRS  .   LVRR  B  .  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRAIGHERD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7A 

7R 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDO  HILL 

376  1 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

RLLEN  LINDSEY 

KEISER 

382  1 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7A 

7R 

G 

UNIVERSITY  OF  ORKONSRS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7R 

CHRRLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

401 0 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8R 

LITTLE  ROCK  WRTERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

93 

51 

796 

7R 

MRS  MODEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  1  06 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8  1  0 

SS 

7R 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7A 

PIERCE  0.  REEDER 

LITTLE  ROCK  F AA  AP  R 

4248 

05 

PULRSK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

MID 

MID 

c 

HJ 

us   FEU   RVlRIluN  HGtNLY 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRRNCIS 

5 

35 

01 

90 

43 

2  1  5 

80 

MRS  VIOLO  HOLLOWELL 

MAGNOL I  A 

4548 

08 

COLUMBIR 

4 

33 

1  8 

93 

1  4 

315 

6P 

7A 

H 

DR  WILLIOM  C  LOE 

MAGNOLIA  2 

4550 

08 

COLUMBIR 

4 

33 

1 6 

93 

1  4 

294 

c 

ORKONSOS  P  4  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

RODIO  STOTION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

35 

29 

9  1 

32 

650 

SS 

70 

H 

CLORENCE  P.  MRTHIS 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  RRKONSRS 

MARSHALL 

4666 

02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1140 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MRUMEE 

4696 

02 

SERRCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZRRD 

7 

36 

05 

9  1 

59 

500 

7A 

MRS.   JUANITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7A 

c 

H 

Di^unon     II       CT  ir>i_iLi 

RICHRRU   W.    oi .  JuHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

9 1 

49 

300 

8A 

8A 

c 

H 

U  OF  ARK  -  MONTICELLO 

MOROBAY  LOCK  8 

4934 

08 

CRLHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWRY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  D.  MOLLETT 

MOUNT   IDA  3  SE 

4  988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7fl 

7A 

c 

H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STOTION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8A 

80 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7A 

WILLIAM  F .  PARSONS 

MULBERRY  5  NNE 

5072 

04 

FRANKL IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS.  SOLA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7R 

7A 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7R 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSflS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

70 

MRS  EDNO  J  WESTFOLL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

70 

MRS  .   NONO  L .  HRILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

P  I  KE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

70 

WILLIAM  W.  WORD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

80 

80 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  L  I TTLE  ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULASKI 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

MRS.  CLORA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  CCMPONY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


flRKRNSnS 
FEBRUfiRY  1976 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


OZRRK 

OZONE 

PflRflCOULO 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  dLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  DROVE 
POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RATCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  3  N 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXflRKANA  FAA  AP 

TURRELL 

WALDRON 

WARREN  2  WSW 

WflSHI  TA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5508 
5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 

5866 
5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 

6566 
6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 

7048 
7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


FRANKL I N 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 
CLAY 
FULTON 
WHI  TE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MAR  I  ON 


1 

35 

29 

1 

35 

38 

5 

36 

02 

1 

34 

48 

7 

35 

57 

1 

35 

03 

1 

34 

1  3 

3 

34 

35 

3 

34 

1  0 

7 

36 

1  6 

3 

33 

1  4 

3 

33 

48 

3 

33 

48 

1 

35 

1  8 

1 

33 

48 

1 

35 

19 

7 

34 

23 

5 

36 

27 

7 

36 

23 

7 

35 

15 

3 

34 

27 

7 

35 

39 

1 

36 

1  0 

3 

33 

55 

4 

33 

22 

3 

33 

57 

1 

34 

29 

1 

34 

28 

1 

35 

18 

4 

33 

06 

4 

33 

27 

2 

35 

22 

1 

34 

54 

3 

33 

36 

3 

34 

39 

2 

35 

08 

7 

36 

19 

1 

34 

57 

5 

35 

1  4 

7 

35 

13 

93  50 

93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 
93  53 
91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


396 
1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 

120 
308 
318 
463 
150 
366 
200 
300 
568 
245 

290 
550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 

361 
225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


6P 


4P 


5P 


6P 


MID 
5P 
5P 
7R 

5P 


7A 
7A 
4P 
7A 

7A 
5P 
7A 
7A 
6P 

8A 
6P 

7A 
8A 
7A 
8fl 
7R 
7A 
7A 

6P 
70 
7R 
8A 
8fl 
SS 
7fl 
8R 
7R 
8R 

MID 
5P 
7R 
7fl 
7fl 
5P 


7fl 


BflCGH 


H 
C  H 


BURNS  WRKEFIELD 
VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HADDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETR  KISSIRR 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

BILL  MCKENNEY 

U  S  FISH  RND  WILDLIFE 

GILLIS  R.  NEELEY 

RLGER  B.  POMEROY 

ROHM  C .  MELTON 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRRNCE 
RICHARD  L  KRUFMRN 
MRTTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  R  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SRLLYE  HRYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 
NEW  SUBIRCO  ABBEY 
TOMMY  HRMLIN 

FED  RVIRTION  RGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WILLIRM  D.  BIVENS 

POTLRTCH  CORP 

MRS  NORR  L  MRYBERRY 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

NOLEN  B  CALDWELL 

BILL  J  MOODY 

RRDIO  STATION  KWYN 

CARL  WRLKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


Ulditional  information  reeardine  the  cllmatfi  tn-i^ 


and  wind 
able 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-tvoe  nan  nf  4  f«„t  ^ 

Max  and  Min  values  an  the  Evaporation  and  WinftabL  Le"ex?JemeroJ''i'»"      ''f  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  milerivev  fh^  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durln,.  9a  h„^,  '""  table, 

inches  above  the  pan.                                                ovement  in  miles  ovei    the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuou^^^L^     J  "  ending  at 

»JTFR  MIIIV4I  i-KTT  ,    ,            „,  ^  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WrtTfcR  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall   anH  q«««.  

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in   the   "Monthly  Summari  ^f-ri  Data"   trihi^     »-u      -.o  ^ 

IHSF^  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  inc'ludHno:     s^ee?,   anS  ^ce!  °"  -  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1'541-1970. 
"'"'^'Q"^'         "^^"^  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957 

STATTONNAMIS:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.    indicate  distance  in  miles  and  direction  fro     th  t  . 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatin,  H  h         ,  diiection  from  the  post  office. 

™^-H^n.  ''-^-^  ''^^-e  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  thei-mograph . 

Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Rohwcr  2  NNE  :  Gallion  silt   loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stutttiart  9  ESE  :  Crowley  silt   loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table     "Evanoratinn  anrt  winH"  f,i,i„     "o  . 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station   Index.  Evaporation  and  Wind     table.     Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

i  Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

"    Preclpltatlon'"Data'')"^  ^''^'^ '  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

nl'i°J^^i^n^Tt':^  P^-eclpi  tat  Ion  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 

Data     bulletin^     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Dafa"  i>ulle??n.  '""'"t^" 
G     "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  tew  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-HISS I SS IPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the   U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?   single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville.   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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66 
42 

73 
58 

80 
61 

65 
44 

68 
39 

69 
36 

68 
50 

67 
52 

70 
57 

69 
44 

70 
44 

74 

52 

66 
49 

65 
45 

67.3 
45 . B 

BLTIHEV ILLE 

MAX 
MIN 

CORNING 

MBX 
MIN 

70 
58 

77 
63 

80 
65 

79 
63 

75 
4  1 

55 
31 

63 
30 

53 
43 

56 
40 

62 
37 

65 
45 

7B 
4  1 

52 
33 

61 
38 

68 
4  1 

61 

36 

60 
27 

67 
44 

71 

57 

81 

59 

62 
43 

66 

37 

67 
35 

70 
SI 

63 
52 

74 

57 

69 
45 

66 
42 

76 
57 

69 

52 

64 

41 

67.1 

JONESBORO 

MBX 
MIN 

JUOD  HILL 

MAX 
MIN 

76 
58 

78 
62 

78 
66 

77 
63 

75 
42 

52 
34 

59 
35 

57 
44 

67 
42 

61 
39 

67 
43 

77 
53 

75 
32 

59 
41 

67 
44 

53 
39 

60 
30 

67 
40 

72 
56 

79 
56 

75 
44 

67 
40 

68 

39 

66 
47 

67 
59 

73 
57 

67 
46 

65 
42 

73 
43 

73 
52 

63 
48 

68.2 
46.3 

KEISER 

MAX 
H  1  N 

71 
48 

75 
59 

77 
64 

78 
64 

78 
51 

57 
34 

52 
33 

60 
37 

48 
41 

56 
36 

61 
38 

68 
44 

75 
31 

51 
34 

59 
43 

67 
37 

52 
28 

59 
31 

67 
43 

72 
58 

78 
44 

51 
40 

67 
38 

68 
40 

68 
51 

67 
S3 

74 
46 

66 
42 

69 
45 

74 

56 

62 
47 

65.7 
4  3.7 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

66 
53 

74 

61 

78 
63 

76 
65 

76 
46 

47 
34 

54 
34 

59 
43 

47 

4  1 

59 
39 

61 
44 

66 
51 

77 
33 

52 
35 

57 
42 

67 
40 

55 
31 

61 
4  1 

67 
50 

72 
59 

80 
46 

63 
41 

68 
4  1 

68 
47 

67 
SI 

66 
55 

68 
47 

69 
46 

70 
52 

74 

53 

57 
45 

65.2 
46.1 

PBRAOOULO 

MBX 
MIN 

72 
55 

76 
48 

77 
64 

76 
59 

74 
34 

55 
32 

58 
31 

56 
42 

58 
4  1 

60 
38 

65 
43 

72 
44 

62 
33 

61 
38 

66 
44 

63 
36 

67 
29 

64 
41 

69 
53 

78 
44 

68 
40 

66 
36 

65 
35 

67 
35 

65 
51 

72 
SB 

67 
47 

66 
40 

72 
SI 

69 
51 

61 
49 

66  .4 
43.3 

POCAHONTAS  1 

MBX 
MIN 

72 
56 

76 
61 

78 
SI 

75 
64 

75 
38 

53 
29 

58 
31 

55 
42 

59 
40 

61 

35 

65 
43 

78 
51 

64 

39 

59 
36 

62 
44 

62 

30 

SB 
25 

67 
37 

70 
55 

79 

60 

63 
41 

65 
35 

64 

35 

66 
46 

62 
51 

70 
62 

68 
45 

65 
40 

74 

60 

69 
SO 

62 
40 

66.3 
44  .3 

SEBRCT 

MBX 
MIN 

72 
58 

81 

67 

79 
61 

76 
53 

74 
45 

57 
36 

59 
33 

55 
43 

SEE 

56 
42 

REF 

66     68  79 
35     41  55 

ERENCE  NOTES 

64     58  65 
34     41  42 

FOLLOWING  S 

62    65  69 
40    29  37 

TBTION  INDEX 

73 
65 

82 
59 

65 
40 

69 
36 

70 
35 

67 
49 

68 
51 

70 
56 

71 
44 

67 
42 

75 
52 

67 
48 

67 
44 

68.3 
45.5 

DAILY  TEMPERniURES 


DHY  OF  MONTH 

STATION 
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3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

1  0 

1  J 

1  2 

1  3 

1  4 

I  5 

1  6 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

cr 

WEST  CENTRRL  04 

BLUE  MOUNTAIN  Oflfl 

flPX 

73 

73 

79 

8 1 

78 

4  7 

60 

54 

57 

65 

SS 

69 

72 

75 

82 

67 

6 1 

69 

72 

7  1 

6  1 

56 

66 

8 

niN 

47 

65 

63 

64 

35 

32 

32 

35 

34 

32 

32 

36 

31 

32 

40 

38 

3 1 

37 

45 

SO 

41 

35 

37 

44 

51 

54 

42 

48 

50 

44 

36 

4  1 

7 

BOONE  V  I LLE 

MAX 

77 

80 

78 

77 

75 

60 

6 1 

59 

60 

65 

59 

70 

71 

67 

73 

75 

67 

75 

7  1 

63 

80 

70 

65 

69 

MIN 

57 

65 

66 

70 

33 

30 

34 

42 

42 

30 

45 

46 

30 

35 

36 

38 

30 

40 

55 

58 

39 

33 

32 

SO 

53 

55 

38 

48 

48 

44 

30 

43 

6 

CLfiRKSV I LLE 

MAX 

7  1 

73 

79 

78 

75 

4  9 

58 

62 

52 

60 

62 

57 

69 

80 

66 

72 

62 

69 

7  1 

70 

63 

75 

59 

66 

MIN 

41 

57 

55 

56 

39 

27 

27 

30 

41 

29 

30 

42 

28 

30 

33 

39 

29 

33 

37 

SB 

33 

32 

30 

32 

48 

S3 

35 

36 

50 

44 

29 

38 

2 

DflRDRNELLE 

MAX 

73 

76 

77 

78 

74 

59 

61 

56 

57 

57 

65 

60 

68 

70 

7  1 

7  3 

70 

70 

70 

72 

64 

70 

MIN 

56 

60 

65 

68 

38 

31 

32 

41 

42 

34 

42 

51 

32 

39 

44 

39 

30 

38 

56 

59 

45 

34 

35 

47 

51 

57 

43 

44 

51 

45 

35 

44 

6 

FORT  SMITH  HSO  fiP 

MAX 

78 

6 1 

8 1 

77 

49 

59 

63 

53 

58 

66 

55 

69 

73 

66 

75 

60 

70 

60 

78 

62 

64 

MIN 

S3 

65 

47 

45 

31 

27 

32 

42 

36 

32 

45 

35 

28 

33 

4  2 

33 

32 

38 

50 

45 

41 

36 

35 

45 

52 

49 

38 

45 

52 

39 

32 

40 

5 

FORT  ShITH  HflTER  PLRNT 

MAX 

77 

80 

79 

75 

55 

61 

63 

67 

60 

66 

61 

68 

71 

68 

73 

72 

72 

7  1 

68 

76 

64 

MIN 

53 

61 

SB 

44 

29 

25 

28 

39 

40 

28 

39 

45 

27 

29 

42 

35 

27 

34 

68 

64 

37 

29 

28 

48 

53 

58 

39 

42 

46 

41 

27 

40 

8 

HECTOR 

MAX 

75 

76 

77 

75 

7  3 

59 

64 

66 

50 

66 

72 

70 

76 

69 

70 

67 

67 

69 

7 1 

65 

75 

70 

8 

MIN 

60 

66 

61 

63 

38 

30 

32 

40 

39 

30 

40 

48 

29 

32 

37 

29 

35 

4  7 

62 

55 

35 

30 

35 

49 

49 

55 

38 

46 

49 

40 

32 

42 

9 

NENA 

MAX 

7 1 

76 

74 

73 

59 

57 

54 

54 

54 

66 

66 

72 

72 

66 

68 

80 

MIN 

60 

64 

63 

65 

35 

34 

37 

40 

39 

31 

47 

47 

29 

37 

** 

34 

32 

43 

57 

57 

42 

39 

40 

50 

52 

55 

40 

48 

49 

43 

36 

44 

8 

OZRRK 

MAX 

73 

76 

78 

55 

50 

50 

59 

66 

59 

71 

70 

72 

MIN 

55 

61 

59 

54 

35 

30 

34 

40 

42 

33 

44 

46 

30 

33 

48 

38 

37 

40 

57 

63 

43 

41 

35 

44 

53 

57 

49 

50 

SO 

40 

35 

44 

4 

RUSSELL  V  I  LLE  3  N 

MAX 

7 1 

72 

81 

78 

79 

60 

52 

58 

66 

56 

69 

63 

MIN 

42 

56 

63 

65 

43 

31 

32 

32 

42 

3^ 

31 

4  1 

33 

34 

36 

40 

29 

3 1 

40 

61 

39 

34 

32 

33 

51 

54 

41 

42 

43 

46 

32 

40 

6 

SUB ( PCO 

51 

69 

60 

70 

75 
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67 

73 

67 

72 

72 

65 

75 

66 

69 

3 

MIN 
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65 

62 

35 

31 

35 

41 

42 

33 

45 

49 

30 

37 

44 

38 

31 

43 

59 

60 

44 

39 

37 

52 

55 

57 

43 

SO 

50 

44 

36 

45 

0 

HflLDRON 

MAX 

75 

79 

81 

78 

75 

60 

62 

57 

52 

70 

66 

70 

52 

59 

62 

57 

70 

70 

75 

79 

67 

73 

76 

72 

78 

73 

71 

70 

81 

79 

67 

69 

5 

40 

29 

4  5 

49 

29 

37 

4  3 

36 

28 

42 

59 

58 

3 1 

3  1 

48 

53 

63 

36 

43 

5 1 

29 

4  3 

5 

CENTRRL  OS 

RLUM  FORK 

MAX 

MIN 

BENTON 

MAX 

75 

79 

79 

66 

61 

59 

66 

71 

MIN 

62 

SB 

65 

62 

46 

38 

31 

37 

42 

32 

42 

56 

35 

35 

42 

4  0 

29 

36 

48 

58 

37 

34 

34 

51 

55 

53 

39 

40 

55 

45 

37 

44 

.3 

BLPKELT  mountpin  ORM 

56 

60 

59 

56 

66 

MIN 

50 

60 

63 

64 

45 

37 

36 

35 

43 

33 

33 

40 

35 

34 

39 

40 

26 

28 

33 

59 

35 

31 

31 

34 

51 

SO 

40 

39 

42 

46 

34 

4  1 

.0 

CONHRY 

59 

66 

69 

69 

73 

MIN 

59 

63 

65 

65 

44 

35 

33 

42 

47 

33 

43 

55 

33 

4  1 

44 

30 

38 

56 

58 

39 

36 

34 

51 

52 

55 

42 

46 

52 

47 

37 

45 

.7 

GREENBR 1 ER 

57 

65 

59 

67 

69 

MIN 

57 

59 

64 

66 

41 

34 

32 

42 

41 

32 

41 

60 

32 

39 

4  3 

39 

29 

36 

57 

57 

40 

34 

32 

49 

50 

56 

40 

42 

51 

46 

35 

44 

.  1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

55 

62 

60 

58 

63 

MIN 

54 

61 

64 

65 

45 

36 

36 

42 

4  1 

36 

42 

46 

34 

34 

40 

39 

40 

48 

60 

41 

40 

40 

43 

SO 

52 

45 

4  1 

51 

46 

39 

44 

.7 

EOLfi 
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59 

58 

67 

72 

MIN 

57 

64 

65 

64 

47 

40 

40 

43 

43 

31 

40 

49 

36 

39 

4  1 

42 

29 

4  3 

58 

63 

42 

32 

36 

53 

53 

S3 

40 

38 

50 

48 

40 

45 

.8 

LI  1  ILC    nULn    rnn  Hr 

60 

62 

56 

66 

71 

MIN 

60 

63 

65 

61 

43 

36 

40 

45 

42 

36 

44 

43 

36 

39 

4  2 

40 

32 

4  3 

58 

53 

40 

35 

35 

53 

53 

55 

45 

39 

53 

49 

43 

45 

.9 

nML  V Cnri 

61 

60 

58 

68 

74 

MIN 

56 

62 

64 

65 

46 

36 

38 

44 

41 

34 

39 

58 

36 

40 

40 

4  2 

28 

36 

59 

61 

34 

33 

34 

52 

54 

SO 

38 

39 

53 

45 

36 

45 

.  1 

60 

67 

61 

68 

72 

MIN 

57 

64 

64 

67 

45 

35 

33 

4  1 

43 

35 

42 

52 

33 

40 

4  3 

40 

30 

45 

57 

62 

42 

34 

34 

49 

SO 

55 

43 

45 

SO 

47 

38 

45 

.5 

n i nRUU  Unn 

52 

59 

63 

55 

68 

MIN 

57 

63 

62 

62 

40 

32 

33 

3S 

35 

33 

40 

41 

31 

32 

40 

39 

30 

30 

50 

60 

43 

33 

34 

40 

46 

46 

42 

45 

SO 

45 

35 

42 

.  1 

SHERIORN  TOHER 

MAX 

78 

82 

82 

80 

75 

SB 

65 

55 

56 

68 

69 

80 

67 

63 

63 

58 

68 

72 

72 

80 

67 

69 

76 

70 

7  3 

74 

72 

68 

79 

66 

68 

70 

.  1 

56 

58 

38 

45 

40 

29 

40 

EOST  CENTRAL  06 

flRKRNSOS  POST 

MAX 

76 

83 

79 

78 

75 

58 

62 

59 

54 

64 

60 

60 

56 

62 

67 

MIN 

59 

64 

65 

64 

51 

40 

42 

44 

44 

37 

45 

58 

38 

40 

46 

4  3 

3  3 

45 

56 

64 

43 

48 

4  1 

54 

52 

59 

45 

45 

55 

S3 

46 

49 

0 

BR  I NKLET 

MAX 

68 

68 

67 

69 

7  1 

60 

SB 

57 

59 

52 

50 

58 

54 

59 

75 

63 

64 

MIN 

39 

45 

45 

39 

38 

36 

36 

39 

40 

38 

39 

40 

38 

32 

33 

49 

60 

45 

41 

39 

39 

SO 

S3 

46 

45 

48 

53 

48 

42 

.6 

CflBOT  4  SH 

MAX 

74 

60 

79 

76 

70 

56 

60 

53 

57 

66 

66 

80 

58 

65 

60 

66 

71 

65 

68 

MIN 

58 

61 

64 

65 

43 

36 

34 

42 

42 

34 

43 

52 

34 

40 

46 

61 

40 

37 

35 

52 

53 

56 

43 

43 

52 

48 

40 

45 

6 

57 

63 

7  ] 

80 

69 

63 

68 

60 

64 

69 

72 

8  1 

74 

7  1 

73 

70 

70 

74 

72 

72 

79 

64 

66 

70 

0 

MIN 

61 

64 

66 

66 

45 

39 

39 

45 

44 

39 

46 

56 

37 

4  I 

46 

57 

60 

49 

40 

39 

53 

51 

60 

48 

44 

54 

54 

48 

48 

9 

OES  ARC 

MAX 

75 

60 

80 

79 

76 

60 

64 

54 

59 

67 

61 

63 

69 

72 

69 

^1 

68 

68 

^1 

7  1 

66 

76 

67 

65 

68 

g 

MIN 

57 

62 

65 

66 

44 

37 

35 

33 

43 

34 

44 

59 

36 

36 

42 

39 

3 1 

45 

55 

51 

45 

39 

36 

S3 

62 

58 

44 

46 

52 

SO 

46 

46 

4 

FORREST  CITY 

MAX 

MIN 

HELENA 

MAX 

70 

75 

77 

76 

79 

65 

57 

60 

S3 

63 

68 

51 

SB 

50 

55 

58 

67 

70 

62 

69 

68 

70 

^1 

72 

70 

6S 

g 

MIN 

43 

59 

63 

62 

54 

36 

37 

43 

43 

35 

35 

42 

35 

36 

40 

41 

29 

31 

39 

39 

38 

39 

51 

54 

42 

41 

SO 

57 

44 

43 

4 

KEO 

MAX 

75 

80 

79 

78 

66 

52 

60 

55 

55 

65 

66 

79 

63 

57 

65 

59 

66 

70 

72 

78 

64 

68 

71 

68 

69 

72 

72 

67 

77 

66 

63 

67 

7 

MIN 

59 

63 

64 

64 

43 

37 

40 

43 

43 

38 

38 

56 

35 

40 

45 

43 

34 

45 

56 

63 

44 

40 

38 

54 

S3 

55 

45 

44 

51 

50 

45 

4  / 

4 

NRRIflNNn  2  S 

MAX 

76 

BO 

78 

BO 

75 

54 

61 

57 

56 

63 

68 

76 

76 

59 

65 

61 

6Q 

70 

73 

80 

73 

59 

71 

68 

69 

70 

69 

71 

73 

72 

64 

68 

9 

MIN 

58 

55 

63 

63 

45 

36 

37 

44 

42 

37 

46 

62 

35 

41 

46 

41 

29 

49 

63 

49 

45 

42 

39 

51 

51 

SB 

45 

45 

62 

S4 

48 

47 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

CL 

cz 
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3 

4 
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6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SBINT  CHARLES 

MAX 

72 

76 

61 

78 

79 

61 

56 

62 

47 

52 

63 

70 

76 

52 

61 

65 

55 

62 

69 

71 

79 

67 

70 

72 

67 

70 

75 

69 

72 

77 

66 

67 

5 

MIN 

52 

55 

54 

64 

42 

4  1 

4  1 

44 

44 

36 

41 

47 

38 

38 

42 

43 

33 

40 

50 

59 

45 

44 

42 

48 

52 

55 

46 

46 

SO 

55 

47 

46 

^ 

STUTTGART 

MAX 

77 

83 

61 

80 

77 

55 

62 

57 

55 

65 

70 

79 

65 

60 

66 

60 

65 

70 

73 

80 

70 

70 

73 

70 

70 

74 

72 

72 

79 

68 

65 

69 

7 

S9 

63 

65 

64 

46 

4  1 

4  1 

45 

44 

37 

45 

57 

36 

40 

46 

42 

34 

46 

55 

64 

46 

42 

41 

54 

52 

58 

43 

45 

54 

53 

47 

STUTTGBRT  9  E5E 

MAX 

70 

74 

80 

78 

78 

S7 

55 

61 

48 

55 

63 

66 

75 

so 

56 

64 

54 

63 

67 

72 

78 

65 

68 

70 

66 

69 

73 

68 

70 

75 

60 

66 

1 

51 

61 

64 

65 

55 

40 

41 

44 

44 

37 

40 

51 

37 

38 

41 

42 

36 

43 

51 

58 

42 

43 

42 

53 

52 

61 

44 

47 

52 

53 

47 

TURRELL 

MAX 

73 

76 

78 

78 

54 

63 

61 

56 

61 

67 

74 

73 

60 

67 

63 

58 

68 

71 

78 

74 

69 

67 

69 

73 

72 

69 

70 

74 

70 

60 

68 

2 

MIN 

59 

61 

63 

64 

44 

42 

40 

43 

42 

39 

45 

54 

39 

46 

48 

39 

30 

42 

52 

66 

46 

39 

51 

53 

60 

50 

SO 

57 

54 

47 

48 

4 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

74 

76 

76 

78 

77 

52 

59 

58 

54 

53 

67 

71 

70 

60 

63 

62 

58 

66 

69 

77 

76 

67 

69 

68 

69 

68 

70 

69 

72 
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03 
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35 
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c 
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05 
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34 

48 
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04 
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3 

34 

47 

93 

29 
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08 
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3 
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25 
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07 
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02 
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25 
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3 

34 

09 
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03 

1  96 
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1 
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07 
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4 
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38 

94 

08 
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7A 
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0300 

07 
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34 
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03 
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03 
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7 

35 
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5P 

7A 

C 

H 
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BEEBE 
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03 
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7 

35 

04 
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54 

250 

C 
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03 
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7 

35 

26 
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06 
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6P 
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BENTON 
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OS 
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6 

34 

33 

92 

37 
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7A 
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01 
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1 

36 
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94 
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7A 
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0616 

01 
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7 

36 

24 

93 

37 
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7A 

C 
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BIG  FORK 
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04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 
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7A 
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05 
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3 

34 
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93 

09 
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7A 
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BLACK  ROCK 
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03 
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7 

36 

06 
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06 
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7A 
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05 
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3 

34 

36 

93 

1  1 
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8R 

8A 

C 
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04 
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1 

35 
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93 

39 
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8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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0800 

08 

NEVRDR 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEVILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

H 

R  L  WH I T  E 

BONNEROALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 
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7R 
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0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 
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7R 

c 
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02 
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c 
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08 
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52 
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7R 
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06 
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7 

34 

53 
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7A 
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c 

H 
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BUFFALO  TOWER 
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7 

35 

52 

93 

30 
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7A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1  020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 
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c 
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CABOT  4  SW 
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06 
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1 

34 

57 

92 

04 
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6P 

6P 

B.   M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 
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02 

IZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 
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7A 
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08 
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3 

33 

36 

92 

49 
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8A 

c 

H 

DAN  SHOCKI.EY 
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1442 

06 

MONROE 

7 

34 
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91 

19 
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5P 

7A 

GLENNON  LONG 

CLARKSVILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 
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7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NNE 

I  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

CL INTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 
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7A 

ERRL  B.  RIDOICK 

COMBS  3  SE 

I  574 
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7 

35 

48 

93 

48 
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7R 
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01 
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07 
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09 
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06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  OIST 
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09 
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2 

33 

53 
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29 
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SP 

5P 

c 

H 
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H 
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2 

33 
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c 
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08 

DRLLRS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 
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H 
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02 
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3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 
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7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 
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09 
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33 
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8A 
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05 
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SS 
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03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 
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G 
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92 
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7P 
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03 
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26 
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7A 
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05 
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05 
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08 

COLUMBIR 

4 

33 

18 
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7R 
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16 
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C 
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05 
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3 

34 

23 

92 

49 
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5P 

5P 

H 
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4572 

02 
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7 

35 

29 

91 

32 
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SS 

7A 

H 

CLARENCE  P.  MATHIS 
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4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 
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5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ARKANSAS 
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02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92 

37 
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SS 

7R 

MRS  DELAINE  HOLDER 
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02 

SERRCY 

7 

36 

03 

92 

39 
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C 
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4746 

02 

IZRRD 

7 

35 

05 

91 

59 
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7R 
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MENfl 
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04 

POLK 

3 

34 

35 

94 
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7R 
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07 
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4 

33 
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93 

58 
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C 
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09 

DREW 

3 

33 

36 
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49 
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8R 

8R 
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08 
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3 

33 
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92 

27 

85 

8R 

8R 

C 
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4938 

05 
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1 
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07 

92 

48 
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5P 

7R 
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4988 

07 
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3 

34 

32 

93 

36 
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7R 

C  H 
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02 
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02 
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36 

20 
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23 
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8R 

8A 
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MOUNTRIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7R 

WILLIRM  F.  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL  IN 

1 

35 

34 

94 

01 
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7R 

MRS.   SULA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7fl 

7R 

RQYMnwn    UQI  1 

NRRROWS  CRM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STRTION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 
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7R 

7R 

C 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NATHAN   4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DRM 

5160 

04 
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1 

35 

38 

94 

23 
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7R 

MRS  .   NONA  L  .   HAI LEY 
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5174 

07 
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3 

34 
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93 

50 
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7R 

WILLIAM  W.  WRRO 

NEWPORT 

5186 

03 
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7 

35 
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17 
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8A 

en 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 
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5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 
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8A 

8R 

C 
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NORFORK  DAM 

5228 

02 
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7 
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15 

92 

1  5 
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N  LITTLE  ROCK  WSFO 

RP 

5320 

05 
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1 

34 

50 

92 

16 
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MID 

c 

NATIONAL   WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 
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7A 

MRS.   CLARA  W-  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 
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7A 

MRS  DELTON  HUGHES 
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5376 

07 
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33 
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5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 
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05 
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34 

37 

92 

49 
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8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 
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6376 
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6586 
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SCOTT 
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PERRY 
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MONTGOMERY 

CLRRK 

RANDOLPH 

RSHLEY 

NEVRDA 

NE  >^ADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 
CLAY 
FULTON 
WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI  TTENDON 

SCOTT 

BRRDLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MRR I  ON 


P  IKE 


35  29 

35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  16 

33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 
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34  57 
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36  13 


34  15 
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93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

9!  31 

93  23 

93  23 

93  53 

91  16 
93  08 
91  08 
90  08 


91 
91 


50 
45 


92  21 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 


91 
91 


32 
25 


93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


93  44 


396 
1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 

120 
308 
318 
453 
150 
366 
200 
300 
668 
245 

290 
550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 

361 
225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 
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6P 


4P 


5P 


6P 
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5P 
5P 
7R 

5P 


7A 
7A 
4P 
7A 

7A 
5P 
7A 
7A 
BP 

8A 
6P 

7R 
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5P 
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BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HADDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS  FLEETA  KIS5IAR 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BILL  MCKENNEY 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

GILLIS  R.  NEELEY 

ALGER  B.  POMEROY 

ADAM  C  MELTON 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MATTIE  0.  MIZELL 
HUBERT  fl  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 

POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

W   MEMPHIS   UTiL  COMM 

NOLEN  B  CALDWELL 

BILL   J  MOODY 

RADIO  STATION  KWYN 

CARL  WALKER 
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ARKANSAS      -      MARCH  1976 
SPECIAL      WEATHER  SUMMARY 


Severe  weather  conditions  spawned  several  tornadoes 
in  Arkansas  on  the  29th.     One  fatality  and  several 
injuries  were  reported  at  Drasco.     Another  tornado 


struck  Cabot  demolishing  the  business  section  and 
killing  five  people.     Property  damage  at  Cabot  was 
estimated  at  over  $8  million. 


Frank  Makosky,  MIC 

National  Weather  Service  Forecast  Office 

North  Little  Rock  Airport 

8400  Remount  Road 

North  Little  Rock,  AR  72118 


REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


2880r°o?\o"fnrw^i?j;»n»^^^"^  ij?? .  =  ""^ * ^  °f  t^^^  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville     N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOUHLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  Stlte! 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Temoerature  in   °F    n,-e^i ni tat < „„  „.  ,      .  ^ 

movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  depar^urls  of  averagrda^r^emiLatirer^iSm  fs-p       it  •■1^^.7.11^.     "n'^^^t  h?" 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vec?or  sum  of  wind  dfrectioL  anfspeedrdi^rLf b^thrnufbe?  oHbsL^^ 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
oJfSes'and  ^w'sfa  Jon;      C  ?hef  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Nation^!  leather  SerWce 

tfhJ       "n     1     ^  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
Jhel4  ho"".s''en5?Sr:t'"^Ime'o?'^bs;r::?°or^°"  """"  pW^'llVTor 

%TlT/ltn'V^Zsr.r.l%^^^^^^^^^  -  Evaporation  and  Wind  table, 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  ovei   thre^apora?L^  paras  det^^J^ed  h^^  ^  recorded  during  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  evapoiation  pan  as  detelmined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eouivalent  of  =nn«,  .  „ 

?irsL:p-r:ar^isS-  --^p-^St-^n-^tSnji-  ir^:^   ■;:^^Sv:-™        ^^'"-^  ^tusir-^ocfn-LJ-ity 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     anri  in  tho  "■;=,o„„  i   c       ^  ,  , .. 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  Giound     table,  and  in  the     Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19<.1-1970. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

offhffb^netfn.  ■'""""^  "^''^  ^2  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,   bare„     Slope   less   than  1  percent.     Soil  thermograph. 

 ~   Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt   loam,   bare.     Slope   less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending   7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December   Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in   the   "Supplemental  Data"  table,    "Daily   Pi-ecipitation"   table.    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station   Index.  '  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent   to  every   10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISS I SS IPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the   U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40*?  single  copy;   30^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.    C.    28801.        Attn:  Publications. 
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24 

36 

10 

1  17 

0 

0 

0 

0 

1  .09 

.46 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

STAR  CITY  4  ENE 

76.  IM 

50. 4M 

63 

.3M 

85 

I  1 

34 

10 

109 

0 

0 

0 

0 

1  .55 

.72 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

63 

.9 

.4 

1  .56 

-  3.78 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBIION  INDEX 


3 


DniLY  PRECIPIinTION 


STflT ION 


liORTHUEST  0 

BEMTONVILLE 
BEORTVILLE    A  hU 
BUFFALO  TQMEIi 
DEER 

EUBEKft  SPRINGS  3  UHU 

FHYETTEVILLE   FftA  flP 
FftYETTEviLLE  ExP  S^fl 
GRftVETTE 
GBEEN  F0BE5T 
HnRRISari  FAR  AP 

HUNTSVILLE 

LEflO  HILL 
OOELL  3  M 
SILOfiM  SPRINGS 


NORTH  CENTBftL  02 

CfiL ICO  ROCn 
CL  IfiTON 

EVENING  SHADE   I  NE 
GILBERT 

GBEERS  FERRY  DAM 

MftMiOTH  SPRING 
MftBSHALL 
nCLBOURNE   5  UNUI 
MOUNTAIN  MOrt    1  NNW 
MOUNTAIN   HOI-t    C    OF  ENG 


lEU 


MOUNTAIN  \ 
SALEM 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NOBTHEAST  D 
ftL  icin 

BATESVILLE  L IVESTOCR 
BRTESVILLE  L  AND  0  1 
BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 

6L  YTHEVILLE 
COBNING 
GEORGE TOUN 
J0NES6OR0 
JUDO  HILL 

KEISER 
LARE  CITY 
NCUPORT 
PABAGOULO 
POCAHONTAS  I 


IJEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALY 

BIG  FORK 

BLUE  MOUMTArn  DAM 
eOONEviLLE 


COVE 

DANVILLE 

DAROnnELLE 

FORT  SMITH  WSO  AP  ^. 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY  1  ESE 
GREENWOOD 
HECTOR 

rCNA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

02AHK 

OZONE 

PARKS 

RATCL  IFF 

BlfSSELLvIlLE  3  ti 

sueiAco 

WALOROn 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
BENTON 

bismabck  2  se 
blarely  mountain  dam 
bonneboale 

CONMAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GBEENBBIER 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

JESSIEvILLC 
LAKE  MOUMELLE 
LEOLA 

L ITTLE  ROCK   FAA  AP 
MALVEBN 

MORRILTON  <  SW 
NIMBOD  DAM 

N  LITTLE  HOCK   WSFO  AP 

OWENSvlLLE 

PERRY 


SHEBIDAN  TOrfR 

EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1112    13  14  15    16  17 


.53      .58  1.82 


19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.46  2.1 

.20  3.1 
.  19  2. 

.20  1.1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


AUGUSTA  2  HU 
BQIMULEY 
CAfiOT  4  SU 
CLARENDDM 
OES  ABC 

FOBBEST  CITY 


SAIMT  CHABLES 
STUTTGART 
STUTTGAHT  O  Ese 
TUSRELL 
ICST  «MPHIS 


UYNME 


SOUTMUEST  07 

AMTOIHC 
ASHDOUn  2  5 
ATHEMS 
Oe  OUEEM 
DIEBKS 

GLErti4000  A  ENE 
HOPE  3  tie 
HOPPER  1  e 
HORATIO 
LAMQLEV 

MOUNT  IDA  3  SE 
nURFREESBORO  2  HNU 
NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN   A  WNW 
NEUHOPE   3  E 

OOEN    1  NNE 
OUAT 

PINE  RIDGE 
STAr«»S 

TEXARKANA  FAA  AP 


UASHITA 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY   3  SW 
BOUGH TON 

CAMOEN  1 

EL   DORADO  FAA  A 
FORDYCE 
GURDON 
MAGNOI.  I A 
nOROBi 


□  CK 


PINEY  GROVE 
POESCOTT 
SPARKMAN 
TAYLOR 

UARREN  2  USU 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  SSE 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUDQRA 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHLCR  2  NNE 

STAR  CITY  A  ENE 


2.35 
2. 65 
3.03 
2.37 
3.42 

3.  10 
3.0& 
2.63 
2.03 
3.00 


3.44 
2.47 

2.63 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


0  1112 


13  14  15 


16  17 


19  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfillON  INDEX 

5 


DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 

Dfir  OF  MONTH 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

(Z 

■ 

NORrHHEST 

■ 

01 

BENTONVILLE 

MAX 
niN 

59 
32 

65 
34 

78 
44 

75 
40 

62 
39 

71 
4  0 

75 
47 

76 
49 

71 

69 
4  3 

70 
4  7 

81 

76 

66 

75 

76 
58 

69 
59 

78 
50 

67 
50 

67 
56 

70 
50 

67 
45 

77 
53 

77 
57 

66 
45 

48 

32 

64 

35 

68 
4  1 

47 
42 

56 
4  1 

68.9 
46  2 

DEER 

MAX 
MIN 

55 
37 

61 
40 

75 
50 

74 
40 

60 
39 

68 
4  1 

72 
52 

71 
49 

64 

37 

62 
39 

69 
44 

77 
42 

70 
45 

61 
5 1 

71 
58 

74 

5 1 

66 
53 

71 
SO 

61 
50 

62 
52 

63 
45 

65 
46 

74 

56 

73 
57 

63 
4  1 

46 

33 

60 
34 

63 
40 

46 

39 

53 
39 

6S.0 
45  .0 

EUREHfl  SPRINGS  3 

WNH 

MAX 
MIN 

68 
39 

84 
42 

80 
57 

66 
4  1 

75 
37 

79 
45 

78 
53 

71 
53 

69 
42 

79 
4  3 

82 
60 

74 
45 

68 

52 

80 
58 

81 

53 

75 
55 

83 
62 

75 
5  1 

69 
S3 

77 
53 

70 
46 

85 
46 

85 
61 

74 

55 

61 
43 

64 

32 

67 
43 

64 
42 

57 
4  3 

64 
42 

73.5 
48.7 

FflrEITEVILLE  FBfi 

AP 

MAX 
MIN 

67 
30 

79 
33 

76 
54 

63 
4  1 

73 
34 

77 
39 

78 
43 

73 
4  1 

70 
42 

75 
40 

79 
55 

78 
4  7 

66 
56 

76 
6 1 

77 
65 

70 
55 

78 
67 

71 
52 

70 
55 

69 
53 

69 
46 

80 
4  1 

79 
54 

71 
53 

53 
4  1 

69 
32 

70 
4  1 

58 
43 

60 
4  3 

65 
40 

71  .3 
47.0 

fflTETTEVRLE  EXP 

STA 

MAX 
MIN 

66 
40 

15 
53 

78 
43 

67 
4  ] 

72 
39 

77 
42 

76 
49 

72 
57 

69 

74 

80 
67 

79 
49 

76 
58 

76 

78 
52 

77 
54 

80 
53 

74 
49 

69 
56 

70 
52 

68 

50 

79 
47 

78 
64 

75 
57 

63 
44 

66 
32 

70 
44 

69 
4  3 

58 
46 

63 
4  1 

72.5 
49.3 

GRBVETTE 

MAX 
MIN 

65 
29 

79 
43 

75 
53 

63 
4  1 

72 
39 

76 
4  ] 

77 
49 

72 
50 

71 

75 
45 

80 
60 

77 
49 

73 
58 

77 
58 

78 
65 

75 
58 

79 
62 

72 
52 

65 
52 

71 
54 

68 
50 

79 
46 

78 
65 

74 

58 

65 
45 

65 
33 

70 
49 

63 
44 

57 
45 

SI 
41 

71  .7 
49.3 

HARRISON  Ffln  RP 

MAX 
MIN 

63 
42 

80 
38 

78 
55 

63 
42 

72 
40 

75 
45 

76 
50 

68 
SO 

67 
38 

76 
38 

80 
53 

71 
47 

67 
50 

78 
59 

76 
62 

70 
64 

75 
67 

71 
52 

69 
SB 

68 
52 

68 
SO 

82 
47 

80 
60 

68 
52 

53 
38 

63 
34 

64 
41 

47 
44 

56 
44 

65 
43 

69.7 
48.5 

HUNI5V ILLE 

MAX 
M  I  N 

64 

30 

81 
33 

78 
50 

70 
4  1 

73 
33 

77 
37 

78 
45 

71 
43 

70 
32 

77 
42 

81 
53 

79 
44 

71 
56 

78 
58 

80 
64 

73 
59 

80 
65 

76 
51 

76 
49 

71 
50 

73 
49 

80 
42 

80 

57 

74 

56 

63 
44 

60 
30 

72 
41 

68 
46 

57 
42 

65 
37 

73.2 
46.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

65 
42 

84 
34 

82 
52 

72 
43 

71 
38 

78 
40 

80 
48 

72 
48 

68 
38 

79 

37 

83 
60 

79 
50 

68 

SO 

83 

57 

82 
62 

78 
60 

80 
62 

76 
58 

71 
60 

70 
61 

70 
47 

84 
43 

85 
60 

76 
58 

65 
45 

65 
32 

66 
42 

63 
45 

62 
45 

68 
39 

74  .2 
48  .5 

siLOnn  SPRINGS 

■ 

■ 

MAX 
MIN 

61 
3 1 

67 
3 1 

80 
48 

77 
4  1 

64 
40 

73 
4  1 

78 
45 

77 
50 

74 
43 

74 
4  4 

76 
45 

81 
5 1 

78 
58 

67 
57 

77 
64 

78 
56 

69 
58 

79 
52 

52 

67 
55 

70 
49 

70 
46 

80 
52 

78 
57 

70 
47 

50 
35 

68 
35 

70 
44 

49 
44 

58 
42 

71  .0 
47.2 

NORTH  CENTRAL 

02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

63 
29 

68 
27 

83 
30 

86 
39 

68 
33 

72 
34 

79 
36 

78 

39 

74 

28 

68 
27 

79 
32 

86 
42 

70 
4  ] 

63 
45 

80 
57 

83 
58 

80 
66 

79 
67 

73 
60 

73 
57 

72 
54 

73 
38 

85 
40 

86 
46 

74 
45 

S3 
30 

66 
32 

68 
42 

60 
45 

62 
35 

73  .5 
4  1.9 

EVENING  SHADE  1 

N£ 

MAX 
MIN 

68 
3  \ 

80 
29 

84 

40 

80 
48 

71 
33 

76 
34 

77 
37 

73 
40 

66 
36 

76 
26 

85 
46 

72 
48 

66 
40 

79 
57 

82 
55 

79 
65 

81 
64 

78 
6  3 

74 

59 

71 
56 

76 
53 

83 
j8 

85 
48 

82 
58 

63 
49 

65 
3 1 

66 
32 

63 
44 

61 
4  3 

70 
35 

74  .4 
44  .B 

GILBERT 

MAX 
MIN 

69 
28 

85 
26 

85 
40 

76 
45 

75 
32 

82 
34 

78 
38 

73 
37 

72 
28 

79 
28 

84 

45 

78 
50 

69 
44 

82 
57 

84 

57 

78 
66 

79 
65 

77 
58 

83 
59 

72 
58 

73 
53 

84 

39 

85 
48 

76 
64 

65 
45 

55 
32 

69 
34 

61 
4  3 

69 
44 

72 
40 

75. 6 
44  .6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

65 
36 

70 
35 

80 
42 

82 
50 

69 
39 

69 
42 

76 
4  3 

77 
49 

73 
4  2 

67 
36 

75 
42 

85 

50 

69 
46 

62 
S 1 

75 
57 

80 
60 

78 

65 

79 
65 

77 
60 

74 

59 

72 
55 

73 
44 

81 
49 

83 
59 

72 
49 

58 
35 

54 

38 

69 
40 

65 
46 

61 
45 

72.7 
47  .7 

tlRnnOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

66 
32 

81 
33 

86 
40 

79 
47 

70 
34 

78 
36 

76 
40 

71 
4  S 

68 
34 

75 
28 

84 
45 

73 
44 

66 
4  1 

81 
53 

84 

55 

78 
55 

86 
55 

78 
6  1 

74 

60 

71 
58 

72 
53 

84 

38 

86 
46 

74 

57 

63 
47 

65 
32 

65 
36 

62 
45 

64 
44 

71 
37 

74  .4 
45.1 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

65 
35 

81 

81 
46 

74 
45 

71 
39 

76 

76 
47 

71 
52 

68 
39 

76 
38 

82 
60 

76 
48 

69 
SO 

77 
40 

82 
59 

77 
50 

78 
62 

77 
40 

72 
55 

70 
50 

70 
5 1 

80 
46 

82 
4  7 

75 
45 

60 
40 

70 
33 

72 
4  I 

66 
34 

55 
29 

68 
38 

73.3 
45.0 

MOUNTAIN   HOME  1 

4NH 

MAX 
MIN 

66 
39 

82 
39 

82 

51 

75 
46 

72 
39 

78 
44 

78 
49 

73 
52 

69 
37 

78 
38 

64 

55 

78 
47 

64 
46 

79 
57 

83 
63 

78 
67 

79 
66 

73 
55 

69 
57 

71 
54 

71 
52 

82 
44 

84 

56 

78 
61 

75 
47 

65 
36 

65 
41 

63 
45 

62 
43 

70 
40 

74.2 
48.9 

MOUNTAIN   HOME  C 

OF  ENG 

MAX 
M  1  N 

62 
34 

66 
32 

84 

43 

83 
44 

67 
38 

71 
39 

78 
45 

78 
50 

72 
40 

68 
32 

78 
40 

84 
48 

69 
48 

62 
50 

81 
61 

83 
63 

78 
67 

79 
67 

70 
56 

70 
60 

70 
54 

70 
41 

83 
51 

85 
61 

69 
48 

50 
31 

64 

35 

65 
43 

55 
45 

61 
38 

71  .8 
46.8 

MOUNTAIN  VIEW 

MAX 
MIN 

63 
34 

68 
34 

80 
40 

81 
47 

67 
37 

73 
38 

79 
45 

78 
43 

72 
39 

67 
32 

75 
35 

86 

50 

70 
46 

61 
52 

77 
61 

80 
50 

76 
56 

80 
58 

72 
59 

73 
60 

70 
53 

73 
47 

Bl 

53 

83 
53 

73 
50 

55 
33 

63 
33 

68 
37 

50 
44 

61 
38 

72.2 
45  .6 

TELLV  ILLE 

MAX 
MIN 

68 
29 

83 
29 

84 

40 

76 
4  3 

71 
38 

77 
33 

77 
38 

71 
39 

67 
30 

79 
28 

64 

52 

69 
50 

63 
45 

80 
55 

83 
56 

78 
65 

79 
67 

75 
56 

72 
59 

72 
56 

71 
48 

84 

38 

84 
49 

74 

55 

65 
50 

63 
30 

68 

35 

55 
47 

60 
45 

71 
36 

73.5 
44  .7 

NORTHEAST 

03 

AL  ICIA 

MAX 
MIN 

66 
39 

75 
38 

75 
49 

74 

5 1 

68 
40 

75 
4  3 

70 
45 

72 
50 

65 
39 

75 
33 

85 
50 

72 
49 

70 
45 

73 
57 

80 
54 

79 
64 

83 
65 

82 
64 

80 
53 

74 

6 1 

75 
55 

82 
46 

85 
5  3 

77 
63 

68 
50 

63 
37 

66 
40 

65 
46 

64 

69 
42 

73.6 
49.6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

71 

72 

75 

68 
37 

73 

75 

76 

75 

69 

76 

85 

82 

78 

78 

82 

76 

82 

76 

73 

72 

72 

82 

83 

72 

64 

56 

69 

64 

62 

71 
39 

73.6 
46.9 

BATESVILLE  L  ANO 

0  1 

MAX 
MIN 

69 
34 

80 
32 

83 
44 

73 
50 

70 
37 

75 
38 

76 
4  1 

73 
45 

66 
36 

75 
30 

85 
46 

68 
45 

66 
44 

75 
45 

80 
57 

79 
67 

81 
67 

81 
67 

77 
62 

77 
58 

75 
56 

82 
4  3 

85 
53 

77 
60 

67 
49 

62 
35 

67 
35 

67 
47 

63 
46 

71 
41 

74.2 
47.0 

BEEOEVILLE 

MAX 
MIN 

69 

75 

78 

69 

78 

71 

67 

72 

73 

73 

85 

70 

70 

72 

80 

79 

81 

83 

81 

73 

74 

80 

84 

74 

70 

64 

69 

68 

63 

64 
48 

73.6 
49.7 

BLTTHEVILLE 

MAX 
MIN 

CORNING 

MAX 
MIN 

68 
39 

76 
37 

81 
48 

77 
50 

68 
38 

74 
43 

77 
45 

72 
47 

64 

37 

74 
34 

84 

52 

67 
45 

75 
45 

78 
56 

83 
57 

79 
60 

84 
64 

81 
65 

81 

63 

74 

60 

72 
56 

80 
45 

85 
53 

79 
62 

64 
46 

64 

37 

65 
42 

62 
45 

63 
44 

69 
52 

74.0 
49.0 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

JUDD  HILL 

MAX 
MIN 

73 
46 

75 
4  1 

79 
50 

71 
55 

65 
4  I 

73 
52 

75 
45 

68 

55 

62 
40 

74 

36 

85 
48 

80 
50 

77 
47 

73 
59 

80 
59 

80 
62 

83 
56 

84 

56 

83 
64 

78 
6 1 

72 
57 

8: 

48 

85 
54 

79 
63 

66 
52 

60 
40 

65 
43 

65 
48 

65 
46 

64 
45 

74.0 
51  .0 

KE  ISER 

MAX 
MIN 

61 

65 
39 

74 
44 

78 
52 

65 
39 

65 
4  3 

72 
44 

75 
48 

69 
36 

63 
34 

73 
40 

82 
46 

67 
44 

77 
46 

75 
57 

82 
6 1 

81 
6 1 

81 
61 

83 
62 

83 
57 

79 
55 

70 
45 

80 
52 

86 
60 

72 
5 1 

60 
39 

60 

65 

65 
47 

65 
45 

72.4 
48.0 

NEWPORT 

MIN 

64 
43 

69 
40 

75 
51 

79 
53 

68 
42 

67 
45 

75 
47 

77 
54 

70 
42 

65 
38 

73 
51 

84 

51 

69 
48 

70 
56 

73 
57 

79 
66 

78 
64 

82 
66 

80 
63 

79 
61 

72 
56 

74 
47 

80 
54 

83 
66 

72 
52 

58 
39 

62 
41 

68 
48 

65 
46 

63 
46 

72.4 

51  .1 

PRRAGOULD 

MAX 
MIN 

66 
43 

73 
52 

77 
43 

73 
51 

66 
39 

72 
41 

75 
42 

74 

51 

65 
38 

72 
33 

84 
47 

65 
47 

73 
42 

72 
56 

80 
56 

78 
62 

81 
46 

81 
52 

80 
59 

78 
52 

71 
41 

80 
42 

84 

50 

82 
61 

68 
47 

59 
38 

64 
42 

63 
42 

62 
45 

66 
42 

72.8 
46.7 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

66 
33 

74 

35 

78 
44 

75 
49 

66 
38 

74 
41 

75 
44 

73 
43 

65 
40 

70 
35 

83 
37 

71 
43 

71 
46 

74 

66 

79 
52 

78 
50 

80 
58 

80 
63 

78 
62 

77 
58 

70 
58 

80 
44 

84 

SO 

78 
60 

65 
49 

60 
36 

63 
40 

62 
45 

60 
44 

69 
41 

72.6 
46.4 

SEBRCT 

MAX 
MIN 

72 
39 

78 
37 

61 
46 

76 
51 

73 
40 

75 
41 

77 
43 

74  69 
50  42 

SEE  REF 

74     85  72 
33     47  52 

ERENCE  note: 

68    76  81 
49    60  56 

FOLLOHING  : 

79  83 
65  65 

TBI  ION 

80 
55 

NOE 

78 
63 

75 
60 

75 
56 

80 
44 

84 

52 

80 
62 

67 
50 

64 

38 

69 
39 

68 
48 

63 
47 

66 
52 

74  .7 
49.7 

DAILY  TEMPERATURES  ~^ 


DRY   OF  MONTH 

o 

STATION 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(E 

a 

■        •  ■ 

HEST  CENTRRL  04 

BLUE  nOUNTPIN  OflM 

MAX 

66 

70 

84 

83 

73 

70 

78 

77 

75 

68 

81 

86 

70 

66 

81 

83 

77 

80 

67 

70 

75 

73 

84 

93 

76 

58 

65 

71 

56 

63 

73.7 

45 

49 

*^ 

4  1 

48 

46 

42 

36 

5 1 

56 

55 

55 

62 

65 

65 

55 

56 

56 

53 

43 

53 

67 

51 

36 

42 

45 

50 

50 

49  .6 

BOONEVILLE 

MAX 

69 

84 

82 

73 

72 

79 

79 

77 

73 

80 

64 

74 

68 

83 

64 

78 

84 

77 

72 

75 

72 

85 

80 

78 

69 

67 

72 

66 

65 

73 

75.8 

32 

46 

48 

4  1 

40 

49 

46 

39 

49 

57 

57 

62 

62 

65 

67 

54 

61 

60 

52 

45 

55 

65 

50 

37 

49 

SO 

50 

48 

50  .4 

CLHRKSVILLE 

MAX 

6S 

71 

81 

81 

73 

71 

78 

77 

77 

70 

77 

63 

70 

65 

80 

82 

78 

80 

68 

71 

74 

72 

84 

61 

78 

52 

67 

69 

60 

66 

73.4 

" 

37 

38 

42 

46 

34 

33 

42 

52 

53 

57 

61 

63 

65 

55 

55 

60 

54 

42 

46 

59 

46 

33 

34 

42 

50 

42 

46  -2 

OBROflNELLE 

MAX 

70 

83 

81 

72 

69 

77 

78 

76 

71 

78 

84 

77 

67 

80 

83 

80 

80 

78 

72 

75 

73 

84 

81 

79 

67 

67 

70 

67 

65 

74 

75.3 

^* 

5  3 

4  1 

4  1 

42 

35 

49 

54 

55 

61 

57 

67 

66 

56 

59 

60 

55 

44 

53 

66 

52 

37 

39 

50 

50 

53 

50  .  1 

FORT  sni TH  HSO  np 

MAX 

69 

82 

79 

73 

73 

79 

78 

77 

73 

78 

83 

72 

67 

83 

83 

73 

82 

75 

72 

74 

71 

84 

79 

78 

57 

68 

69 

55 

65 

69 

74  .0 

MIN 

3S 

46 

48 

*  ' 

40 

49 

44 

4  2 

4  1 

46 

55 

55 

60 

60 

60 

72 

54 

62 

57 

50 

46 

53 

51 

48 

38 

4? 

49 

5 1 

47 

49.4 

FORT  SniTH  HATER  PLANT 

MAX 

70 

81 

60 

71 

72 

79 

75 

77 

73 

77 

83 

80 

72 

80 

SI 

80 

79 

76 

71 

70 

72 

83 

83 

76 

70 

65 

68 

66 

65 

69 

74  .8 

MIN 

30 

27 

42 

48 

37 

39 

4  I 

4  1 

33 

35 

42 

47 

54 

59 

57 

56 

54 

53 

56 

57 

50 

42 

52 

62 

48 

32 

48 

47 

48 

40 

45.9 

HECTOR 

MAX 

70 

80 

63 

72 

70 

71 

73 

75 

77 

79 

83 

76 

69 

75 

80 

85 

78 

82 

80 

71 

70 

82 

82 

77 

69 

66 

69 

67 

70 

72 

75.1 

MIN 

33 

35 

45 

5 1 

39 

40 

38 

40 

38 

35 

47 

52 

53 

55 

58 

60 

57 

55 

54 

57 

52 

44 

52 

61 

47 

33 

39 

50 

48 

49 

47.2 

nENfl 

MAX 

72 

81 

75 

73 

73 

80 

77 

76 

73 

78 

83 

78 

71 

81 

78 

75 

78 

73 

67 

69 

73 

81 

75 

72 

65 

69 

74 

73 

63 

67 

74  .  1 

MIN 

39 

42 

54 

49 

45 

46 

49 

54 

45 

40 

54 

54 

55 

63 

62 

58 

67 

52 

60 

57 

50 

50 

59 

60 

45 

40 

44 

49 

48 

52 

51.4 

02RRK 

MAX 

71 

82 

80 

75 

71 

78 

78 

76 

69 

77 

74 

75 

67 

78 

81 

75 

80 

75 

72 

73 

73 

83 

80 

77 

67 

65 

68 

58 

63 

71 

74  .  1 

MIN 

37 

36 

45 

50 

45 

4  3 

49 

48 

44 

44 

5 1 

50 

58 

61 

64 

61 

72 

55 

61 

59 

53 

46 

57 

63 

52 

37 

47 

49 

49 

45 

SI  .0 

RUSSELLVILLE  3  N 

MAX 

5S 

69 

82 

81 

72 

69 

77 

78 

75 

59 

77 

84 

70 

69 

80 

82 

82 

80 

67 

71 

74 

71 

83 

81 

77 

57 

67 

69 

63 

57 

73.6 

MIN 

33 

32 

33 

47 

39 

41 

4  1 

47 

35 

33 

4  1 

48 

54 

56 

58 

64 

69 

56 

60 

61 

55 

42 

42 

54 

51 

35 

35 

41 

51 

51 

46.8 

5UBIRC0 

MAX 

70 

83 

83 

73 

73 

78 

80 

77 

72 

79 

86 

75 

67 

83 

84 

80 

83 

77 

74 

77 

73 

85 

83 

78 

69 

67 

68 

66 

66 

73 

76  .  1 

MIN 

38 

38 

52 

52 

44 

43 

51 

51 

43 

40 

53 

55 

55 

60 

63 

67 

67 

55 

61 

60 

53 

45 

58 

65 

51 

36 

44 

51 

49 

50 

51  .7 

HRLORON 

MAX 

71 

84 

83 

71 

72 

79 

79 

77 

73 

80 

86 

78 

75 

84 

83 

79 

63 

78 

71 

74 

73 

84 

81 

77 

70 

70 

74 

74 

65 

71 

76  .6 

• 

MIN 

31 

29 

44 

49 

38 

39 

43 

44 

38 

34 

48 

53 

57 

63 

64 

63 

71 

53 

58 

66 

52 

43 

57 

64 

51 

35 

42 

48 

47 

49 

49.  1 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 

MAX 

69 

82 

82 

77 

72 

79 

79 

76 

73 

78 

87 

75 

72 

77 

82 

82 

79 

77 

73 

74 

74 

84 

Bl 

80 

72 

65 

70 

69 

64 

63 

75.6 

M  I  N 

40 

36 

52 

54 

43 

42 

45 

53 

4  3 

35 

52 

53 

53 

60 

59 

64 

66 

57 

6 1 

58 

52 

45 

57 

64 

50 

39 

4  1 

46 

48 

52 

50 .7 

BENTON 

MAX 

79 

80 

80 

74 

71 

76 

77 

76 

76 

76 

85 

72 

67 

73 

76 

82 

81 

77 

75 

74 

73 

82 

81 

76 

73 

65 

72 

68 

64 

65 

74  .9 

MIN 

39 

34 

45 

50 

42 

40 

4  4 

5  1 

46 

32 

46 

53 

5  1 

52 

59 

63 

66 

63 

62 

57 

53 

42 

59 

64 

48 

34 

39 

49 

49 

53 

49  .5 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

67 

71 

82 

80 

75 

73 

78 

78 

75 

71 

78 

82 

73 

74 

78 

81 

78 

80 

70 

^1 

74 

75 

83 

82 

77 

62 

72 

72 

67 

57 

74.5 

M I  ;i 

35 

3 1 

32 

43 

38 

39 

40 

42 

36 

3  1 

34 

4  4 

54 

56 

58 

60 

66 

68 

56 

60 

52 

4  1 

46 

S3 

48 

40 

36 

43 

SO 

5  1 

46  .2 

CONNAY 

MAX 

71 

82 

8S 

80 

69 

77 

78 

75 

70 

76 

87 

78 

68 

80 

83 

81 

82 

78 

72 

73 

71 

83 

84 

80 

69 

65 

69 

67 

61 

67 

75.4 

M  1  N 

36 

36 

54 

53 

4  1 

42 

45 

52 

4  3 

35 

48 

53 

52 

61 

59 

67 

66 

57 

62 

60 

53 

45 

55 

65 

52 

37 

40 

*^ 

49 

53 

50 .6 

GREENBRIER 

MAX 

69 

81 

83 

71 

70 

76 

76 

73 

68 

76 

87 

70 

65 

78 

81 

79 

81 

75 

73 

73 

72 

81 

82 

75 

64 

65 

68 

66 

59 

69 

73.5 

M  I  N 

34 

34 

45 

50 

40 

40 

43 

48 

4  1 

32 

46 

52 

50 

60 

57 

66 

66 

57 

6 1 

59 

55 

4  3 

5 1 

62 

49 

36 

38 

49 

48 

51 

48.8 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

6S 

71 

82 

60 

76 

74 

79 

80 

77 

73 

73 

85 

73 

66 

78 

81 

75 

81 

75 

72 

73 

74 

83 

81 

74 

63 

69 

74 

67 

55 

74  .4 

M  I  N 

42 

4  1 

53 

54 

44 

45 

4  7 

54 

4  3 

38 

42 

54 

55 

52 

61 

61 

66 

56 

56 

59 

53 

49 

55 

64 

52 

34 

40 

*'' 

49 

49 

50 . 8 

LEOLA 

MAX 

71 

82 

80 

73 

71 

77 

79 

74 

69 

78 

85 

73 

68 

79 

64 

82 

82 

82 

78 

75 

75 

83 

82 

62 

67 

65 

72 

71 

63 

64 

75.5 

M  I  N 

40 

35 

53 

50 

39 

38 

40 

45 

39 

32 

4  3 

55 

52 

59 

62 

67 

67 

65 

62 

58 

53 

45 

53 

63 

52 

40 

39 

4  4 

49 

51 

49.7 

LITTLE  ROCK  FAA  AP 

MAX 

69 

79 

79 

67 

66 

72 

74 

69 

65 

74 

83 

68 

54 

77 

80 

76 

81 

78 

75 

75 

74 

81 

82 

77 

63 

64 

69 

65 

56 

62 

72.  1 

M  I  N 

4S 

38 

46 

54 

46 

4  1 

44 

49 

4  1 

35 

46 

52 

52 

58 

57 

65 

66 

61 

60 

60 

54 

45 

54 

55 

48 

40 

40 

46 

49 

53 

50  .0 

MALVERN 

MAX 

72 

82 

80 

75 

73 

78 

80 

78 

72 

77 

84 

77 

70 

80 

85 

81 

82 

79 

76 

75 

77 

84 

83 

76 

63 

67 

73 

72 

63 

67 

76.0 

M  1  N 

39 

33 

45 

50 

42 

39 

40 

49 

39 

33 

4  3 

54 

5  1 

61 

56 

67 

68 

60 

63 

59 

52 

42 

49 

60 

40 

42 

49 

5 1 

52 

4  9.2 

MORRILTON  4  SW 

MAX 

69 

82 

82 

73 

70 

77 

79 

77 

69 

78 

86 

75 

68 

80 

83 

80 

82 

76 

73 

75 

72 

64 

82 

77 

68 

67 

70 

67 

60 

70 

75.1 

MIN 

36 

34 

48 

55 

44 

40 

44 

45 

42 

34 

48 

53 

53 

61 

60 

67 

67 

60 

60 

59 

53 

43 

55 

65 

52 

39 

41 

49 

49 

53 

50.3 

NIMROO  GAM 

MAX 

66 

70 

82 

81 

71 

72 

78 

78 

75 

69 

76 

84 

70 

67 

79 

82 

80 

79 

67 

72 

74 

73 

83 

81 

76 

60 

64 

71 

60 

60 

73.3 

MIN 

35 

34 

34 

54 

40 

40 

40 

40 

40 

31 

34 

54 

52 

52 

57 

57 

65 

55 

55 

55 

54 

48 

49 

62 

51 

36 

37 

40 

40 

40 

46.0 

SHERIDAN  TOHER 

MAX 

72 

82 

82 

73 

70 

77 

79 

73 

69 

78 

85 

77 

67 

79 

63 

80 

62 

81 

77 

75 

76 

83 

64 

81 

67 

66 

73 

72 

66 

62 

75  .7 

... 

MIN 

43 

38 

39 

43 

41 

42 

45 

48 

4  1 

37 

47 

57 

52 

60 

59 

69 

65 

63 

62 

58 

53 

45 

53 

64 

48 

48 

38 

45 

48 

51 

50  . 1 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

70 

78 

77 

74 

69 

77 

80 

76 

69 

76 

85 

82 

65 

B2 

82 

80 

81 

83 

ei 

77 

75 

83 

85 

80 

77 

65 

74 

75 

72 

58 

76.3 

MIN 

4S 

44 

55 

53 

44 

44 

46 

45 

44 

39 

52 

54 

53 

50 

62 

65 

64 

64 

63 

6 1 

55 

51 

56 

67 

52 

42 

4  3 

48 

5 1 

51 

52  .2 

BRINKLET 

MAX 

59 

67 

68 

67 

78 

72 

74 

77 

73 

74 

72 

82 

71 

72 

76 

82 

81 

82 

84 

82 

73 

78 

62 

83 

85 

62 

63 

67 

68 

62 

73.9 

MIN 

41 

43 

44 

43 

42 

4  1 

43 

50 

42 

4  1 

40 

4  I 

52 

55 

60 

62 

60 

63 

62 

62 

55 

52 

49 

49 

50 

4  1 

42 

48 

49 

47 

49.0 

CABOT  4  SH 

MAX 

70 

78 

60 

71 

68 

74 

76 

71 

65 

74 

86 

68 

63 

76 

81 

79 

60 

80 

76 

72 

73 

80 

83 

78 

72 

62 

68 

65 

58 

62 

73.0 

MIN 

45 

36 

46 

52 

4  3 

4  1 

46 

55 

44 

34 

46 

5 1 

52 

58 

61 

66 

65 

62 

62 

60 

55 

53 

CLARENDON 

MAX 

70 

78 

79 

74 

66 

75 

79 

75 

68 

77 

66 

73 

72 

81 

85 

82 

85 

84 

83 

76 

75 

84 

85 

78 

68 

64 

73 

72 

69 

59 

76.0 

MIN 

48 

42 

54 

56 

43 

45 

45 

50 

43 

36 

52 

52 

53 

59 

64 

67 

64 

66 

63 

60 

6 1 

49 

55 

65 

56 

43 

** 

48 

52 

52 .6 

OES  ARC 

MAX 

69 

76 

78 

74 

69 

74 

76 

73 

68 

74 

85 

75 

69 

77 

82 

81 

83 

82 

79 

76 

73 

79 

82 

82 

69 

61 

69 

57 

64 

62 

74.3 

MIN 

42 

41 

52 

56 

43 

44 

45 

54 

43 

35 

48 

50 

52 

58 

61 

64 

63 

65 

62 

57 

54 

48 

54 

63 

5 1 

40 

4  3 

48 

46 

52 

51  . 1 

FORREST  CITY 

MAX 

MIN 

HELENA 

MAX 

65 

70 

76 

78 

73 

68 

76 

78 

73 

72 

74 

84 

71 

70 

77 

62 

80 

82 

82 

82 

71 

71 

81 

85 

71 

61 

63 

70 

68 

59 

73.8 

40 

52 

4  3 

43 

46 

48 

42 

39 

40 

45 

SO 

54 

57 

60 

60 

58 

59 

57 

54 

47 

52 

56 

50 

42 

43 

45 

49 

50 

48-9 

KEO 

MAX 

68 

77 

79 

76 

65 

72 

75 

71 

66 

75 

83 

67 

66 

78 

82 

76 

83 

80 

78 

74 

75 

80 

82 

78 

67 

61 

70 

68 

64 

68 

73.5 

MIN 

47 

42 

53 

54 

43 

44 

47 

50 

43 

37 

50 

52 

53 

GO 

60 

65 

64 

65 

62 

59 

54 

48 

54 

65 

53 

41 

43 

49 

48 

50 

51  .8 

MAR  1  ANNA  2  S 

MAX 

68 

77 

79 

75 

68 

76 

80 

75 

67 

75 

87 

75 

71 

77 

84 

82 

84 

84 

84 

82 

73 

82 

86 

77 

68 

62 

70 

70 

68 

68 

75.8 

MIN 

46 

43 

53 

55 

44 

45 

49 

52 

43 

38 

50 

52 

52 

59 

58 

60 

59 

61 

52 

55 

54 

49 

59 

64 

54 

43 

44 

49 

48 

49 

51  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


7 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
cc 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

g 

g 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

I  7 

1  8 

]  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SF^tNT  CHRRLES 

66 

69 

77 

78 

70 

66 

75 

79 

72 

65 

75 

84 

69 

67 

81 

84 

81 

84 

81 

81 

74 

74 

83 

86 

75 

66 

62 

70 

69 

74  .0 

tllN 

48 

42 

51 

54 

45 

45 

5  3 

46 

39 

43 

53 

53 

58 

60 

62 

63 

62 

64 

6 1 

55 

48 

55 

62 

55 

43 

46 

SO 

50 

51  .9 

S  T  UT  TGflR  T 

(IPX 

69 

79 

80 

75 

67 

77 

80 

75 

68 

77 

85 

80 

67 

80 

84 

82 

83 

82 

82 

75 

74 

82 

85 

82 

65 

64 

72 

69 

57 

62 

75.6 

niN 

*^ 

54 

54 

46 

45 

55 

46 

51 

53 

55 

60 

60 

65 

63 

64 

64 

63 

55 

SO 

57 

62 

55 

*^ 

46 

50 

49 

54 

53.0 

63 

68 

75 

76 

69 

67 

74 

78 

72 

65 

73 

84 

69 

67 

80 

82 

80 

82 

81 

80 

72 

73 

80 

83 

75 

64 

62 

70 

59 

73.0 

fllN 

48 

45 

54 

53 

45 

44 

49 

54 

45 

40 
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54 

.21 
8 
84 

50 

.14 

9 
78 
50 

.17 
8 
95 
50 

.18 
S 
85 
S3 

.20 
27 
93 
46 

.15 
14 
82 
44 

.00 
14 

.27 
13 
86 
52 

.14 

12 
79 
60 

.02 
2 
71 
59 

.  1  1 
1  3 
83 
64 

.34 

60 
87 
64 

.04 

56 
79 
6S 

.16 

63 
79 
63 

.04 

1 

70 
63 

.03 
5 
73 
63 

.15 
29 
80 
58 

.18 

21 
87 
55 

.19 
1 

90 
55 

.15 
23 
84 

53 

22 
4S 

80 
55 

.19 
25 
63 
45 

.16 
2 
79 
44 

.17 
39 
79 
SO 

.07 
9 
63 
53 

.  1 1 

10 
71 
S3 

4.43 

610 
79.0 
53.4 

CENTRAL 

05 

eiAKELT   nOUNTfllN  DflM 

EVAP 
HI  NO 

.IE 

.20 
28 

.20 
17 

•  r 

.18 

.  I< 

.17 
14 

.20 
19 

.21 
44 

.19 

26 

.15 

17 

.16 

35 

.15 

.03 

.O'i 

.22 

.13 

.17 

.05 

.09 

.20 

.11 

.18 

.10 

.20 

.17 

.22 

.12 

.02 

4.578 
854 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
HI  NO 
MAX 

niN 

.24 

IS 
72 
47 

.20 
19 
72 
49 

.26 
19 
79 
SO 

.29 
IS 
78 
54 

.24 

12 
75 
48 

.  I  3 
2 
76 
49 

.20 
4 

82 
51 

.20 
2 
84 
S4 

.30 
20 
79 
43 

.20 
S 
75 
44 

.22 
0 
78 
4S 

.35 
21 
82 
49 

.09 
2 
77 
S4 

.03 
9 
67 
58 

.  1  3 
14 

83 
59 

.31 
69 
84 

60 

.25 
84 

77 
62 

.39 
69 
62 
61 

.21 
24 

92 
61 

.23 
38 
60 
62 

.27 
86 
73 
SS 

.22 
28 
79 
S3 

.25 
1  1 
67 
S6 

.29 
20 
84 
60 

.19 
58 
76 
53 

.25 
70 
71 
42 

.17 
9 
79 
43 

.23 
5 
85 
46 

.21 
1  1 
80 
50 

.35 
8 
60 
51 

6.87 
745 
77.9 
52.4 

SOUTHWEST 

07 

HOPE    3  NE 

EVAP 
HIND 

.18 
19 

.17 
17 

•  18 
22 

■  IS 
14 

.19 
21 

.  I  3 
I  3 

.16 
10 

.17 
8 

.20 
32 

.20 
21 

.20 
10 

.20 
25 

.  1  3 
21 

.13 
6 

.17 
20 

.23 
43 

.13 
42 

.13 

3S 

.  1  1 
8 

.10 
13 

.16 
37 

.20 
21 

.19 

13 

.14 
34 

.18 
26 

.20 
66 

.16 
IB 

.16 
12 

.20 
31 

.03 
15 

4  .91 
673 

SEE  REFERENCE 
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c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  UUN  1  Y 

o 
d 
z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

tr 
>■ 

_j 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

noccD\/r"D 

(jDot  K  VLK 

TEMP  . 

PRECIP. 

Q. 

cr 

UJ 

SPECIRL 

ISEE  N0TES1 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

PIL  IC  Ifl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

ss 

7A 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SAL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

PLY 

01  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

PMITY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7R 

MRS  ALTA  F  GARNER 

n  M  T  n  t  M  tr 
HN 1 U 1 Nt 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

OWEN  B  .   HENDR I  X 

PRKRDELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7R 

c 

ARK  WRTER-SEWAOE  DEPT 

PRKRNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

1  2 

145 

7A 

CLARENCE  L -WESTMORELAND 

PRKRNSPS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

2  1 

1  94 

5P 

5P 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

PSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMAN 

PTHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE   A  PINKERTON 

RUGUSTR  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BPTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L  PNO  D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

9  1 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BttUEVILLt 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

91 

05 

22  1 

5P 

6P 

p.   M.  BRECKENKlUUt 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

35 

2  1 

94 

1  3 

1296 

7A 

7A 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

06  1  6 

0  1 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7R 

c 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7P 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMRRCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

70 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7A 

JACK  TWILLA 

BLRKELY  MOUNTAIN  DAN 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8A 

8R 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8R 

8P 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BL  Y  THE  V  I  L  LE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7A 

H 

K   L   WH I  1 1 

BONNEROALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7fi 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7A 

c 

CLEO  E  .  YANDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

1  2 

205 

7A 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.  LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0  1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7fi 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  102 

06 

PULASK I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.   M.  WRLTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C  W  THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACH  I  T A 

3 

33 

36 

92 

49 

1  1  6 

8R 

8A 

c 

H 

DAN  oHuLKLLY 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

1  9 

170 

5P 

7A 

GLENNON  LONG 

CLARKSVILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7fi 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL  INTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7R 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

0 1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

I  582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1  596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

35 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1  665 

04 

POLK 

4 

34 

25 

94 

25 

1050 

7A 

MARVIN  WALKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

1  80 

8A 

8A 

H 

LKUbotl (    WHItK  LUnM 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WALTER  C.  TIMMING 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANV I LLE 

1  834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A .   MOUDY .   JR  . 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DRRDANELLE 

1  838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7R 

JACK  E  .  BURKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7A 

7R 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1  948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

420 

7A 

7A 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

OEQUEEN  DAM 

1  952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8fi 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06 

PRA  I  R I E 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7R 

LJIICrv  CMITl_l 

HUt  Y    DM  I  1  H 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8A 

WILLIAM  C .  STRPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DUMPS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  .  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

135 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7R 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7R 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

05 

94 

10 

1  270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8R 

BRYRN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

JERRY  HOGRN 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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C  T  n  T  T  Pi  M 

o  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
cr 
z 

(X 

a: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Udol K V tK 

a. 

PRECIP. 

a. 
a 

S) 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

FORT  SMITH  WRTER  PLANT 

2578 

04 

CRflWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JAMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2750 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7A 

BESSIE  E.  flKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEflRCY 

7 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7A 

C 

H 

MRS   IDfl  R  KILLION 

GILLHRM  DflM 

28  1  0 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

C 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2 1 

93 

29 

547 

7A 

MRS  JIMMY  GRRNT 

GRAVELLY   1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

41 

461 

7R 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRAVETTE 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1  250 

55 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CflRROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

HUGH  L  .  LEYSRTH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FflULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7fl 

H 

CHRRLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBRST IRN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7R 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92 

00 

527 

7R 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

2  1  0 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

RSHLEY 

3 

33 

1  4 

9  1 

48 

1  80 

8A 

TOWN  OF  HRMBURG 

HARDY 

31  32 

02 

SHRRP 

7 

36 

1  9 

91 

29 

362 

c 

THERESfl  DONflLOSON 

HARRISON  FAR  RP 

3165 

0  1 

BOONE 

7 

36 

15 

93 

09 

1  374 

M I  D 

M  1  D 

H 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MRS.   ETTA  G-  LAUNIUS 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7fl 

7R 

CRRL  M  ROBINS 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7fl 

7R 

7fl 

H 

RRK  UNIV  SW  BR  EXP  STR 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7fl 

LINDA  HOLLIFIELO 

HORRT 10 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7fl 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7R 

7fl 

H 

U  S  NRTL  PRRK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

0  1 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7fl 

c 

MRS  MAY  PERRL  MRRKLEY 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

0  1 

93 

1  1 

857 

7fl 

MRS  RRDELLR  VflUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GRRLRND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7fl 

MRS.  LVRfl  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRfl  I  GHEflD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7R 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

3761 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

RLLEN  LINDSEY 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7fl 

70 

G 

UNIVERSITY  OF  RRKANSflS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

35 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRRIGHEflD 

5 

35 

49 

90 

25 

230 

7R 

CHRRLES  PflUL 

LRKE  MRUMELLE 

40  1 0 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8R 

LITTLE  ROCK  WRTERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

93 

5  I 

796 

7R 

MRS  MRBEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  108 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8 1  0 

SS 

7R 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4  1  34 

05 

GRRNT 

3 

34 

1  0 

92 

35 

26  1 

SS 

7fl 

PIERCE  R.  REEDER 

LITTLE  ROCK  FAA  AP  R 

4248 

05 

PULRSK I 

1 

34 

44 

92 

I  4 

257 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

US  FED  RVIRTION  RGENCY 

MAD  I  SON 

4528 

06 

ST  FRRNC  I  S 

5 

35 

01 

90 

43 

215 

8R 

MRS  VIOLfl  HOLLOWELL 

MRGNOL Ifl 

4548 

08 

COLUMBIR 

4 

33 

18 

93 

1  4 

315 

6P 

7R 

H 

DR  WILLIflM  C  LOE 

MRGNOLIR  2 

4550 

08 

COLUMBIR 

4 

33 

1  6 

93 

1  4 

294 

c 

flRKflNSflS  P  4  L  CO. 

MRLVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

RRDIO  STRTION  KBOK 

MRMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1 

32 

650 

SS 

7R 

H 

CLRRENCE  P.  MflTHlS 

MARIANNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  flRKflNSflS 

MARSHALL 

4665 

02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  1  40 

SS 

7fl 

MRS  DELfllNE  HOLDER 

MRUMEE 

4696 

02 

SEflRCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVflN 

MELBOURNE  5  WNW 

4745 

02 

IZflRD 

7 

36 

05 

9  1 

59 

600 

7fl 

MRS.   JUflNITO  COOPER 

MENR 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

I  207 

5P 

7R 

c 

H 

RICHARD  W.   ST .  JOHN 

MILLWOOD  DflM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8R 

8R 

c 

H 

U  OF  flRK  -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  8 

4934 

08 

CflLHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWflY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7R 

PERRY  D.  MflLLETT 

MOUNT    IDR  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7fl 

7R 

c 

H 

WILL IflM  E .  BLflCK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5035 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STRTION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8fl 

8R 

8fl 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7fl 

WILL IRM  F  .  PflRSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL IN 

1 

35 

34 

94 

0 1 

500 

7R 

MRS.   SULfl  flRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7R 

RAYMOND  WflLLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STRTION 

5112 

07 

HOWRRD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7R 

c 

UNIVERSITY  OF  flRKRNSflS 

NRTHRN  4  WNW 

5158 

07 

HOWRRD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

MRS  EDNfl  J  WESTFflLL 

NRTURAL  DAM 

5160 

04 

CRRWFORO 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7fl 

MRS .   NONfl  L .  HfllLEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7fl 

WILLIflM  W.  WORD 

NEWPORT 

5186 

03 

JRCKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

BR 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROO  DflM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8fl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DRM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

c 

NOTIONflL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7fl 

MRS.   CLflRfl  W.  HURST 

OOEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7fl 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKRY 

5376 

07 

HOWRRD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEOL  CEMENT  COMPANY 

OWENSV ILLE 

5498 

05 

SRL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8fl 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZflRK 

5508 

04 

FRANKL  IN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

BP 

7fl 

H 

BURNS  WOKEFIELO 
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RRKflNSflS 
fiPRIL  1976 


sinrioN 


COUNTY 


OBSERVflT ION 
TIME  RND 
TRBLES 


a. 

(_) 

•- 

tr 

Q. 

7fl 

4P 

4P 

7R 

7fl 

5P 

5P 

7fl 

7fl 

6P 

BP 

8fl 

8fi 

6P 

BP 

7R 

8fl 

8ft 

7P 

1ft 

8fl 

dft 

1ft 

1ft 

5P 

1ft 

6P 

6P 

7fi 

1ft 

1ft 

8ft 

eft 

8ft 

8ft 

SS 

SS 

5P 

1ft 

Sfl 

eft 

SS 

1ft 

eft 

MID 

MID 

5P 

5P 

BP 

1ft 

7R 

1ft 

1ft 

5P 

BP 

BP 

BP 

SS 

SS 

OBSERVER 


OZONE 

PRRRGOULD 

PRRKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTflS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RflTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE   3  N 
SfllNT  CHRRLES 
SflINT  FRANCIS 
SRLEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIflCO 
TAYLOR 

TEXARKRNA  FAA  AP 

TURRELL 
WALDRON 
WARREN  2  WSW 
WASHI  TA 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
W  I  NG 
WYNNE 
YELLV  ILLE 


5S14 
S562 
S591 
BB02 
B691 
B7B4 
B760 
B770 
S820 
B866 

S908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6566 

6B86 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7682 
7S92 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKRNSRS 
CLRY 
FULTON 
WHI  TE 
GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLRS 

LAFRYETTE 

L  INCOLN 

RRKRNSfiS 

RRKRNSR5 

LOGAN 

COLUMB I  ft 

MILLER 

CRI  TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


36  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  16 
33  14 

33  48 
33  48 

35  18 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  5B 
33  22 

33  67 

34  29 
34  28 
36  18 
33  06 

33  27 

36  22 

34  64 

33  36 

34  39 
36  08 
36  19 

34  57 

35  14 

36  1  3 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 

93  23 

93  53 

91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 

90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 

308 
318 
463 
150 
366 
200 
300 
668 
245 
290 

650 
1  140 
1  70 
270 
182 
214 
198 
BOO 
250 
361 

225 
675 
210 
510 
220 
775 
350 
260 
760 


7R 


8RCGH 


C  H 


VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIRM  J  TOMERLIN 
BOMRR  K.  HRNSRRD 
ETHEL  CARLTON 
ft.  0.  HOLBROOK 
L  B  HRDDOX 
MRS.   WILLIE  GRRRETT 
MRS.   MRMIE  FRRNCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETR  KISSIRR 
UNIVERSITY  OF  RRKANSAS 
BILL  MCKENNEY 
U  5  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
ALGER  B.  POMEROY 
ADRM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRRNCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MATTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIflCO  ABBEY 
TOMMY  HRMLIN 
FED  RVIATION  RGENCY 

U  S  F  ISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


2S8m'°n?\j."^^t'"'w??i;  "Rarcling  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  BuildinK     Asheville     N  C 
28801.  oi   to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOUELY  PRECIPITATION  DATA"  foi-  this  staJe 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Temoerature  In  'F    nred nl  tati „n  ,  ^ 

movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averagrSa  iriemperatures  ^rSi  Ss'f       it   ■lunT.ltT.JV'i  """^ 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  il  the  vector  sum  of  wind  dLectloL  anripeeSfdliiSef b^the  nuS  ™  Sbserv^uLs 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 

-n     1     T  '^'^••'^^°">^-„  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "iaily  Pi  eciritarioi" 

lil'U  ho"4^Idi'nT^?"?ime'o":is:r::??oh'^°"  ^"^  -  P^>'m'lll  for 

'l~'tL'V,T.sTnTe%^^^^^^^^^^  -  Evaporation  and  Wind  table. 

Jnches'abi^vrih:^;";;. '""^         ^  e^Tz^o^"^ T]^^^ ^/^^^t^j!:::^  ^j^:^  Totiiire-s 

»ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eouivalent  nf  snr,w  „^  ,   „  „ 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observaJlLs     conslnuIS^ir  ocLslonarirlf^^^     ^nd     fh  ground      Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  obser^""on^l^^^^^^^      e  s  t  ^^'^^^  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfill"  t,Hi^  ,  ^ 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ■stasonai  bnowlail     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  I'3'>l-!970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of'tbisMtletfn.  "^^'^  "^^^  -^^"S  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :   Sharkey  clay,   bare.     Slope  less   than  1  percent.     Soil  thermotiraph 
  Marianna  2  S  :   Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :   O'owley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min   for  24-hour  period  ending   7  a.m.   except   Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  _VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of   this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE' THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in   the   "Supplemental  Data"   table,    "Daily  Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table     "Daily  ^ 
Soi 1   Temperatures"  table ,   and   the  S lal i  on   I ndex .  ' 

No  record   in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and  the   "Daily  Temperature"   table  is   indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount   included  in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^  Extreme  occurred  at  station  with   incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 

B  -Ad  j  us  ted  to  a   full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if   average  value  is  entered,    less  than   10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage,      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
precipitation  Data . ) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month . 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  refei-ence   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  obsei-vation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

ff    Thermometei's  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSI SSI PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General   weather  conditions   in   the  U.S.    lor  eacli  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
of  Local  Climatological  Data,   price  2U  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10   a  year  for  each  section  including  annual  summary;    $5.55  additional   for  foreign  mailing;   409   single  copy;    30?  annual 
suimnary.       Make  checks   payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;        send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 
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Climatological  Data 


nRKflNSflS 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GRERTEST   TOTRL  PREC I P I TRT I  ON  : 
LERST   TOTRL  PRECIPITATION: 
GRERTEST   1   DRY  PRECIPITATION: 


2  STATIONS 
6  STATIONS 

NATURAL  DAM 

OUMAS 

EL  DORADO  FAA  AP 


90  DATE 
30  DATE 

8.93 

2  .38 

4.11  DATE 


23^ 
04-I 


26 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

RELBTIVE  HUnlDITT 
BVERRGES- 

NUMBER  OF  DfiTS  NITM 
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fl.P.H.  1 
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PRECIPITBTION 
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Of  11  HE 

X 
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o 
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o 

O 

UJ 

Z 
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uj  a. 

a 
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a  tt 

O  kk 

00 

06 

12 

18 

a 

FORT  SMITH  WSO  AP 

3 

1  .2 

7.3 

30 

N 

30  + 

81 

88 

51 

54 

4 

5 

4 

2 

0 

1 

16 

57 

6. 

0 

LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

26 

0.4 

6.5 

25 

SE 

12 

79 

81 

56 

59 

3 

2 

4 

4 

2 

0 

15 

83 

6  . 

0 
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88 

22- 

41 

4 

25 

0 

0 

0 

0 

2 

38 

-  2.80 

.85 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

EUOORR 

77.2 

56.6 

66 

9 

88 

24 

43 

4 

47 

0 

0 

0 

0 

6 

31 

1  .72 

7 

.0 

0 

9 

5 

1 

nONTlCELLO  3  SH 

75.8 

52.7 

64 

3 

-  7.0 

86 

30- 

40 

2 

76 

0 

0 

0 

0 

2 

96 

-   1  .78 

.88 

27 

.0 

0 

9 

3 

0 

PINE  BLUFF 

75.8 

54  .3 

65 

1 

-  7.3 

88 

31  • 

42 

5» 

67 

0 

0 

0 

0 

3 

94 

-   1  .57 

1  .60 

7 

•  0 

0 

6 

2 

2 

PORTLfiNO 

76.0 

55.2 

65 

6 

86 

30« 

41 

4 

60 

0 

0 

0 

0 

4 

92 

1  .15 

7 

.0 

0 

10 

4 

1 

ROHHER  2  NNE 

75.4 

55.5 

65 

5 

87 

24 

41 

4 

65 

0 

0 

0 

0 

3 

29 

.73 

IS 

.0 

0 

8 

3 

0 

STRR  CITY  4  ENE 

77.5 

53.8 

65 

7 

88 

23 

37 

4 

47 

0 

0 

0 

0 

3 

65 

1  .50 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

65 

7 

-  6.0 

3 

90 

-   1  .05 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHUEST 

BEMTOfiVILLE 
BEBRYVILLE   4  MW 
BUfFftLO  TOUEB 
DEER 

EUREKA  SPBINGS  3  WMI 

FRYETTEVILLE  FHfl  ftP 
FOYETTEVILLE  EXP  STi 
GRftVETTE 
GBEEN  FOBEST 
HARRISON  FRn  AP 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  MILL 


MORTH  CEflTBAL  02 
CALICQ  ROCi 

CL  IP1T0M 

EVENING  SHADE   1  ME 
GILBERT 

GREEHS  FERRY  DAM 

MAfinQTH  SPRING 
mCSHALL 
MELBOURNE  5  U»U 
MOUNTAIN  HOrC    1  NNU 
MOUMTAIN  HOrC  C  9F  EMG 


MOUNTAJfl 


WIEU 


liOHTHEAST 
AL  ICIA 

BATESVILLE  L I 
BATESVILLE  L 
BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 

BL  YTHEVILLE 
CORNING 
GEORGE TOUN 
J0NESBOHO 
JUDO  HILL 

REISER 
LAKE  CITY 
NEUPORT 
PARAGQULO 
POCAHONTAS  I 


SAIN 


FRANCIS 


WEST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 

OASDANELLE 

FORT  SMITH  USO  AP 

FORT  SMITH  WATER  PI 
GRAVELLY  1  ESE 
GREENWOOD 
HECTOR 


MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 

RATCL IFF 
RUSSELLVILLE  3  I 
SUBIACO 
UALORON 


CENTRAL  0! 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK   ?  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
80NNER0ALE 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS    1  NNE 


MORBILTON  4  SW 

NIMROD  DAM 

N  L ITTLE  ROCK  WSFO  i 

OtCNSVILLE 

PERRY 

SHERIDAN  TOICR 


EAST  CENTRAL 
ARKANSAS  POST 


A.  10 

4.  1- 
6.0' 

4.4: 

s.e 

3.  95 


DAY  OF  MONTH 


23     456  789 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


3.40 
2.67 
2.02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
4 


DniLY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


AUGUSTA  2  nu 

CAB8T  4  %U 
CLMENOOH 
OES  ARC 

FOQUEST  CITY 

HCLCNA 

KtO 

MADISSN 
nARIANNA  3  % 

SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 
l«ST  rCf*>HrS 

UYffNE 


SOUTHkCST  07 

AMTOIMC 
ASHOOun  2  S 
ATHCnS 
OE  QUEEN 
OIERKS 

GLENUOOO  4  ENC 
HOPE  3  NE 

HeppEB  1  e 

HORATIO 

LAHGLET 

MOUMT   IDA  3  SE 
MURFRCESeORO  2  nMU 
NASHVILLE   EJtP  STATiOM  . 
NATHAN  4  WNU 
NEMHOPE  3  E 

OOEN   1  HUE 
OKAY 

PINE  RJOGE 
STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AP 
UASH  ITA 


SOUTH  CENTRAL 


ARKAOCLPHJA  2  N 
BLUFF   CITY   3  SH 
eOUGHTSN 
CAnOEN  1 

El  dorado  FAA  AP 

FOROTCE 

OUHOON 

riAGNOL  I A 

HOR06AY  LOCI  e 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPASKMAN 
Tfl  TL  OR 

UARREN  2  USU 


SOUTHEAST 

ARURNSAS  CITY 
CROSSE TT  2  SSE 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

HAreuRG 

nONTICELLO  3  SH 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHbCR  2  NNE 

STAR  CITY  4  EHE 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STBTION  INDEX 


DRILY  TEMPERRTURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

a 

■         "  " 

NORTHMESI  01 

BENIONVILLE 

HBX 
HIN 

62 
44 

64 
45 

72 
32 

60 
33 

73 
41 

68 
54 

70 
41 

65 
39 

65 
42 

70 
45 

67 
45 

78 
47 

74 

53 

68 
46 

69 
47 

62 
49 

63 
49 

67 
41 

70 
41 

74 
45 

77 
50 

79 
55 

81 
59 

80 
58 

70 
S4 

70 
50 

60 
52 

56 
48 

73 
50 

78 
57 

69.6 
47.1 

DEER 

MAX 

niN 

62 
43 

60 
43 

72 
31 

57 
32 

66 
43 

66 
51 

70 
40 

57 
39 

60 
42 

67 
46 

63 
49 

76 
53 

73 
49 

59 
49 

65 
49 

60 
49 

62 
47 

62 
45 

68 
47 

68 

SO 

72 
54 

74 

61 

77 
62 

76 
54 

66 
53 

66 
S3 

57 
47 

57 
47 

67 
50 

74 

60 

77 
57 

66.3 
48.2 

EUREKH  SPRINGS  3  HUM 

MAX 
MIN 

66 
45 

7B 
47 

62 
34 

60 

37 

74 

57 

75 
54 

63 
4  1 

67 
40 

76 
44 

70 
52 

84 

50 

80 
54 

72 
51 

72 
45 

63 
S3 

65 
51 

68 
50 

75 
42 

79 
47 

83 
S3 

83 

55 

86 
56 

82 
59 

72 
57 

75 
52 

70 
SI 

56 
51 

73 
49 

86 

51 

84 

60 

79 
SB 

74.1 
49.9 

FflYETTEVILLE  FPfl  BP 

MAX 
(1IN 

64 
42 

75 
41 

61 
33 

73 
33 

69 
55 

71 
50 

64 
43 

67 
34 

73 
39 

67 
52 

80 
48 

76 
50 

69 
52 

72 
45 

64 

S3 

63 
53 

06 
44 

72 
39 

75 
43 

81 
46 

81 
50 

66 
55 

82 

57 

72 
57 

72 
SS 

64 
54 

58 
53 

75 
51 

82 
47 

80 

61 

77 
58 

72.0 
48.2 

FflrETTEVILLE  EXP  STfl 

MAX 
MIN 

65 
43 

74 

55 

74 
34 

59 
36 

73 
38 

68 

55 

71 
44 

65 
37 

70 
36 

72 
41 

66 
51 

78 
53 

76 
54 

68 
48 

70 
49 

70 
53 

68 
48 

67 
40 

70 
46 

73 
49 

78 
54 

81 

57 

82 
58 

82 
59 

72 
55 

69 
56 

64 

52 

57 
48 

73 
51 

81 
62 

78 
69 

71  .4 
49.1 

GRBVETTE 

MAX 

niN 

64 
46 

72 
47 

61 
33 

74 
40 

70 
60 

70 
53 

64 
42 

67 
40 

73 
49 

70 
50 

80 
46 

74 
54 

68 
54 

70 
46 

63 
54 

64 

50 

69 
50 

72 
41 

75 
45 

79 
49 

80 
54 

83 
57 

83 
60 

74 

58 

68 
53 

66 
54 

56 
52 

75 
48 

82 
53 

78 
63 

77 
60 

71  .7 
50.4 

HBRRISON  FRB  BP 

MAX 
MIN 

64 
47 

75 
43 

59 
33 

73 
35 

69 
59 

75 
46 

65 
42 

67 
39 

72 
39 

61 
52 

79 
51 

7B 
54 

64 

52 

70 
40 

63 
52 

66 
53 

66 
49 

70 
44 

74 
45 

79 
48 

80 
56 

82 
59 

81 
58 

73 
56 

71 
55 

60 
52 

55 

51 

71 
52 

81 

51 

81 

61 

75 
61 

70.9 
49.5 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

67 
38 

75 
44 

6 1 
30 

76 
33 

70 
55 

74 
54 

64 
45 

67 
33 

73 
37 

65 
51 

79 
40 

78 
50 

69 
53 

76 
48 

66 
51 

68 
52 

66 
38 

72 
36 

73 
43 

6 1 
43 

B 1 
50 

82 
52 

83 
52 

7 1 
57 

7  1 
51 

66 
54 

57 
51 

73 
51 

62 
48 

82 
60 

76 
57 

72.4 
47.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

67 
SO 

76 

63 
40 

75 
40 

74 

62 

77 
58 

77 
42 

70 
35 

75 
35 

70 
53 

83 
52 

82 
5 1 

75 
55 

74 

50 

71 
53 

70 
5 1 

69 
53 

73 
4  3 

78 
45 

83 
5 1 

83 

50 

86 
57 

83 
58 

80 
54 

76 
52 

68 

52 

SB 
50 

74 
54 

83 

SO 

86 
65 

82 
62 

75.5 
50.8 

SILOBM  SPRINGS 

■          •  • 

MAX 
MIN 

64 
42 

65 
45 

75 
35 

62 
35 

74 

39 

68 
56 

72 
44 

65 
41 

67 
41 

73 
45 

69 
47 

81 
48 

74 
54 

70 
48 

71 
48 

60 
53 

66 
50 

69 
41 

73 
41 

75 
47 

78 

51 

80 
56 

82 
58 

81 

57 

75 
47 

75 
47 

63 
52 

59 
47 

75 
48 

82 
52 

76 
58 

71  .6 
47  .5 

NORTH  CENTRBL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

73 
35 

70 
35 

81 
30 

65 
30 

75 
32 

76 
56 

79 
46 

69 
32 

71 
33 

76 
34 

62 
49 

85 
49 

66 
49 

63 
48 

74 

50 

69 
47 

74 
47 

70 
3B 

74 

38 

79 
40 

82 
40 

84 
48 

87 
51 

87 
53 

75 
43 

80 
45 

61 
52 

58 
54 

74 

51 

B4 

57 

87 
62 

75.2 
44.3 

EVENING  SHBOE  1  NE 

MBX 
MIN 

70 
49 

82 
39 

80 
32 

78 
30 

75 
45 

76 
54 

69 
47 

70 
35 

75 
31 

73 
42 

85 
48 

84 
46 

BO 
57 

74 

51 

71 
56 

76 
52 

71 
54 

73 
38 

78 
37 

81 
41 

85 
44 

87 
51 

86 
49 

83 

57 

79 
43 

77 
S3 

59 
52 

73 
56 

83 
51 

84 

59 

Bl 
63 

77.4 
47.2 

GILBERT 

MBX 
MIN 

6B 
49 

82 
35 

68 
30 

78 
30 

74 

50 

79 

55 

79 
46 

69 
35 

75 
35 

74 
48 

84 
54 

B3 

52 

73 
58 

73 
48 

65 
55 

73 
49 

67 
55 

74 

39 

78 
40 

83 
43 

83 
45 

86 

53 

83 
54 

74 

58 

75 
49 

68 

55 

58 
52 

75 
S5 

e4 

48 

86 
49 

79 
61 

75.8 
47.9 

GREERS  FERRr  OBM 

MAX 
MIN 

70 
46 

70 
42 

80 
38 

66 
36 

72 
38 

75 
55 

75 
49 

67 
45 

69 
39 

73 
43 

67 
51 

83 
54 

84 

56 

64 

52 

74 

53 

64 

55 

75 
55 

63 
45 

73 
44 

71 
45 

80 
47 

84 
54 

86 
56 

85 
56 

76 

52 

77 
55 

62 
54 

59 
54 

74 

52 

83 
54 

84 

63 

73.7 
49.6 

MBHnOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

70 
51 

80 
37 

64 

31 

73 
30 

BO 
46 

76 
56 

69 
49 

70 
35 

73 
34 

72 
42 

64 
47 

B3 
46 

77 
51 

77 
54 

73 
53 

76 
48 

66 
54 

72 
37 

77 
39 

BO 
40 

83 
45 

86 
53 

83 
47 

80 
56 

77 
41 

73 
52 

59 
53 

72 
56 

83 
52 

87 
62 

80 
66 

76.0 
47.2 

HBRSHBLL 

MAX 
MIN 

67 
46 

78 
48 

70 
35 

73 
35 

71 

55 

71 
50 

68 
43 

66 
38 

72 
38 

72 
53 

81 
49 

81 

55 

76 
49 

71 
45 

68 

50 

69 
50 

68 
52 

70 
SO 

75 
53 

60 
49 

80 

53 

83 
54 

81 

56 

79 
54 

74 

SO 

70 
52 

55 
46 

49 

80 
51 

83 
61 

83 
62 

73.8 
49.5 

nOUNTBIN   HOME    1  NNH 

MAX 

MIN 

71 
46 

77 
47 

71 
35 

72 
37 

74 

50 

74 

55 

69 
43 

72 
42 

72 
43 

66 
50 

81 
52 

82 
50 

77 
53 

73 
46 

70 
47 

71 
54 

68 
52 

73 
47 

76 
45 

80 
48 

82 
S3 

83 
58 

83 
61 

76 
59 

76 
SI 

72 
52 

56 
50 

74 

55 

82 
58 

B5 
63 

79 
60 

74  .7 

50. S 

MOUNTBIN  MOnE  C  OF  ENC 

MBX 
MIN 

70 
40 

68 
43 

78 
33 

6  3 
33 

75 
34 

75 
56 

77 
44 

68 
42 

68 
37 

73 
38 

6 1 
52 

82 
52 

83 
54 

62 
48 

7  3 
49 

66 
49 

7 1 
53 

55 
45 

7  3 
42 

76 
45 

80 
47 

82 
54 

85 
55 

83 

60 

73 
47 

77 
55 

60 
52 

57 
53 

74 

SO 

82 

53 

65 
61 

73.1 
47.6 

nOUNTBlN  VIEW 

MBX 
MIN 

70 
42 

71 

81 

65 

73 
32 

74 

77 

6B 

70 

73 

65 

84 

B5 

61 

71 

65 

74 

63 

73 

77 

BO 

83 

86 

85 

76 

78 

61 

57 

73 
5 1 

82 

83 
62 

73.7 
47.8 

YELLV ILLE 

■           •  ■ 

MAX 
MIN 

69 
55 

79 
37 

69 
30 

74 

30 

75 
46 

79 
55 

67 
42 

68 
34 

74 

33 

62 
49 

83 

83 
48 

65 
52 

73 
43 

64 

53 

69 
50 

67 
54 

74 

37 

77 
40 

82 
42 

B4 
47 

85 
47 

84 

52 

75 
59 

75 
47 

50 
50 

58 
52 

74 
54 

84 
47 

87 
58 

77 
59 

74.1 
46.9 

NORTHEAST  03 

AL IC  IB 

MAX 
MIN 

67 
50 

82 
44 

72 
3B 

74 

36 

80 
55 

75 
58 

75 
45 

70 
54 

76 
39 

74 
48 

85 
51 

78 
55 

77 
60 

72 
55 

73 
57 

81 
52 

72 
55 

74 
44 

79 
43 

85 
47 

88 
55 

BB 
58 

89 
58 

82 
59 

BO 
46 

68 
56 

62 
53 

69 
59 

82 

55 

64 

65 

82 
68 

77.3 
52  .2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

80 
47 

78 
45 

65 
36 

73 
32 

75 
53 

76 
54 

62 
36 

68 
42 

73 
44 

66 
46 

77 
48 

84 
54 

74 

60 

74 

52 

66 
49 

75 
51 

74 

52 

71 
44 

76 
44 

80 
46 

81 
54 

87 
SO 

64 

51 

87 
54 

83 
56 

61 
54 

67 
50 

61 
47 

75 
49 

72 
50 

73 

74. B 
48.3 

BBTESVILLE  L   AND  0  1 

MAX 
MIN 

70 
52 

BO 
41 

77 
39 

74 

33 

77 
58 

78 
57 

79 
50 

70 
40 

75 
35 

67 
45 

84 

50 

85 
53 

84 

57 

73 
53 

73 
57 

76 
52 

65 
55 

74 
41 

79 
42 

83 
43 

66 
48 

87 
50 

88 
55 

80 
61 

79 
48 

62 
55 

60 
53 

73 
58 

84 

53 

85 
63 

82 
66 

77.1 
SO.  4 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

71 
52 

80 
45 

77 
40 

72 
38 

79 
55 

75 
58 

71 
49 

75 
42 

75 
49 

75 
49 

84 

51 

76 
60 

74 

61 

74 

56 

86 

57 

79 
55 

72 
55 

73 
43 

76 
43 

82 
46 

B7 

52 

89 
60 

89 
56 

79 
60 

80 
50 

75 
57 

72 
56 

70 
60 

80 
58 

83 
56 

84 

66 

77.9 
52  .7 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

CORNING 

MAX 
MIN 

67 
50 

61 
47 

80 
36 

73 
37 

BO 
53 

76 
59 

73 
45 

69 
44 

76 
39 

74 
48 

84 

51 

85 
57 

82 
61 

66 
55 

75 
58 

72 
57 

70 
55 

71 
45 

82 
42 

83 
48 

84 

50 

86 
56 

86 
60 

77 
55 

78 
48 

77 
55 

63 
55 

6B 
59 

82 
58 

84 

67 

80 
67 

76.9 
52  .2 

J0NES80R0 

MAX 
MIN 

5S 
44 

62 
45 

80 
40 

52 
37 

62 
44 

79 
53 

64 
45 

55 
46 

6B 
43 

64 

45 

66 
49 

82 
55 

87 

57 

69 

57 

67 
67 

74 

56 

76 
57 

60 
46 

70 
43 

75 
46 

80 
51 

84 

58 

85 
65 

86 
59 

78 
52 

77 
50 

70 
54 

64 

58 

69 
57 

81 
58 

84 

55 

71  .8 
51  .0 

JUDO  HILL 

MAX 
MIN 

KE ISER 

MAX 
MIN 

65 
48 

72 
43 

79 
39 

61 
36 

72 
42 

81 
56 

72 
47 

64 
45 

69 
41 

73 
46 

78 
50 

82 
55 

88 
58 

75 
58 

67 
57 

72 
56 

75 
58 

61 
47 

68 
44 

75 
47 

81 
52 

85 
58 

65 
62 

87 
56 

75 
49 

79 
53 

73 
55 
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58 

69 
60 

61 
61 

84 

66 

74.6 

51  .7 

NEHPORT 
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MIN 

65 
50 

70 
46 

80 
41 

64 

36 

72 
47 

77 
SB 

74 
49 

67 
46 

69 
43 

75 
50 

71 
52 

83 
56 

86 
62 

67 
55 

72 
56 

69 
55 

77 
56 

61 
47 

72 
45 

77 
49 

81 
54 

86 
61 

88 
60 

88 
61 

75 
51 

79 
59 

65 
54 

61 
56 

71 
56 
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63 

83 
66 

74  .4 

53.0 
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67 
49 

79 
43 

68 
38 

71 
36 

78 
50 

75 
57 
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46 

67 
47 

77 
41 

74 
46 

82 
50 

86 
54 

84 

61 

65 
57 

72 
58 
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57 

73 
55 

69 
44 
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41 

BO 
45 

85 
53 
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56 
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59 

84 

56 

77 
47 

76 
54 

64 
54 

68 
61 

BO 
59 

63 
65 

81 
68 

76. Q 
51  .8 
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MBX 
MIN 

69 
50 

81 
44 

78 
35 

70 
35 

78 
51 

74 

56 

73 
44 

66 
41 

73 
41 

73 
45 

83 
48 

83 
56 

82 
60 

68 
55 

73 
57 

75 
51 

72 
55 

71 
45 

77 
40 

82 
45 

85 
46 

86 
51 

85 
60 

83 
57 

76 
50 
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50 
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54 

67 
58 
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60 

64 
54 

63 
67 

76.0 
50.4 
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52 

81 
43 
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42 
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36 
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58 
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50 
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46 
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83 
55 
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55 

82 
62 

75 
54 
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57 
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55 

74 

55 
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43 
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43 

81 
44 

85 
52 
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60 
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58 

84 

57 

78 
54 

75 
SB 

60 
55 

76 
59 
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52 

63 
65 

85 
65 

77.9 
52.5 
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1  7 
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1 6 
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20 

2 1 

22 
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24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 
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a 
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72 

7  1 

83 

68 

74 

78 

68 

70 

73 

75 

63 

84 

70 

74 

69 

69 

74 

76 

76 

81 

61 

75 

76 

68 

60 

77 

85 

83 

74  .9 

niN 

SI 

41 

41 

39 

44 

57 

S3 

45 

42 

52 

S4 

52 

58 

52 

54 

55 

55 

45 

46 

46 

49 

59 

57 

59 

54 

54 

SO 

60 

62 

51  .3 
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nRX 

7 1 

63 

68 

61 
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8 1 

69 

73 

66 

70 

74 
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84 

66 
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SO 
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S3 
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SI 

54 

52 
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46 

46 

54 

60 

60 
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60 
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55 

52 

51 

64 

62 

51  .7 
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NIN 

F1AX 

72 

64 

60 

76 

79 

74 

73 

73 

74 

75 

76 

8 1 

65 

87 

85 

6 1 

76 

73 

59 

78 

85 

62 

65 

niN 

54 

40 

42 

38 

S2 

56 

52 

44 

40 

53 

53 

S3 

60 

55 

56 

56 

57 

46 

47 

49 

55 

60 

59 

60 

59 

56 

55 

58 

60 

67 

63 

53.1 
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flAX 

7  1 

82 

67 

78 

72 
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63 

69 

74 

74 

60 

80 

82 

65 

79 

76 

62 

niN 

49 

40 

43 

39 
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51 

42 
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55 
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S3 
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52 

50 
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47 
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56 
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50 
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63 

63 
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68 

60 

76 

76 

75 

75 

^1 

71 

67 

67 

71 

74 

76 

niN 

41 

31 

35 

31 

54 

55 

49 

37 

39 

52 

47 

49 

46 

46 

48 

52 

52 

39 

42 

44 

51 

54 

56 

55 

53 

61 

55 

49 

48 

62 

59 

48.2 

HE C  TOR 

NAX 

80 

79 

76 

7S 

74 

70 

71 

71 

75 

78 

60 

64 

86 

87 

76 

75 

73 

58 

83 

NIN 

48 

39 

44 

46 

49 

SS 

49 

52 

SO 

49 

50 

52 

57 

SI 

54 

52 

51 

42 

44 

46 

52 

56 

57 

57 

53 

56 

S3 

55 

51 

63 

6? 

51  .4 

HENfl 

80 

78 

76 

72 

69 

71 

73 

76 

82 

79 

72 

69 

62 

68 

72 

75 

77 

61 

60 

64 

83 

76 

73 

72 

63 

76 

82 

78 

83 

75 . 1 

NIN 

49 

41 

45 

4  1 

61 

56 

S3 

48 

44 

55 

54 

56 

55 

52 

50 

52 

53 

44 

48 

46 

SS 

59 

61 

59 

57 

59 

54 

S3 

52 

65 

59 

52  .8 

OZRRK 

NRX 

75 

83 

71 

68 

70 

75 

74 

65 

82 

NIN 

SI 

42 

40 

41 

53 

57 

52 

44 

44 

55 

52 

55 

58 

51 

52 

S3 

55 

45 

46 

SO 

56 

59 

60 

60 

58 

61 

55 

55 

52 

65 

61 

52.9 

Russell V i lle  3  n 

NAX 

NIN 

Sub  I flco 

85 

7  3 

75 

71 

73 

73 

75 

80 

62 

84 

67 

84 

75 

78 

7 1 

52 

78 

86 

65 

83 

NIN 

52 

45 

42 

41 

57 

57 

52 

45 

43 

54 

S3 

55 

59 

53 

54 

55 

54 

46 

47 

50 

56 

61 

59 

60 

57 

57 

55 

55 

S3 

SS 

65 

53.1 

HALORON 

NAX 

70 

63 

62 

79 

79 

78 

74 

71 

76 

78 

63 

65 

74 

74 

66 

69 

74 

76 

80 

64 

84 

66 

85 

80 

78 

75 

67 

70 

80 

66 

87 

77.9 

36 

54 

S2 

52 

56 

52 

49 

56 

53 

39 

42 

4  3 

52 

56 

59 

62 

55 

6 1 

54 

5 1 

5 1 
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70 

82 

73 

72 

73 

73 

75 

NIN 

S2 

45 

45 

37 

S6 

56 

50 

48 

41 

53 

55 

55 

59 

51 

55 

53 

55 

45 

45 

46 

S3 

58 

58 

59 

58 

58 

54 

56 

53 

62 

60 

52.6 

BENTON 

NRX 

72 

74 

70 

74 

68 

74 

NIN 

SO 

38 

47 

36 

55 

56 

53 

48 

40 

53 

53 

52 

60 

53 

56 

59 

6] 

43 

43 

43 

51 

60 

56 

59 

59 

60 

55 

57 

SO 

63 

62 

52.7 

BLPKELT  riOUNTRIN  DPI 

66 

72 

68 

74 

73 

NIN 

53 

38 

38 

34 

34 

56 

57 

43 

39 

39 

55 

49 

50 

53 

52 

56 

54 

43 

43 

42 

44 

50 

54 

57 

57 

57 

56 

56 

SO 

51 

61 

49.? 

CONNRY 

75 

75 

74 

71 

74 

NIN 

55 

42 

42 

38 

56 

56 

52 

48 

41 

52 

54 

54 

62 

54 

55 

55 

56 

45 

47 

47 

54 

57 

59 

58 

58 

59 

SS 

57 

52 

65 

63 

53.2 

GREEN6R I ER 

NRX 

63 

74 

62 

73 

69 

75 

75  5 

NIN 

52 

40 

39 

35 

50 

57 

51 

43 

38 

46 

53 

51 

59 

52 

55 

55 

54 

43 

43 

43 

51 

56 

56 

58 

S4 

56 

54 

56 

46 

63 

62 

50.8 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

65 

73 

66 

72 

75 

NIN 

52 

SO 

46 

42 

46 

58 

53 

47 

44 

46 

55 

56 

59 

S3 

53 

50 

50 

46 

46 

49 

52 

56 

60 

60 

58 

58 

55 

55 

SS 

55 

64 

52  .7 

LEOLH 

74 

69 

75 

70 

75 

NIN 

52 

40 

49 

34 

52 

58 

54 

49 

42 

54 

57 

51 

T\ 

52 

55 

57 

54 

43 

45 

43 

S4 

59 

56 

61 

57 

60 

56 

58 

S2 

64 

55 

53.0 
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75 

66 

76 

69 

74 
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47 

44 

47 
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56 

59 

53 

46 
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51 

54 

56 
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56 

56 
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47 

45 

46 

53 

61 

57 
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57 
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55 

66 

63 
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hpl  VE  RN 
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70 

76 

71 

76 
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50 

39 

46 
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46 

40 
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56 

51 

60 

52 

55 

55 

50 

46 

44 

43 

SO 

57 

57 

61 

56 

59 

55 

57 

SO 

62 

64 

52. 1 
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75 

70 

73 

70 

75 

NIN 

S4 

45 

44 

36 

S8 

58 

SI 

46 

40 

50 

55 

S3 

62 

54 

55 

55 

55 

43 

45 

48 

S3 

58 

58 

61 

58 

60 

54 

57 

51 

65 

62 

53.0 

n I nnuu  Unn 

66 

71 

66 

71 

75 

NIN 

S3 

47 

45 

35 

39 

55 

53 

52 

44 

40 

SS 

55 

S7 

52 

SS 

52 

55 

45 

44 

48 

50 

51 

52 

55 

54 

57 

54 

54 

48 

51 

59 

50.5 

SHERID«N  lOHER 

NAX 

73 

82 

79 

77 

76 

75 

73 

72 

76 

75 

83 

65 
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77 
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71 

76 

78 

82 

85 

88 

86 
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74 

67 

75 

64 

86 

86 
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55 

SO 
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53 

50 

45 
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68 
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77 
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76 

67 

7 1 

76 

62 

88 
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74 

78 

77 

75 

78 

84 

NIN 

49 

45 

49 

42 

SS 

60 

52 

50 

46 

54 

59 

S8 

62 

57 

55 

56 

55 

46 

46 

50 
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54 

58 

60 

54 

56 

55 

57 

56 

64 

66 

54.3 

BR  I NKLE  Y 

NAX 

61 

64 

79 

76 

60 

73 

69 

70 

72 

75 

65 

74  7 

NIN 

49 

43 

42 

40 

41 

S9 

51 

48 

49 

s? 

S3 

55 

61 

57 

55 

56 

56 

46 

45 

48 

SI 

55 

54 

51 

52 

57 

56 

55 

58 

56 

60 

52.0 

CABOT  4  5U 

NAX 

59 

80 

75 

75 

73 

68 

68 

69 

72 

74 

68 

71 
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50 

41 
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36 

54 

59 
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51 
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55 
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45 

45 

44 

51 
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57 

46 
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64 
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70 

72 

75 

82 

67 
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86 

87 

90 

87 

77 

75 

69 
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65 
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51 

46 
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40 
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43 
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85 

65 
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56 

SS 
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NIN 
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68 

78 

65 
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a 
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70 

78 

65 

75 

79 

69 

63 

67 
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79 

87 

70 
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79 
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86 

85 

MIN 

49 

44 

48 
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60 
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51 
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45 
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SB 
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SO 
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SS 
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85 
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80 

63 

84 

66 

69 
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66 

66 

MIN 

52 

45 

48 

42 

54 

59 

52 
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50 

SB 
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57 
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57 

57 

SO 

SO 
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SB 
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56 
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56 
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57 

65 
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45 
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46 

44 
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43 
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56 
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52 
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72 
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61 
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71 
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66 

79 
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50 

44 
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42 
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SB 
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50 
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53 

SS 
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47 
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48 

SO 

57 
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57 
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56 

55 
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SS 

63 

52.8 

MOUNT   lOP  3  SE 
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70 
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71 
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MIN 
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40 
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SB 

56 
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SO 
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SI 
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38 
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SO 

55 

60 

55 

55 

55 

54 

46 

49 

60 

47.7 

HURFREESBORO  2  NNW 

MRX 

70 

72 

8 1 

70 

76 

74 

69 

55 

70 

75 

79 

82 

64 

65 

68 

70 

74 

76 

76 

8  1 

64 

86 

84 

79 

76 

MIN 

51 

37 

47 

39 

40 

56 

55 

47 

42 

SO 

54 

52 

S3 

SO 

53 

52 

40 

45 

46 

51 

56 

58 

57 

53 

55 

54 

S3 

52 

56 

59 

50.4 

NASHVILLE  EXP  STATION 

MRX 

69 

72 

78 

70 

76 

76 

72 

55 

7  1 

69 

80 

8 1 

84 

68 

70 

66 

74 

74 

75 

76 

80 

83 

85 

80 

B 1 

76 

76 

64 

78 

83 

MIN 

52 

40 

50 

46 

54 

SB 

57 

50 

49 

57 

57 

56 

58 

52 

54 

56 

S3 

45 

49 

49 

56 

60 

62 

59 

57 

61 

57 

53 

52 

62 

63 

54.3 

OKAY 

MRX 

75 

79 

79 

78 

78 

77 

72 

70 

75 

60 

81 

84 

75 

70 

71 

76 

76 

77 

76 

8 1 

84 

86 

86 

82 

8 1 

78 

7 1 

8 1 

8 1 

83 

MIN 

S6 

44 

52 

44 

60 

55 

56 

47 

58 

60 

59 

58 

59 

55 

55 

59 

56 

48 

51 

52 

57 

63 

64 

63 

SB 

64 

57 

55 

50 

68 

65 

56.5 

S  TAHPS 

MAX 

7 1 

8 1 

79 

78 

78 

75 

72 

79 

63 

85 

85 

7S 

72 

76 

76 

78 

77 

78 

82 

64 

68 

85 

66 

79 

MIN 

53 

44 

40 

51 

61 

60 

57 

51 

46 

58 

S9 

58 

60 

52 

54 

58 

53 

46 

46 

51 

56 

63 

59 

61 

56 

61 

58 

55 

54 

62 

64 

55.1 

TEXARKANA  FAB  AP 

MAX 

72 

80 

69 

7S 

BO 

74 

64 

71 

75 

80 

81 

85 

68 

69 

71 

76 

74 

77 

78 

81 

83 

84 

80 

62 

76 

80 

64 

76 

85 

85 

BS 

76.8 

.           .  . 

M  I  N 

52 

45 

53 

46 

6 1 

S8 

59 

S4 

46 

6 1 

61 

60 

58 

S3 

SS 

60 

55 

50 

55 

52 

SB 

65 

64 

64 

58 

6C 

58 

55 

57 

66 

66 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKRDELPHIA  2  N 

MAX 

73 

80 

79 

79 

77 

75 

7 1 

72 

76 

78 

83 

85 

56 

74 

69 

75 

74 

76 

77 

82 

85 

88 

87 

85 

79 

7 1 

65 

86 

65 

85 

77 . 9 

MIN 

52 

40 

50 

38 

54 

59 

56 

49 

44 

57 

57 

S3 

60 

55 

56 

55 

54 

46 

46 

46 

54 

60 

59 

61 

56 

60 

56 

57 

52 

65 

65 

53.9 

CAflOEN  1 

MAX 

61 

75 

80 

70 

78 

80 

74 

53 

7  1 

78 

80 

B 1 

66 

70 

75 

71 

77 

73 

76 

77 

6 1 

84 

87 

86 

78 

78 

71 

66 

BE 

66 

75 . 6 

MIN 

53 

43 

47 

40 

41 

57 

61 

51 

46 

48 

59 

S4 

57 

55 

55 

55 

55 

48 

47 

47 

46 

SS 

59 

61 

53 

55 

57 

57 

54 

55 

64 

52.8 

EL  DORADO  FAR  RP 

MAX 

74 

80 

7  1 

80 

6 1 

79 

69 

74 

80 

82 

84 

85 

68 

75 

73 

79 

75 

77 

78 

84 

85 

88 

86 

63 

79 

76 

66 

80 

86 

BE 

63 

79 . 0 

MIN 

51 

44 

50 

45 

SB 

68 

57 

54 

49 

59 

61 

59 

SB 

55 

57 

59 

53 

47 

SO 

SO 

58 

63 

61 

59 

57 

64 

62 

59 

56 

63 

67 

56.5 

F  OROYCE 

MAX 

60 

72 

79 

68 

76 

77 

72 

63 

69 

75 

77 

62 

85 

70 

75 

69 

78 

70 

75 

77 

8 1 

84 

85 

67 

73 

78 

77 

63 

76 

84 

82 

75  .5 

MIN 

SO 

40 

49 

36 

49 

59 

S3 

50 

43 

48 

60 

52 

61 

51 

55 

51 

55 

44 

39 

45 

S3 

60 

56 

60 

56 

62 

55 

57 

52 

59 

63 

52.4 

HAGNOL 1 A 

MAX 

72 

79 

70 

76 

79 

75 

65 

73 

77 

8 1 

63 

65 

69 

73 

71 

76 

75 

75 

77 

8 1 

83 

86 

84 

82 

79 

75 

64 

77 

BS 

85 

83 

77  . 3 

MIN 

51 

39 

44 

41 

43 

61 

61 

51 

46 

49 

59 

56 

S9 

52 

52 

54 

54 

45 

46 

49 

51 

57 

57 

62 

56 

57 

47 

55 

53 

S4 

63 

52.4 

M0R08AY  LOCK  8 

MAX 

61 

72 

79 

70 

78 

78 

74 

64 

72 

76 

79 

83 

85 

73 

76 

73 

78 

73 

76 

78 

82 

84 

86 

87 

80 

79 

7  1 

67 

77 

86 

86 

76  .9 

MIN 

52 

41 

42 

38 

45 

61 

62 

52 

43 

48 

59 

53 

59 

S6 

55 

SS 

53 

44 

44 

45 

52 

58 

55 

62 

51 

59 

60 

59 

54 

59 

64 

52. 9 

PRESCOTT 

MAX 

75 

8 1 

72 

79 

78 

75 

7  I 

72 

77 

80 

63 

86 

72 

72 

70 

72 

75 

77 

79 

84 

84 

68 

65 

8 1 

78 

73 

65 

8 1 

87 

86 

86 

78 . 3 

niN 

55 

44 

50 

42 

59 

58 

56 

51 

48 

SB 

60 

56 

69 

S3 

55 

56 

54 

50 

49 

51 

57 

64 

63 

61 

57 

62 

57 

56 

55 

64 

63 

55.6 

SPRRKMAN 

MAX 

MIN 

WARREN  2  WSW 

MAX 

59 

70 

78 

66 

75 

BO 

72 

61 

69 

76 

75 

80 

65 

70 

73 

67 

79 

68 

73 

70 

61 

82 

BS 

87 

75 

77 

66 

66 

74 

83 

86 

74.5 

M  I  N 

49 

42 

50 

4  1 

45 

57 

59 

SO 

46 

55 

SB 

55 

60 

53 

54 

55 

54 

47 

4  7 

47 

49 

49 

57 

63 

55 

59 

56 

57 

56 

62 

64 

53.3 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

62 

7 1 

79 

70 

78 

6 1 

86 

54 

72 

79 

80 

83 

86 

73 

77 

73 

78 

72 

76 

77 

82 

85 

86 

68 

82 

80 

70 

73 

75 

86 

87 

77 .8 

MIN 

47 

40 

49 

37 

SI 

60 

63 

53 

45 

54 

59 

53 

59 

56 

54 

SS 

51 

43 

44 

45 

50 

56 

54 

61 

52 

60 

60 

56 

52 

54 

66 

52.9 

DERMOTT  3  NE 

61 

69 

82 

67 

79 

65 

78 

62 

73 

80 

78 

62 

90 

70 

7S 

70 

78 

71 

74 

78 

84 

87 

86 

68 

80 

73 

69 

7  i 

75 

86 

86 

77 . 3 

MIN 

48 

40 

SO 

36 

51 

61 

57 

51 

41 

54 

60 

52 

62 

55 

54 

S3 

54 

44 

43 

45 

52 

59 

54 

64 

53 

61 

57 

57 

55 

62 

68 

53.3 

DUMAS 

MAX 

71 

80 

77 

76 

8 1 

79 

70 

70 

77 

77 

82 

68 

74 

75 

73 

77 

77 

77 

77 

82 

85 

88 

87 

84 

78 

77 

70 

74 

84 

86 

84 

78  .6 

MIN 

52 

47 

51 

41 

59 

60 

54 

52 

48 

58 

61 

57 

60 

57 

56 

SB 

56 

50 

47 

49 

56 

60 

61 

60 

58 

62 

57 

59 

60 

64 

68 

56.1 

EUOORA 

MAX 

61 

70 

79 

70 

78 

62 

85 

66 

7  1 

77 

80 

62 

87 

69 

75 

76 

78 

73 

73 

75 

80 

85 

85 

88 

80 

79 

70 

75 

li 

83 

66 

77.2 

MIN 

48 

45 

54 

43 

48 

62 

65 

53 

SO 

60 

62 

58 

63 

SB 

65 

57 

56 

49 

48 

51 

56 

61 

59 

64 

57 

61 

60 

S9 

57 

65 

71 

56. 6 

MONTICELLO  3  SH 

60 

72 

67 

76 

79 

69 

60 

85 

70 

75 

68 

72 

68 

73 

76 

80 

64 

86 

86 

76 

76 

72 

7C 

8C 

86 

84 

75  .e 

MIN 

48 

40 

42 

43 

57 

62 

55 

SO 

45 

SS 

60 

S3 

60 

S3 

54 

S6 

52 

43 

43 

45 

46 

55 

63 

53 

56 

56 

57 

SB 

52 

54 

69 

52. 7 

PINE  BLUFF 

63 

73 

80 

67 

77 

78 

75 

65 

69 

82 

86 

70 

75 

69 

78 

66 

77 

82 

85 

66 

88 

72 

IS 

68 

66 

7^ 

85 

86 

75  .fi 

MIN 

53 

45 

47 

42 

42 

62 

55 

52 

50 

49 

58 

56 

58 

56 

56 

56 

54 

46 

47 

50 

54 

57 

61 

62 

59 

60 

SS 

57 

57 

58 

66 

54  .3 

PGR  TL AND 

MAX 

62 

69 

78 

67 

78 

83 

84 

64 

71 

76 

78 

6 1 

86 

71 

74 

71 

77 

72 

73 

74 

80 

84 

64 

86 

79 

79 

68 

75 

70 

85 

76 

76  .0 

MIN 

50 

46 

53 

41 

45 

61 

63 

54 

SO 

52 

62 

56 

61 

57 

55 

56 

57 

49 

46 

44 

52 

59 

58 

62 

57 

58 

57 

SB 

58 

61 

68 

55.2 

ROHHER  2  NNE 

MRX 

SB 

70 

78 

66 

7S 

82 

76 

64 

75 

77 

78 

81 

86 

70 

74 

68 

76 

68 

73 

75 

80 

64 

84 

87 

72 

78 

68 

69 

76 

83 

86 

75.4 

MIN 

50 

44 

50 

41 

52 

67 

57 

52 

47 

58 

59 

S4 

62 

58 

55 

57 

56 

49 

47 

49 

56 

62 

58 

61 

56 

59 

56 

SB 

59 

64 

67 

55.5 

STAR  CITY  4  ENE 

MRX 

71 

80 

69 

76 

79 

76 

72 

66 

75 

77 

81 

87 

71 

75 

76 

77 

71 

73 

78 

62 

86 

87 

68 

82 

79 

74 

68 

73 

85 

86 

81 

77.5 

MIN 

50 

43 

46 

37 

54 

60 

S3 

53 

43 

53 

60 

55 

60 

55 

56 

57 

56 

46 

43 

45 

53 

61 

56 

60 

54 

60 

57 

57 

57 

63 

65 

S3. a 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

RRKRNSnS 

BUT  1976 


X 

Dflr  OF  MONTH 

tS 

S  TRT [ ON 

o 
(INI 

1 

2 

3 

i 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

14 

15 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

KEISER 

2 

nnx 

6  3 

67 

7 1 

72 

7  1 

68 

68 

68 

70 

72 

72 

78 

68 

75 

75 

62 

86 

89 

94 

88 

93 

84 

86 

80 

75 

7 

niN 

se 

56 

58 

56 

S6 

59 

61 

59 

59 

61 

61 

63 

63 

61 

61 

61 

53 

52 

52 

57 

62 

57 

64 

58 

58 

61 

61 

65 

66 

68 

60 

0 

4 

nnx 

61 

63 

67 

67 

66 

65 

66 

65 

66 

68 

69 

75 

- 

71 

65 

68 

69 

62 

68 

75 

79 

83 

81 

83 

76 

81 

69 

64 

67 

76 

74 

70 

.3 

niN 

59 

59 

60 

57 

57 

60 

62 

60 

60 

6 1 

6 1 

63 

65 

63 

62 

6 1 

55 

55 

55 

60 

64 

68 

68 

64 

61 

.4 

NBRIRNNB  2  S 

2 

nnx 

69 

76 

78 

75 

75 

75 

70 

72 

75 

75 

82 

86 

85 

78 

78 

79 

79 

75 

60 

83 

87 

86 

89 

89 

80 

79 

70 

70 

84 

84 

81 

78 

.8 

n[N 

57 

57 

59 

SS 

62 

66 

62 

59 

57 

64 

65 

63 

71 

66 

67 

67 

67 

60 

60 

65 

72 

74 

70 

71 

65 

68 

65 

67 

65 

70 

73 

64 

■  8 

ROHHER  2  NNE 

2 

nnx 

58 

67 

75 

75 

78 

75 

70 

64 

73 

79 

75 

85 

84 

72 

77 

67 

73 

65 

77 

80 

83 

84 

83 

88 

71 

80 

65 

69 

69 

81 

88 

75 

.2 

niN 

S3 

49 

SO 

49 

49 

59 

61 

54 

53 

60 

61 

60 

60 

60 

59 

58 

57 

52 

53 

56 

56 

60 

63 

63 

59 

59 

58 

58 

58 

59 

63 

57 

.  1 

STUTTCSRT  9  ESE 

2 

nnx 

61 

66 

74 

73 

75 

71 

66 

65 

72 

74 

71 

79 

83 

69 

74 

69 

73 

63 

72 

78 

80 

82 

83 

85 

69 

78 

65 

65 

66 

77 

72 

.6 

niN 

56 

54 

S4 

55 

S4 

60 

61 

56 

56 

57 

62 

63 

64 

62 

62 

62 

61 

56 

56 

57 

58 

63 

67 

67 

62 

61 

61 

62 

61 

61 

59 

.7 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


STPT ION 

DAY  OF  MONTH 

1 

z 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

I  I 

13 

14 

15 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENIRBL 

02 

flOUNTBlN  HOne   C  OF 

ENO 

EVflP 
NINO 
MRX 
MIN 

.14 

s 

76 
48 

.17 
IS 
77 
52 

.25 
30 
80 
48 

.21 
15 
77 
47 

.20 
20 
81 
53 

.13 
25 
74 
58 

.16 
IS 
82 
54 

.22 
25 
78 
50 

.22 
20 
81 
50 

.18 

5 
83 
57 

.03 
5 
75 
57 

.18 
10 
90 
62 

.22 
10 
86 
61 

.09 
S 
68 
56 

.14 

5 
80 
56 

.07 
5 
72 
58 

-17 
25 
74 

51 

.07 
10 
65 
52 

.20 
10 
86 
59 

.20 
5 
87 
61 

.22 
5 
91 
62 

.19 
10 
89 
64 

.22 

92 
66 

.27 
10 
90 
64 

.IS 
10 
80 
50 

-24 

10 
87 
61 

-08 

20 
62 
57 

20 
SR 
S3 

10 
77 
53 

.21 
5 
91 
67 

-25 
20 
91 
67 

5.426 
3968 
80-0 
56-6 

HESI  CENTRAL 

04 

BLUE  nouNTniN  onn 

EVBP 
NINO 

'16 
13 

.18 
14 

.24 

17 

.20 
19 

.20 
26 

.06 
22 

.15 
18 

.19 
29 

.19 
23 

.18 
16 

.09 

1  1 

.21 
9 

.24 

23 

.09 
8 

.14 

18 

-05 
IS 

.07 
9 

.20 
23 

.21 
12 

.24 

21 

.22 
16 

.21 

.22 

-22 
47 

.15 
21 

.19 

33 

■  15 
69 

■  00 
15 

.11 
19 

.22 
32 

-16 
29 

5-14 

627 

CENTRPL 

05 

BLHKELr   nOUNTfllN  ORH 

EVRP 
WIND 

.IC 

23 

.19 
38 

.25 
38 

.20 
29 

.20 
22 

.13 
33 

.08 
19 

.IB 
36 

.22 
35 

.18 
14 

.11 
1  1 

.22 
20 

31 

.15 
3 

17 
25 

-03 
13 

.16 
39 

.21 

50 

.23 
19 

.22 
18 

.22 
18 

.18 
13 

.21 

15 

-15 
27 

-19 
22 

-17 
18 

■  1  1 
44 

■  06 

51 

■  16 
32 

.20 
24 

- 12 
20 

5-176 
806 

ERST  CENTRAL 

06 

STUTTOflRT  9  ESE 

EVBP 
NINO 

nflx 
niN 

7 
62 
51 

.14 

le 

7* 

50 

.39 
55 
79 
49 

.23 
19 
77 
47 

.31 
37 
80 
48 

.30 
160 
76 
57 

.13 
22 
70 
56 

.13 

in 

71 
51 

.23 

12 
81 
51 

.20 
2 
85 
52 

■  11 
2 
79 
60 

.23 
7 
90 
60 

.41 

5 
91 
63 

.01 
7 
70 
57 

.18 
7 
84 

57 

.11 
40 

70 
57 

.24 
41 

81 
56 

.06 

26 
65 
50 

.24 

5 
84 

51 

.25 
7 
87 
55 

.25 
5 
90 
57 

.23 
3 
94 

61 

.24 

1 

94 

66 

.29 
18 
95 
65 

- 12 
9 
70 
57 

-25 
8 
89 
57 

.02 
14 

66 
56 

.09 
35 
67 
56 

■  14 

27 
72 
58 

.29 
22 
91 
62 

6-228 
6606 
79.5 
55.8 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVBP 
NINO 

•  09 
16 

.18 
32 

.23 
22 

.23 
19 

-IS 
8 

.21 
26 

1 1 

.06 
33 

.18 

22 

.21 
10 

.14 

5 

.20 

10 

.35 
15 

.15 
8 

.17 
18 

-09 
10 

.13 
25 

.23 
45 

.22 
12 

.24 

6 

.13 
S 

.20 
6 

.24 

6 

.24 

9 

-24 

23 

-16 
3 

■  22 
24 

.09 

37 

.22 

33 

.20 
14 

-21 
29 

5.868 
542 
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STATION  INDEX 


C  T  n  T  T  n  M 

o  1  H  1  1  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LUUiN  1  T 

ORfllNAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDCCDV/CD 

UDOtKVt K 

0. 

PREC IP. 

EVflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

I  2 

624 

7A 

JRMES  V.  WILLIAMS 

flLICIR 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

ss 

7A 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

PLUM  FORK 

01  30 

05 

SAL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RLY 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

RMITY  3  NE 

0150 

08 

CLRRK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALTA  F  GARNER 

RNTOINE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

C 

OWEN  B  .  HENOR I  X 

RRKRDELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7A 

C 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

RRKRNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

9  1 

I  2 

145 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

RRKRNSRS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

0  1 

9  1 

2  1 

I  94 

5P 

5P 

RRK  POST  NRT  MEMORIAL 

RSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

RUGUSTfl  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9  1 

23 

1  95 

7fl 

c 

JRMES  E  WRLLRCE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

9  1 

47 

57  1 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L  RND 

0  I 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7fl 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

□  t  t  d  t 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

C 

JAMES  WELCH 

ottUtV  1  LLt 

0536 

03 

1  n  p  u  c  n  n 

JHLKbUN 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

P.    M.  oRELKhNKlUGt 

QC  M  T  n  M 
D t  N  1  UN 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

□  tN  i  UNV I LLt 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

2  1 

94 

1  3 

1  296 

7A 

7R 

JERRY  TURNEY 

DCDDV\/Il    1    C     A  kill 

btKKTVlLLt    4  NW 

06  I  6 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  1  60 

7R 

c 

J.W.  TOMLINSON 

DTP     c  r\DU 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  1  25 

7R 

MRS  OPAL  LITTLE 

DTCMnDPL/      O  CC 

□  1  bnHKLn   Z  bt 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7A 

MRS.  LOUISE  H.  YATES 

dLHLK  kulk 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

06 

91 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLflKELY  MOUNTAIN 

DRM 

0754 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  I 

426 

8A 

8R 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

BA 

BR 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF   CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BLYTHEV I LLE 

0806 

03 

MICCICCIDDt 

M  1  bb I bb I rr I 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7fl 

H 

D      1       1  1 U  I  T  C 

H   L   WH 1  I t 

BONNERDRLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1  000 

7R 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEV  I  LLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

5  1  1 

7P 

7R 

c 

CLEO  E  .  YRNDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  I NKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9  1 

1  2 

205 

7A 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

BUFFRLO  TOWER 

lOIO 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIRM  RRY  WYATT 

BULL  SHORLS  DRM 

1020 

02 

BRXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT  4  SW 

I  1  02 

06 

PULRSK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

5P 

6P 

B.   M.  WALTHER 

CRLICO  ROCK 

I  I  32 

02 

IZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7R 

C  W  THORNLEY  JR 

CRMDEN  1 

I  152 

08 

UUHL  H I  1  H 

3 

33 

36 

92 

49 

116 

BA 

BR 

c 

H 

UHN  bHULKLET 

CLRRENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

170 

5P 

7R 

GLENNON  LONG 

CLRRKSVILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7R 

BILLY  L  WILL  IS 

CLRRKSVILLE  6  NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

I  492 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5 1  0 

7R 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

0 1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

0 1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2 1  66 

c 

JONRH  LEE  SIMS 

CONWRY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7R 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  0.  POLK 

COVE 

1 666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7R 

MRRVIN  WRLKER 

CROSSETT  2  SSE 

1730 

09 

RSHLEY 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8  A 

BR 

H 

LnUobtl 1    WHItK  Lunn 

CRYSTAL  VRLLEY 

1750 

05 

PULRSK  1 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WRLTER  C  .  TIMMING 

DRMRSCUS 

1  829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIRM  A.  BROWN 

DANV ILLE 

1  834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A .  MOUDY  .  JR  . 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1  838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JHCK  E.  BURKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

70 

7A 

MRS  LELR  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

2  I 

420 

7R 

7A 

H 

0.   TUCKER  VHSSER 

DEQUEEN  0AM 

1  952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  GIST 

DERMOTT   3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

BA 

8A 

RRDIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7R 

HUE  T    bn 1  1 n 

DIERKS 

20  1  5 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8R 

WILLIAM  C  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

586 

c 

CORPS  OF  ENG-TUL5A  OIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  .  KEAHEY 

EL  DORADO  FAR  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  flVIRTION  RGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

I  35 

BA 

8A 

CITY  OF  EUDORR 

EUREKA  SPRINGS  3 

WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

5P 

7A 

c 

H 

WILLIRM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE   I  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7A 

OPHR  WOLFE 

FRYETTEVILLE  FAR 

AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP 

STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

BRYRN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

L  I  TTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CRLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HODRN 

FORT  SMITH  WSO  AP 

R 

2574 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 
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FORT  SMITH  WATER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

I 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

JOMES  L  .  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

9  I 

27 

200 

7A 

BESSIE  E.  OKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

c 

H 

MRS   IDA  A  KILLION 

GILLHRM  DflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

I  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOO  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7A 

MRS  JIMMY  GRANT 

GRAVELLY   I  E5E 

2922 

04 

YELL 

I 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7A 

BRULt   HUNN 1 LU 1 1 

GRflVETTE 

2930 

01 

BENTON 

I 

36 

24 

94 

28 

1  250 

SS 

SS 

H 

GLENN  5.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

HUGH  L.  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

I 

35 

I  4 

92 

23 

360 

7P 

70 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

5EBR5T I  AN 

I 

35 

I  3 

94 

1  5 

518 

7A 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  CRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92 

00 

527 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

2  I  0 

70 

ROY  S.  ROBBS 

HfiMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

80 

TOWN  OF  HAMBURG 

HfiRDY 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

I  9 

91 

29 

362 

c 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON  FRfl  fiP 

3165 

0  I 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

I  374 

M  I  0 

MID 

H 

U  S  FED  OVIOTION  OOENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MKo.    tllH   U-  LHUNlUb 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

CORL  M  ROBINS 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7A 

7A 

70 

H 

ORK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   I  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORAT  10 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

3455 

05 

GARLAND 

3 

34 

3  1 

93 

03 

580 

7A 

7A 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSV  ILLE 

3540 

0  1 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

70 

c 

MRS  MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

I  1 

857 

70 

MRS  ARDELLA  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

70 

MRS.   LVRO  B.  SYKES 

JONtbbOKU 

3734 

03 

LRH 1 GHEHD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

70 

H 

rKtU   KUKtX-rlKt  LHltr 

JUDD  HILL 

3761 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

ALLEN  LINDSEY 

KEISER 

382  1 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  I 

90 

OS 

232 

7R 

70 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

70 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASK  1 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

I  9 

93 

5  1 

796 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  1 06 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8 1  0 

SS 

70 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 

4  I  34 

05 

GRANT 

3 

34 

I  0 

92 

35 

26  1 

SS 

70 

PIERCE  A.  REEOER 

LITTLE  ROCK  FAR  AP  R 

4248 

05 

PULASK I 

I 

34 

44 

92 

I  4 

257 

M  I  D 

M  1  0 

c 

H  J 

US  FED  AVIATION  AGENCY 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

01 

90 

43 

215 

8A 

MRS  VIOLA  HOLLOWELL 

MAGNOL I  A 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

93 

14 

315 

6P 

7A 

H 

DR  WILLIAM  C  LOE 

MAGNOLIA  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

16 

93 

1  4 

294 

c 

ORKONSOS  P  «  L  CO. 

MALVERN 

4552 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

RODIO  STOTION  K80K 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7A 

H 

CLORENCE  P.  MATHIS 

MARIRNNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ORKONSOS 

MARSHALL 

4656 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  I  40 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

500 

7A 

MRS.  JUANITA  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

1  207 

6P 

7A 

c 

H 

RICHARD  W.  ST .  JOHN 

MTi  1  iiftnrt  piriM 

M  1  L L WUUu  UHM 

4839 

07 

1     ITTi    C  DTwCD 

L  1  1  1  Lt    K I VtK 

4 

33 

41 

93 

58 

316 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8A 

80 

c 

H 

U  OF  ORK  -  MONTICELLO 

MOROBAY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8A 

80 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

I 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

70 

PERRY  0.  MOLLETT 

MOUNT    IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

70 

c 

H 

WILLIOM  E  .  BLOCK 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RODIO  STOTION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

80 

80 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

70 

WILLIOM  F.  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

70 

MRS.   SULO  ORVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

70 

70 

ROYMOND  WOLLS 

NHKKUWb  UHn 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

70 

c 

UNIVERSITY  OF  ORKONSOS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

70 

MRS  EDNO  J  WESTFOLL 

NATURAL  DAM 

5150 

04 

CRAWFORD 

I 

35 

38 

94 

23 

673 

70 

MRS .  NONO  L  .  HOILEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

I  4 

93 

50 

850 

70 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

80 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8A 

8A 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULASKI 

I 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

c 

NOTIONAL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

I 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL IN 

I 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 
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STRTION  INDEX 


ORKONSfiS 
MAY 


1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TRBLES 


OBSERVER 


OZONE 

PRRflGOULO 

PORKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTflS  1 
PORTLRNO 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RRTCL IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  3  N 
SRINT  CHRRLES 
SflINT  FRRNCIS 
SRLEM 
SERRCY 

SHERIDRN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STRMPS 

STRR  CITY  4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGRRT  9  ESE 
SUBIflCO 
TRYLOR 

TEXRRKRNR  FRR  RP 

TURRELL 
WRLDRON 
WRRREN  2  WSW 
WfiSHI  TR 
WEST  MEMPHIS 
WHEEL ING  3  W 
WING 
WYNNE 
YELLV  ILLE 


5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6566 

6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
5918 
6920 
6928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLRRK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

RRKRNSRS 
CLRY 
FULTON 
WHI  TE 
GRRNT 

VRN  BUREN 

BENTON 

DRLLRS 

LRFRYETTE 

L INCOLN 

RRKRNSRS 

RRKRNSRS 

LOGRN 

COLUMB I  A 

MILLER 

CRITTENOON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  16 
33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 

93  23 

93  53 

91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 


91 
91 


91  25 
93  39 

93  27 

94  00 

90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 

308 
318 
463 
150 
366 
200 
300 
668 
245 
290 

550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 

225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


4P 


7A 


6P 


7A 
8A 
8A 
SS 
5P 
8fl 
SS 

MID 

5P 
5P 
7A 

5P 


7A 
4P 
7A 

7R 
7A 
7fl 
7R 
6P 
8R 

6P 

7R 
8R 
7R 
8R 
7A 
7A 
7A 
6P 

7A 
7H 
8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7A 
8A 
MID 

5P 
7A 
7A 
7fl 
5P 


8ACGH 


C  H 


VIRGIL  0.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
R.   0.  HOLBROOK 
L  B  HRDDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
BILL  MCKENNEY 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
RLGER  B.  POMEROY 
RDRM  C .  MELTON 
RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRRNCE 
RICHRRD  L  KfiUFMRN 
MRTTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  fl  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SHLLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  0.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 
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ARKANSAS     -    MAY  1976 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


May  was  one  of  the  coldest  Mays  on  record  In  Arkansas. 
The  average  temperature  in  Little  Rock  was  6A . 6  de- 
grees and  was  the  third  coldest  May  on  record.  The 
coldest  May  was  in  1917  when  the  average  temperature 
was  64  degrees. 

The  average  minimum  temperature  of  53.3  degrees  at 
Little  Rock  is  a  new  record  for  the  month  of  May. 
The  previous  record  low  average  was  53.8  in  1971. 


The  average  maximum  temperature  of  75.9  degrees  was 
the  coldest  since  75.3  degrees  was  averaged  in  1935. 
Little  Rock's  records  go  back  to  1880. 

Five  daily  temperature  records  were  broken  during 
the  month.     Lows  of  41,  45,  and  46  were  new  records 
on  the  9th,   19th,  and  20th.     Highs  of  66  and  61 
were  new  record  low  maximums  on  the  26th  and  27th. 


Frank  Makosky,  MIC 

National  Weather  Service  Forecast  Office 

North  Little  Rock  Airport 

8400  Remount  Road 

North  Little  Rock,  AR  72118 


REFERENCE  NOTES 


you.     Aaaitionai  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 
DIMENSIONAL  UNITS i     Unless  otherwise  indicated     dimensional  units  used  in  this  hi  1 1  t 

movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  Sf''averaIrS!J'?v'",'»  ^°  7'  P^^iP^jH""  and  evaporation  in  inches  and  wind 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  if  the  vec?or*L"%rwlnrdfrec^tiiL^:nrs^^:eL"d[^rLf  hrthrn;^h^?^:roL^^r^:Ji:n 

""ng  ™L'"s;::  on1?ou^nn°?hr"t^i:?an'":L^Snor:J  C^ound-'tlir-     "V-l  ~  ohservations 

Offices  and  FAA  stations.     For  thele  stations  Low  on  g^ounS  vaJSL  are  at  a  ^  "c's  t       ZV-."°"  1^4°':  National  Weather  Service 

table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table     and  s^ow^all'Jn  the' "Snol'fl\ ^  ^nl\  7"*''!^^     t^"<=.   "Daily  Precipitation" 

the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  snowlail  in  the     Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  rtiamct^..  »k 

,  "ax  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  WiJd  taWe  are  fx?remes  o     temperature  0?"^??  r  "'^  ^Evaporation  and  Wind  table, 

time  of  Observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  etaporation  oan  ^^^^t  5        S  u^"  ''^  recorded  during  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  "^"'^  ''"^  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  «ater  equivalent  of  snow  sleet 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     n^n=.^„f'^i  5      ?*L  on  the  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  thr^cor^  T^me  of  c.Tt      "      •^'^i^tlne  and  other  causes  of  local  Variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table     the  "Snowfall   anrt  «;nn,„  , 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.         ^"""^^^^  ^now  on  Ground     table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATIONNAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

|EA|O^L_XABtES^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatin.  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,    bare.     Slope   less   than   I  percent.      Soil  t heimograph . 

Marianna  2  S  :  Callaway  silt   loam,    bare.     Slope  less   than   1  percent.  Palmer  dial  thermometers, 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt   loam,   bare.      Slope   less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 


All  max  and  min   for  24-hour  period  ending   7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  In  the  June  and  December   Issues  of   this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in   the  annual   issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING 

-     No  record   in  the  "Supplemental  Data'"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "n-iilv 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station   Index.  ui ouna     caoie,  uaily 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the   "Daily  Temperature"   table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown, 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a   full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "'Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   m   the  U.S.    for  each  month  are  described  m  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
stltlTn  E^^^^^                                                     cents.      Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
orL^cal  CI  Sologlcal  Lt^   p^^^^  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price-  $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing:  40?  single  copy;  30<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
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24 

.0 

0 

8 

3 

2 

GREERS  FERRY  DBM 

83 

•  0 

61 

.3 

90 

29 

S3 

21  • 

0 

1 

0 

0 

0 

qn 

2  .49 

24 

.0 

g 

10 

7 

3 

MBMMOTH  SPRING 

63 

.8 

59 

.3 

71 

^  3.3 

92 

28 

52 

17 

0 

3 

0 

0 

0 

4  1 

1  .43 

1  .13 

16 

.0 

D 

7 

6 

2 

MBRSHBLL 

61 

.5 

60 

.0 

70 

6 

69 

26 

45 

21 

2 

^ 

J: 

5 

33 

1  .37 

1  .55 

24 

.0 

0 

9 

5 

2 

flOUNTflIN  HOME    1  NNW 

62 

.  1 

60 

.0 

-  3.9 

90 

28 

S3 

20 

0 

J: 

26 

2.81 

3.40 

23 

.0 

g 

9 

4 

3 

MOUNTBIN  HOME  C  OF  ENG 

81 

.9 

59 

.2 

70 

91 

29 

50 

21 

0 

j 

2.16 

25 

.0 

g 

9 

4 

2 

nOUNTflIN  VIEW 

fi^ 

"? 

tri 

■  !* 

of 

3 

0 

0 

0 

23 

.Ob 

'  *nq 

7^ 

.  0 

0 

g 

3 

2 

YELLVILLE 

* 

■ 

70 

9 

9fl 

J7 

9n* 

3 

0 

0 

0 

53 

.0 

g 

g 

2 

D I V  I S I  ON 

70 

9 

4 

6 

12 

I  69 

■       ■  « 

NORTHEAST  03 

BL ICIB 

74 

8 

^ 

^ 

^ 

4 

81 

ft 

0 

2 

faRTESVlLLE  LIVESTOCK 

81 

60 

■  g 

4 

90 

29* 

48 

5 

3 

0 

0 

0 

3  56 

2  48 

23 

0 

0 

BBTESVILLE  L  BNO  0  I 

66 

.6 

62 

.9 

74 

8 

94 

27 

53 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

S 

29 

1  .49 

2.15 

23 

.0 

8 

3 

2 

BEEDEV ILLE 

85 

.7 

64 

.6 

75 

2 

94 

29 

55 

20 

0 

10 

0 

0 

0 

1 1 

84 

7.66 

3.40 

18 

.0 

6 

5 

5 

BLYTHEVILLE 

86 

'  ^ 

65 

.6 

76 

0 

2.6 

93 

28* 

60 

^ 

1  1 

0 

0 

0 

7 

SO 

3.92 

2  . 35 

1  9 

.  0 

0 

^ 

^ 

^ 

CORN  I NG 

84 

.9 

64 

.  1 

7^ 

^ 

-  2.9 

92 

14 

55 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

ft 

3.00 

2.86 

24 

.0 

0 

4 

3 

3 

JONESBORO 

82 

.8 

64 

.  1 

-  4.7 

92 

IS 

58 

21  . 

0 

8 

0 

0 

0 

9ft 

.61 

1  .28 

24 

.0 

4 

4 

3 

JUDO  HILL 

8S 

.6 

64 

.4 

75 

94 

14. 

54 

5. 

2 

8 

0 

0 

0 

64 

2.00 

18 

.0 

0 

6 

4 

3 

KEISER 

74 

s 

'  ft 

6 

23 

0 

NEWPORT 

63 

.8 

64 

.5 

74 

2 

-  4.1 

91 

30* 

57 

20 

0 

° 

7 

18 

2  .98 

2.35 

24 

.0 

0 

8 

5 

3 

PBRBGOULD 

64 

.4 

63 

.4 

-  3.6 

92 

27 

56 

21 

0 

I  .49 

1  .46 

16 

.0 

g 

7 

4 

2 

POCAHONTAS  1 

■  'I 

■  ^ 

74 

^  *  n 

^ 

5 

0 

0 

D 

SEBRCY 

ftq 

ft  T 

74 

Q9 

9q* 

ftft 

+ 

6 

0 

0 

0 

78 

ft 

94 

n 

g 

D I  V  I S I  ON 

74 

3 

6 

81 

3  08 

•       ■  • 

WEST  CENTRAL  0> 

BLUE   MOUNTBIN  OBM 

ft 

7ft 

0 

BOQNEV ILLE 

86 

1 

6  I 

'  6 

73 

9 

94 

12* 

49 

20 

6 

0 

0 

0 

3 

?9 

49 

1  58 

25 

0 

0 

j 

CL ARKSV ILLE 

83 

.9 

59 

•  3 

71 

6 

92 

29 

46 

20 

0 

4 

0 

0 

0 

3 

67 

.88 

23 

.0 

9 

3 

0 

OBROANELLE 

85 

•  1 

63 

.4 

74 

3 

-  3.8 

93 

29- 

54 

21 

0 

5 

0 

0 

0 

4 

88 

.74 

1.11 

25 

.0 

D 

ID 

5 

1 

FORT  SMITH  WSO  AP  //R 

83 

62 

72 

^ 

5.2 

90 

29. 

51 

20 

° 

62 

.69 

1  .72 

18 

.0 

0 

^ 

FORT  SMITH  WATER  PLBNT 

83 

.9 

56 

.4 

_ 

92 

28 

46 

20 

1 

2 

0 

0 

0 

_ 

-   1  .74 

.95 

16 

.0 

4 

3 

0 

HECTOR 

85 

.6M 

56 

.9M 

72 

3M 

97 

28 

51 

20 

0 

5 

0 

D 

0 

69 

2  .70 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

MENB 

72 

I 

^ 

5 

75 

0 

OZARK 

64 

.2 

62 

.6 

73 

4 

-  4.0 

92 

29* 

53 

20 

0 

|r 

2 

69 

-  1.11 

1  .20 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

RUSSELLVILLE   3  N 

M 

M 

92 

30* 

1  .51 

25 

.0 

^ 

1 

5UBIBC0 

■  ' 

■  ^ 

74 

6 

0 

0 

0 

ft 

■ 

■  ^ 

j 

HBLDRON 

OK 

ftq 

94 

7Q* 

29 

9n 

7 

0 

0 

0 

05 

1.33 

3  .  35 

7ft 

25 

DIVISION 

72 

9 

3  4 

4 

02 

2  1 

■       ■  • 

CENTRBL  05 

ALUM  FORK 

73 

5 

9 

46 

7ft 

0 

BENTON 

83 

6 

62 

0 

72 

8 

3  6 

91 

28 

53 

2  I  . 

3 

0 

0 

0 

6 

73 

3  14 

2  40 

25 

0 

0 

BLRKELY  MOUNTAIN  DAM 

83 

•  9 

59 

.2 

71 

6 

92 

30. 

49 

8 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

22 

1  .68 

2S 

.0 

8 

3 

2 

CONWAY 

85 

.  1 

63 

.2 

74 

2 

-  3.5 

93 

28 

53 

23 

0 

5 

0 

0 

0 

7 

96 

4  .27 

2.79 

16 

.0 

0 

7 

3 

3 

GREENBRIER 

72 

7 

21 

5 

0 

0 

0 

ID 

23 

2.95 

16 

.0 

0 

' 

^ 

^ 

HOT  SPRING*"    '  NNE 

64 

.0 

62 

.8 

73 

4 

-  5.3 

92 

29 

53 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

8 

99 

4  .96 

2.90 

25 

.0 

0 

6 

S 

4 

LEOLA 

65 

.  1 

63 

.0 

74 

1 

92 

29. 

52 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

9 

60 

3.67 

16 

.0 

0 

6 

S 

3 

L I TTLE  ROCK  FAB  BP  //R 

84 

.3 

64 

.5 

74 

4 

-  3.7 

92 

28 

S7 

21. 

D 

S 

0 

0 

0 

6 

56 

3.06 

2.78 

24 

.0 

0 

7 

4 

3 

MALVERN 

85 

.  4 

60 

.8 

73 

1 

92 

29- 

51 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

5 

43 

2.22 

25 

.0 

0 

6 

4 

4 

MORRILTON  4  SW 

85 

.0 

62 

.8 

73 

9 

-4.3 

92 

28 

53 

21 

0 

5 

0 

0 

0 

4 

19 

.49 

1  .50 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

NIMROD  DBM 

83 

.  4 

60 

.4 

71 

9 

91 

30. 

SI 

21 

0 

2 

0 

0 

D 

2 

68 

-  .92 

1  .55 

25 

.0 

0 

6 

1 

1 

SHERIDAN  TOWER 

65 

.6 

63 

•  2 

74 

4 

-  3.0 

92 

29. 

54 

20 

0 

5 

0 

0 

0 

4 

54 

.76 

1  .19 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

73 

3 

-4.1 

6 

90 

3.05 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  RND  DIVISIONAL  DATA  ««K«NSfis 


TEMPERATURE 

PREClPITfiTION 

siniiON 

UJ  C 

a  i 

UJ  C 
a  i 
UJ  Z 
a  E 

UJ 

a 
a 

%  i 

f  o 
a  u. 

UJ 

u 
z 

o 

o 

NO 

OF 

DAYS 

UJ  C 
«  oc 

O  u- 

s 

5N0H. 

SLEET 

NO  . 

OF 

OHYS 

nnx . 

fllN. 

s 

_i 
5 

o 

°  s 
i  5 

1 

o 
o 

° 
o 
o 

- 

UJ 

s 

o 

S  } 

o  i 

■     ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

BRKHNSfiS  POST 

86.  3 

65  .0 

75.7 

93 

29 

55 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

4  .74 

2  .69 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

BRINKLEY 

es  .8 

64  .6 

75.2 

-  2.9 

91 

29. 

58 

23 

0 

7 

0 

0 

0 

4  .61 

1  .28 

1  .04 

19 

.0 

0 

9 

3 

1 

CflBOT  4  SH 

83  .8 

63  .  1 

73.6 

93 

29 

55 

21 

0 

4 

0 

0 

0 

5.09 

1  .75 

18 

.0 

0 

4 

4 

2 

CLRRENOON 

86  . 3 

64  .5 

75  . 4 

92 

28* 

57 

2 1 

0 

1 1 

0 

0 

0 

5.11 

1  .63 

1  . 35 

1  8 

.0 

0 

7 

5 

2 

DES  ARC 

8S.6 

63  .  I 

74  .4 

-  4.0 

92 

28 

55 

20. 

0 

e 

0 

0 

0 

5.43 

2.02 

1  .40 

25 

.0 

0 

7 

6 

2 

FORREST  CITY 

HELENA 

83.4 

62  .6 

73.0 

-  5. 5 

90 

30» 

54 

21 

0 

5 

0 

0 

0 

4  .90 

1  .67 

1  .48 

19 

.0 

0 

6 

3 

3 

KEO 

84  .  1 

64  .6 

74.4 

92 

28 

57 

21  • 

0 

4 

0 

0 

0 

3.74 

1  .36 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

flRRIRNNR  2  S 

86  .0 

64  .9 

75  .5 

-  2.5 

92 

29* 

55 

2  1 

0 

1 1 

0 

0 

0 

4  .24 

1  .21 

1  .94 

1  8 

.0 

0 

5 

3 

1 

SflINT  CHHRLES 

84  .2 

64  .4 

74.3 

-4.1 

91 

30. 

56 

21 

0 

7 

0 

0 

0 

6  .53 

3  .34 

1  .42 

16 

.0 

0 

1 1 

6 

2 

STUTTGART 

86.0 

66.0 

76.0 

-  3.1 

92 

28 

58 

7 

0 

1 1 

0 

0 

0 

7  .04 

3  .26 

1.19 

30 

.0 

0 

10 

6 

3 

STUTTGRRT  9  ESE 

83  .4 

66.4 

74  .9 

-  3.3 

91 

1  4 

60 

7 

0 

3 

0 

0 

0 

6.00 

2.81 

1  .72 

30 

.0 

0 

9 

4 

2 

TURRELL 

84  .4 

65  .9 

75  . 2 

92 

1  4  * 

54 

2 1 

0 

8 

0 

0 

0 

5  .65 

1  .57 

1  8 

.0 

0 

8 

4 

2 

WEST  MEMPHIS 

85  .4 

65  .3 

75.4 

94 

14. 

55 

22 

0 

10 

0 

0 

0 

5.43 

1  .77 

18 

.0 

0 

7 

4 

2 

HYNNE 

65.9 

64  .5 

75  .2 

92 

14. 

56 

21 

0 

9 

Q 

0 

6.73 

1  .82 

IB 

.0 

0 

8 

6 

3 

01 V 1 b ION 

74  .9 

-  3.3 

5.37 

2  .04 

.0 

■       ■  ■ 

S0UTHHE5T  07 

OE  QUEEN 

86  . 1 

62  .  1 

74  .  1 

-  3.5 

92 

29. 

50 

21 

0 

4 

0 

0 

0 

4  .33 

.90 

2.10 

25 

.0 

0 

8 

2 

1 

HOPE   3  NE 

85.7 

61  .7 

73.7 

-  4.2 

93 

30 

54 

22. 

0 

6 

0 

0 

0 

8.21 

4  .38 

3  .03 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

MOUNT   :0A  3  SE 

83  .2 

58.2 

70.7 

-  5.4 

92 

29 

47 

21 

3 

3 

0 

0 

0 

5  .82 

1  .78 

2  .27 

25 

.0 

G 

7 

5 

2 

MURFREESBORO  2  NNH 

83.1 

58.3 

70.7 

90 

30. 

48 

22 

1 

2 

0 

0 

0 

6  .67 

2  .46 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

NASHVILLE  EXP  STATION  // 

84  .5 

63  .6 

74  .  I 

-  3.1 

92 

29 

35 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

6  .01 

1  .64 

1  . 97 

25 

.0 

0 

3 

OKAY 

86  .5 

65  .4 

76  .0 

-  3-1 

92 

29. 

55 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

5  .29 

1  .62 

2  .08 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

STAMPS 

86.4 

63  .6 

75.0 

93 

29. 

54 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

4  .54 

1  .76 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

TEXHRKHNR  FAR  AP 

84  .7 

66  .  1 

75.4 

91 

15 

57 

20 

0 

4 

0 

0 

0 

9  .57 

5  .75 

1  8 

.0 

0 

6 

5 

2 

DIVISION 

73.7 

-  4.0 

6.31 

2  .46 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

HRRRDELPHIA  2  N 

85.9 

63.3 

74  .6 

-  3.5 

92 

29. 

55 

21. 

0 

7 

0 

0 

0 

9  .75 

5.67 

4  . 70 

1  6 

.0 

0 

6 

5 

* 

CAMDEN  1 

85.2 

63.0 

74  .  1 

-  4.9 

94 

30 

55 

21 

0 

S 

0 

0 

0 

5  .60 

2.33 

1  .45 

1  9 

.0 

0 

B 

4 

2 

EL  DORADO  FRA  RP 

86  . 8 

65  .8 

76.3 

-  2.7 

93 

1 5 

57 

2  1 

0 

9 

0 

0 

0 

6  .59 

3.66 

3.81 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

FOROYCE 

84  .8 

62  .5 

73.7 

-  5.2 

93 

30 

53 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

4  .40 

1  .42 

1  .48 

16 

.0 

7 

3 

2 

MAGNOL 1 A 

84.3 

63.1 

73.7 

-  4  .B 

91 

29 

54 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

5  .67 

2.37 

1  .95 

16 

.0 

0 

9 

3 

3 

MOROBRY  LOCK  8 

86.0 

62  .6 

74.3 

94 

30 

54 

21. 

0 

7 

0 

0 

0 

6  .02 

2  .97 

4  .05 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

PRESCOTT 

85  .9 

64.5 

75  .2 

-  3.9 

93 

1  5 

57 

21 

0 

9 

0 

0 

0 

9.31 

6.53 

3.53 

25 

.0 

0 

7 

4 

3 

SPRRKMRN 

85  .7M 

62  .5M 

74  .  IM 

94 

30 

53 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

9.26 

4  .25 

16 

.0 

0 

7 

6 

2 

HRRREN  2  WSH 

84  .8 

63.2 

74  .0 

-  5.0 

93 

30 

54 

21 

0 

7 

0 

0 

0 

4  . 37 

1  . 38 

1  .57 

1  9 

.0 

0 

6 

2 

DIVISION 

74  .  4 

-  4.4 

6  .77 

3.47 

.0 

■       ■  « 

SOUIHERST  09 

CROSSETT  2  SSE 

87.0 

62.0 

74  .5 

-  3.8 

93 

30. 

52 

21 

0 

13 

0 

0 

0 

4  .54 

.  BO 

1  .00 

1 6 

.  0 

0 

^ 

OERMOTT   3  NE 

86  .6 

64  .  1 

75.4 

94 

15. 

55 

21  . 

0 

10 

0 

0 

0 

2  .76 

.  36 

1  .67 

1  6 

.  0 

0 

OUMRS 

85  .9 

66  . 3 

76  .  1 

-  3.5 

93 

29 

5B 

2  1 

0 

12 

0 

0 

0 

3  .85 

.72 

1  .12 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

EUDORR 

85.  4 

65.  I 

75.3 

92 

30. 

56 

21 

0 

I  1 

0 

0 

0 

4  .37 

1  .07 

26 

.0 

0 

6 

5 

1 

MONTICELLO  3  SH 

84  .6 

62  .7 

73.7 

-  4.7 

92 

30 

53 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

5.51 

2.23 

1  .35 

16 

.0 

0 

9 

4 

2 

PINE  BLUFF 

85.1 

64  .7 

74.9 

-  4.8 

95 

29 

57 

21. 

0 

5 

0 

0 

0 

3.57 

.72 

.79 

16 

.0 

0 

5 

5 

0 

PORTLRND 

85.6 

64  .8 

75.2 

93 

30 

58 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

5.14 

2  .00 

16 

.0 

0 

9 

4 

1 

ROHHER  2  NNE 

84  .7 

65.2 

75.0 

92 

30. 

57 

21 

0 

7 

0 

0 

0 

5.73 

1  .77 

25 

.0 

0 

8 

4 

2 

STAR  CITY  A  ENE 

85  .5M 

63. 4M 

74  .5M 

93 

29 

54 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

2  .94 

1  .07 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

75.0 

-  3.9 

4  .27 

1  .15 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STRT ION 


NORTHWEST  0. 

BEHTONVILLE 
BEBftrvRLE  4  flH 
eUFFBLO  TOUEB 
OEEB 

EUREKA  SPRINGS  3  UHU 

FflYETTEVILLE  FAfi  BP 
rnrETTEVRLE  EXP  STA 
GRAVE TTE 
GREEN  FOREST 
HARRISON  FAR  AP 

HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
OOELL  3  N 
SILOnn  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 
CL INTON 

EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREEBS  FEBBr  DAM 

MAmBTM  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  UNW 
MOUNTAIN  HOME    1  NNH 
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ALUM  FORK 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STRTION 


AUGUSTA  3  HU 
BRINKLEr 
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K.EO 
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MURFREESBORO  2  NNU 
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STfif^S 

TEXARKANA  TAA  AP 
UASHITA 


SOUTH  CENTRAL 
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DfilLY  TEMPERATURES 


DRY    OF  MONTH 

a 

STATION 

K 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHWEST  01 

0ENTONV ILLE 

MfiX 

79 

80 

78 

74 

75 

78 

79 

80 

80 

82 

83 

65 

B6 

64 

75 

81 

83 

72 

74 

77 

79 

79 

80 

75 

82 

85 

87 

87 

85 

58.° 

SB 

66 

56 

53 

54 

58 

55 

54 

54 

56 

60 

60 

67 

70 

67 

51 

57 

58 

51 

47 

50 

51 

60 

60 

63 

62 

65 

66 

55 

58 

DEER 

fiflx 

73 

74 

72 

72 

68 

70 

7  1 

73 

76 

76 

77 

77 

79 

76 

78 

74 

75 

76 

74 

70 

72 

75 

74 

69 

70 

79 

B4 

84 

81 

74.8 

niN 

59 

58 

57 

57 

58 

59 

58 

59 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

63 

54 

58 

59 

51 

52 

55 

59 

57 

57 

62 

62 

65 

66 

64 

56 

59.2 

EUREKR  SPRINGS   3  HNW 

B  1 

79 

79 

75 

77 

79 

83 

84 

86 

87 

69 

89 

90 

86 

81 

85 

87 

77 

75 

80 

85 

64 

76 

84 

BB 

9 1 

B9 

88 

82 

niN 

58 

57 

57 

55 

60 

60 

59 

55 

57 

60 

63 

65 

67 

69 

66 

55 

57 

62 

51 

50 

SO 

59 

59 

64 

63 

63 

65 

66 

63 

58 

59. B 

FflYETTEVlLLE  FRR  fiP 

MAX 

81 

79 

80 

76 

75 

80 

80 

82 

82 

82 

85 

85 

87 

84 

74 

82 

82 

75 

74 

V8 

B 1 

78 

78 

75 

63 

85 

B9 

90 

88 

80 

B 1  . 0 

MIN 

58 

55 

54 

51 

59 

58 

53 

52 

51 

54 

57 

59 

69 

69 

60 

53 

51 

60 

52 

45 

47 

61 

63 

66 

65 

61 

63 

66 

66 

60 

57.9 

FRYETTEVlLLE   EXP  STP 

MAX 

77 

78 

78 

77 

75 

72 

78 

79 

80 

80 

82 

83 

85 

65 

84 

74 

81 

82 

74 

72 

77 

80 

78 

77 

73 

82 

67 

67 

68 

BS 

79.7 

niN 

60 

56 

57 

52 

58 

57 

54 

54 

55 

58 

65 

55 

71 

71 

71 

53 

58 

62 

53 

47 

49 

57 

64 

61 

66 

63 

65 

70 

66 

61 

59.6 

GRAVE  T  TE 

MAX 

80 

80 

79 

77 

75 

78 

8  1 

81 

82 

84 

85 

85 

87 

84 

78 

83 

84 

76 

74 

79 

B I 

6 1 

78 

77 

84 

65 

69 

86 

67 

80 

81.5 

niN 

59 

55 

58 

52 

60 

58 

56 

54 

56 

60 

63 

65 

70 

71 

65 

50 

60 

64 

51 

45 

SO 

62 

61 

65 

60 

64 

66 

69 

65 

57 

59.7 

HBRR 1  SON  FRfl  flP 

MAX 

78 

76 

78 

70 

75 

78 

79 

80 

81 

82 

85 

85 

85 

64 

78 

80 

61 

75 

73 

76 

79 

78 

72 

75 

60 

85 

87 

86 

87 

78 

79.5 

HIN 

59 

59 

57 

59 

61 

61 

54 

55 

56 

58 

61 

62 

67 

70 

61 

55 

55 

60 

55 

52 

54 

58 

60 

65 

65 

64 

65 

66 

66 

61 

60.0 

HUNT5V ILLE 

MAX 

8 1 

60 

78 

75 

74 

79 

77 

80 

82 

84 

84 

86 

85 

87 

78 

BB 

84 

76 

74 

76 

83 

8 1 

80 

76 

8 1 

85 

88 

89 

87 

82 

B I  .5 

MIN 

52 

52 

51 

SO 

52 

53 

52 

48 

52 

55 

58 

58 

60 

65 

62 

50 

51 

61 

49 

43 

45 

54 

51 

65 

65 

61 

62 

62 

62 

SS 

55.2 

LERD  HILL 

MAX 

82 

BO 

8 1 

73 

78 

BO 

B3 

84 

85 

87 

88 

89 

89 

89 

85 

84 

85 

84 

76 

83 

83 

82 

79 

84 

82 

85 

90 

90 

69 

85 

63  . 9 

MIN 

60 

58 

58 

58 

62 

62 

53 

54 

56 

61 

64 

61 

69 

67 

65 

55 

57 

64 

56 

50 

49 

55 

60 

62 

61 

52 

65 

65 

68 

60 

59.9 

SILORM  SPRINGS 

MAX 

79 

80 

81 

80 

77 

78 

BO 

81 

81 

82 

63 

87 

65 

86 

84 

77 

83 

83 

74 

74 

78 

81 

80 

80 

75 

63 

65 

89 

90 

88 

81  .5 

M  I  N 

59 

59 

59 

49 

56 

59 

57 

55 

56 

57 

60 

64 

69 

70 

68 

53 

53 

61 

54 

47 

49 

S3 

63 

65 

65 

65 

65 

66 

54 

62 

59.4 

NORTH  CENTRRL  02 

• 

CRL [CO  ROCK 

MAX 

79 

79 

60 

B2 

70 

78 

B 1 

83 

86 

B7 

BB 

88 

90 

90 

87 

BB 

83 

86 

B 1 

79 

6 1 

B3 

85 

73 

80 

82 

89 

9 1 

9 1 

92 

83  •? 

MIN 

60 

59 

50 

56 

60 

60 

51 

52 

53 

57 

57 

55 

57 

62 

64 

65 

51 

53 

61 

46 

47 

4. 

48 

62 

65 

62 

64 

63 

65 

56 

57.0 

EVENING  SHfiOE   1  NE 

MAX 

77 

82 

83 

78 

79 

B 1 

82 

85 

87 

87 

86 

88 

68 

68 

68 

89 

BB 

87 

86 

66 

83 

85 

84 

79 

80 

87 

92 

92 

92 

85 . 1 

HIN 

62 

67 

55 

61 

59 

63 

52 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

52 

53 

54 

53 

51 

51 

49 

48 

47 

46 

63 

60 

67 

55 

55.0 

G  I  LBERT 

MAX 

82 

8 1 

8 1 

70 

77 

80 

82 

84 

86 

87 

88 

88 

89 

86 

84 

63 

65 

81 

78 

82 

82 

8 1 

76 

79 

83 

68 

90 

92 

9  1 

84 

83  .4 

MIN 

60 

57 

57 

54 

62 

59 

51 

51 

54 

56 

56 

55 

60 

64 

61 

59 

52 

63 

60 

52 

49 

SO 

60 

65 

63 

61 

64 

63 

64 

57 

SB-O 

GREERS  FERRY  DRM 

MAX 

83 

77 

8 1 

82 

70 

79 

80 

8  1 

83 

86 

86 

86 

88 

88 

68 

BB 

83 

86 

77 

80 

80 

82 

82 

78 

B 1 

62 

86 

89 

90 

89 

B3  .0 

MIN 

62 

59 

60 

61 

61 

62 

60 

57 

59 

61 

60 

60 

63 

67 

71 

61 

57 

61 

62 

53 

53 

55 

58 

62 

65 

63 

66 

68 

69 

62 

61  .3 

mrmmoth  spring 

MAX 

76 

79 

83 

77 

79 

78 

81 

83 

87 

86 

86 

88 

89 

89 

87 

61 

65 

85 

79 

78 

83 

84 

80 

8 1 

62 

BB 

91 

92 

90 

66 

63  .6 

MIN 

60 

59 

54 

63 

60 

59 

SB 

55 

56 

58 

61 

56 

59 

61 

63 

59 

52 

63 

60 

59 

57 

55 

61 

66 

65 

61 

64 

64 

66 

55 

59.3 

mrrshrll 

MAX 

79 

79 

79 

78 

70 

78 

78 

80 

84 

84 

84 

87 

85 

64 

64 

80 

82 

62 

79 

78 

80 

79 

79 

79 

60 

B5 

85 

89 

87 

B7 

Bl  .5 

MIN 

59 

57 

58 

57 

59 

56 

53 

51 

51 

60 

65 

64 

67 

65 

65 

64 

64 

65 

SB 

59 

45 

57 

56 

60 

58 

66 

59 

68 

67 

62 

60.0 

MOUNTAIN  HOHE    1  NNH 

80 

8  1 

8  1 

77 

80 

8  I 

82 

63 

84 

82 

80 

84 

84 

82 

81 

78 

63 

64 

76 

60 

80 

83 

60 

80 

82 

87 

88 

90 

68 

61 

82  . 1 

MIN 

59 

58 

58 

61 

60 

58 

58 

56 

56 

60 

61 

56 

60 

61 

55 

56 

62 

65 

62 

S3 

54 

55 

60 

65 

63 

67 

68 

65 

64 

59 

60.0 

HOUNTflIN  HOME   C   OF  ENG 

76 

79 

8 1 

82 

70 

78 

80 

6 1 

83 

64 

85 

85 

87 

87 

67 

83 

81 

83 

79 

79 

80 

80 

62 

73 

80 

78 

87 

89 

9 1 

BB 

81  .9 

HIN 

60 

68 

59 

61 

61 

63 

53 

53 

55 

53 

60 

59 

63 

66 

65 

58 

54 

59 

60 

54 

50 

51 

53 

61 

65 

65 

51 

65 

57 

61 

59.2 

MOUNT R I N  VIEW 

MAX 

7B 

78 

8 1 

82 

68 

76 

78 

8 1 

83 

85 

86 

85 

88 

87 

87 

86 

83 

84 

80 

79 

80 

8 1 

83 

74 

79 

82 

67 

92 

93 

91 

82  .6 

HIN 

62 

59 

59 

60 

60 

63 

52 

53 

55 

60 

63 

62 

68 

69 

71 

60 

56 

59 

58 

51 

50 

50 

56 

62 

65 

62 

66 

69 

71 

61 

60.4 

YELLV  ILLE 

HAX 

81 

81 

81 

70 

76 

77 

83 

64 

85 

86 

87 

69 

89 

88 

86 

83 

84 

81 

79 

80 

81 

81 

79 

79 

81 

89 

91 

91 

90 

82 

83.1 

M  1  N 

59 

59 

55 

57 

62 

54 

SO 

52 

SS 

5 1 

SB 

56 

6 1 

65 

62 

52 

52 

60 

59 

4  7 

48 

50 

62 

65 

65 

63 

65 

62 

67 

57 

57  . 7 

NORTHEAST  03 

flL  I C  I  ft 

79 

82 

8 1 

80 

78 

82 

83 

82 

89 

92 

90 

93 

93 

93 

93 

85 

85 

81 

80 

8 1 

83 

63 

76 

65 

83 

66 

9 1 

92 

93 

65 

85 . 3 

HIN 

65 

61 

61 

62 

63 

63 

59 

58 

56 

65 

64 

66 

68 

75 

71 

61 

62 

70 

62 

55 

57 

59 

64 

67 

67 

67 

71 

72 

73 

64 

64  .3 

BfiTESVILLE  LIVESTOCK 

70 

79 

72 

70 

83 

78 

6 1 

86 

86 

85 

87 

62 

88 

83 

89 

85 

80 

78 

6 1 

77 

B2 

69 

79 

80 

87 

90 

90 

90 

66 

81  .6 

HIN 

61 

52 

56 

54 

46 

59 

60 

58 

59 

61 

61 

60 

65 

68 

66 

61 

64 

56 

59 

56 

51 

54 

62 

67 

65 

64 

67 

66 

70 

62 

60.6 

BflTESVILLE  L  PND  D  1 

78 

62 

82 

82 

82 

83 

86 

90 

90 

89 

9 1 

89 

91 

92 

89 

87 

65 

65 

6 1 

63 

86 

85 

B4 

85 

92 

94 

93 

93 

91 

86-6 

H  I  N 

64 

62 

59 

62 

64 

65 

S4 

55 

60 

62 

61 

60 

65 

71 

72 

65 

57 

67 

63 

55 

53 

54 

65 

66 

67 

67 

6B 

69 

71 

65 

52.9 

BEEDEV ILLE 

HAX 

8 1 

80 

82 

74 

79 

84 

84 

BB 

90 

9 1 

90 

9 1 

90 

91 

92 

88 

85 

82 

6 1 

80 

65 

84 

78 

87 

62 

67 

90 

93 

94 

87 

85  .7 

HIN 

66 

60 

62 

64 

64 

64 

59 

60 

60 

65 

65 

66 

66 

67 

72 

66 

61 

69 

64 

55 

57 

59 

65 

69 

68 

69 

72 

72 

73 

60 

64  .6 

BLYTHEVILLE 

77 

8 1 

80 

77 

78 

84 

86 

86 

9 1 

9 1 

9 1 

92 

93 

93 

92 

90 

87 

67 

60 

80 

62 

85 

85 

86 

85 

90 

92 

93 

68 

86 

86  . 3 

HIN 

62 

65 

61 

62 

63 

60 

62 

61 

67 

66 

70 

67 

70 

72 

76 

64 

62 

69 

64 

63 

61 

62 

61 

61 

59 

70 

72 

71 

68 

68 

65  .6 

CORNING 

75 

78 

79 

74 

76 

83 

84 

86 

90 

90 

89 

9  1 

9 1 

92 

90 

67 

67 

62 

77 

80 

82 

83 

79 

88 

89 

69 

90 

90 

91 

84 

84  .9 

HIN 

64 

62 

61 

62 

63 

59 

59 

59 

62 

66 

67 

65 

67 

70 

72 

64 

52 

71 

62 

55 

56 

59 

65 

62 

69 

66 

72 

73 

68 

62 

64.1 

JONESBORO 

HAX 

6 1 

70 

7B 

79 

70 

78 

82 

83 

85 

87 

90 

88 

90 

91 

92 

91 

61 

82 

76 

70 

79 

82 

83 

75 

85 

60 

65 

90 

90 

91 

82  .6 

HIN 

84 

61 

62 

62 

63 

62 

58 

60 

63 

64 

65 

63 

67 

66 

72 

65 

60 

66 

64 

59 

58 

60 

62 

65 

66 

67 

69 

71 

70 

66 

64.1 

JUOO  MILL 

HAX 

BO 

79 

72 

79 

83 

84 

86 

89 

90 

89 

93 

94 

94 

93 

69 

65 

62 

79 

79 

82 

84 

84 

86 

88 

89 

90 

90 

92 

BB 

85  .6 

MIN 

65 

65 

66 

54 

54 

57 

59 

58 

60 

63 

61 

73 

74 

64 

74 

66 

62 

60 

66 

60 

59 

60 

62 

69 

66 

70 

71 

71 

71 

69 

64  .4 

KE I SER 

MAX 

84 

70 

76 

79 

73 

78 

83 

84 

87 

9 1 

9 1 

90 

94 

95 

94 

93 

81 

67 

77 

7B 

78 

81 

83 

75 

86 

83 

87 

90 

91 

90 

84  .3 

HIN 

64 

64 

61 

62 

62 

60 

SB 

61 

63 

64 

64 

65 

67 

69 

74 

66 

62 

66 

66 

62 

58 

59 

62 

65 

68 

69 

71 

70 

70 

66 

64  .7 

NEHPOR  T 

HAX 

63 

75 

79 

8 1 

72 

79 

82 

83 

85 

89 

89 

87 

89 

90 

90 

90 

83 

86 

77 

78 

80 

83 

84 

75 

84 

83 

86 

9 1 

91 

91 

63  .6 

HIN 

66 

61 

62 

63 

63 

65 

60 

60 

63 

65 

64 

64 

66 

67 

72 

65 

62 

70 

64 

57 

58 

58 

64 

63 

66 

67 

69 

72 

72 

66 

64  .5 

PRRRGOUL  0 

HAX 

77 

75 

78 

77 

77 

8 1 

82 

84 

89 

89 

87 

89 

91 

91 

91 

B9 

65 

64 

77 

78 

60 

82 

80 

83 

84 

86 

92 

9 1 

9] 

B9 

84  .4 

HIN 

64 

60 

61 

62 

64 

SB 

59 

59 

62 

64 

65 

63 

67 

65 

67 

64 

59 

69 

64 

58 

56 

59 

65 

64 

66 

68 

66 

70 

69 

64 

63.4 

POCBHONTflS  1 

HAX 

75 

78 

79 

75 

77 

80 

82 

84 

87 

87 

87 

87 

89 

90 

90 

66 

65 

65 

76 

79 

81 

B2 

82 

83 

82 

86 

90 

90 

90 

62 

83.7 

MIN 

62 

60 

61 

69 

64 

65 

63 

60 

62 

64 

65 

64 

65 

66 

70 

60 

59 

70 

63 

59 

62 

59 

64 

67 

67 

68 

74 

69 

70 

64 

64.5 

SEHRCY 

MAX 

84 

81 

83 

81 

78 

83 

84 

86 

88 

89 

88 

90 

91 

90 

91 

85 

67 

83 

79 

81 

83 

85 

80 

86 

82 

87 

90 

92 

92 

90 

B5.6 

MIN 

55 

61 

62 

62 

64 

55 

55 

55 

63 

65 

60 

61 

66 

64 

70 

65 

58 

70 

67 

57 

55 

58 

66 

70 

66 

66 

70 

71 

72 

66 

63-9 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMlNG  STATION  INDEX 


6 


DAILY  TEMPERATURES 


DRY    OF  hONTH 

o 

STATION 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

I  0 

1 2 

]  3 

]  4 

1 5 

1 6 

1  8 

1  9 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

2  7 

26 

30 

31 

(r 
a 

HEST   CENTRHL  04 

BLUE  MOUNTRIN  DflM 

MAX 

65 

85 

83 

82 

8  1 

79 

77 

82 

63 

85 

87 

89 

91 

91 

89 

84 

85 

86 

92 

MIN 

67 

61 

59 

56 

58 

63 

56 

53 

56 

58 

58 

60 

67 

67 

59 

57 

65 

60 

56 

SO 

57 

63 

63 

65 

67 

66 

69 

70 

70 

61  .3 

BOONEV ILLE 

MAX 

85 

85 

64 

84 

80 

79 

84 

85 

87 

90 

90 

94 

93 

92 

84 

84 

89 

81 

86 

MIN 

62 

58 

59 

55 

63 

63 

56 

53 

54 

56 

58 

62 

70 

66 

66 

56 

58 

65 

60 

49 

51 

55 

66 

70 

67 

67 

58 

67 

68 

53 

61  .6 

CLfiRKSV ILLE 

MAX 

83 

82 

85 

84 

79 

77 

79 

83 

64 

65 

87 

87 

90 

87 

88 

85 

82 

85 

3 1 

MIN 

62 

57 

58 

55 

58 

60 

53 

53 

55 

57 

58 

59 

62 

66 

67 

57 

56 

62 

57 

48 

49 

53 

62 

62 

67 

63 

64 

66 

68 

64 

59  .  3 

DflRDflNELLE 

MAX 

84 

83 

84 

60 

78 

76 

62 

84 

66 

67 

87 

90 

69 

89 

87 

85 

86 

84 

3 1 

MIN 

66 

62 

63 

59 

64 

63 

56 

58 

60 

61 

60 

60 

69 

65 

66 

62 

59 

67 

61 

56 

54 

6? 

62 

71 

68 

66 

69 

69 

7? 

72 

63.4 

FORT  SMITH  HSO  OP 

MAX 

83 

63 

83 

8  I 

78 

60 

82 

82 

84 

66 

86 

88 

88 

87 

77 

82 

87 

79 

83 

MIN 

62 

60 

61 

58 

62 

63 

60 

55 

58 

60 

61 

62 

67 

65 

6 1 

56 

61 

65 

59 

51 

52 

64 

66 

66 

68 

67 

66 

68 

69 

65 

62.1 

FORT  SniTH  WATER  PLANT 

MAX 

83 

63 

82 

6 1 

78 

81 

82 

83 

85 

86 

86 

89 

88 

87 

87 

83 

85 

83 

89 

MIN 

56 

54 

55 

51 

60 

57 

53 

50 

52 

55 

56 

58 

63 

^' 

65 

55 

5  3 

63 

55 

46 

47 

11 

63 

66 

67 

60 

65 

64 

65 

66 

58  .4 

HECTOR 

MAX 

6 1 

82 

82 

80 

77 

82 

83 

64 

87 

66 

88 

92 

89 

90 

86 

85 

85 

83 

91 

89 

MIN 

63 

58 

57 

56 

62 

54 

54 

55 

56 

58 

58 

58 

65 

64 

66 

59 

55 

65 

57 

51 

60 

65 

58  .9 

nENfl 

MAX 

81 

82 

82 

61 

76 

75 

60 

82 

83 

64 

84 

86 

84 

64 

81 

84 

83 

80 

85 

MIN 

63 

50 

60 

58 

61 

63 

56 

55 

56 

59 

61 

64 

67 

68 

7 1 

56 

60 

64 

59 

52 

53 

59 

64 

67 

64 

66 

65 

65 

67 

69 

61  -8 

OZARK 

MAX 

83 

86 

86 

8 1 

77 

80 

82 

84 

85 

67 

67 

90 

89 

87 

85 

84 

85 

82 

67 

MIN 

61 

60 

61 

60 

62 

62 

57 

56 

56 

60 

61 

64 

68 

62 

65 

58 

53 

54 

54 

53 

70 

68 

66 

68 

68 

67 

71 

62  .6 

RUSSELLV [LLE   3  N 

MAX 

86 

84 

85 

79 

83 

80 

82 

32 

32 

MIN 

6 1 

58 

6  1 

50 

52 

59 

63 

67 

65 

65 

63 

SUB IflCO 

66 

92 

85 

85 

89 

82 

88 

MIN 

63 

59 

61 

58 

62 

62 

56 

57 

57 

6? 

62 

63 

69 

71 

69 

58 

60 

65 

59 

53 

54 

63 

63 

70 

68 

67 

68 

68 

63 

53 

62.8 

HRLDRON 

MAX 

87 

85 

85 

84 

63 

79 

83 

84 

87 

89 

66 

91 

90 

90 

86 

85 

88 

85 

79 

82 

85 

85 

85 

85 

85 

89 

91 

93 

34 

33 

86.6 

M  1  N 

62 

66 

70 

55 

54 

64 

53 

CENTRAL  05 

ALUn  FORK 

MAX 

85 

61 

82 

61 

78 

76 

80 

82 

86 

88 

88 

69 

90 

86 

61 

MIN 

64 

60 

60 

se 

64 

62 

55 

58 

58 

59 

59 

61 

64 

66 

69 

6 1 

59 

64 

63 

58 

S3 

59 

6? 

7? 

66 

65 

69 

66 

71 

71 

62  .5 

BENTON 

MAX 

80 

8 1 

82 

74 

7  3 

76 

80 

69 

8  7 

86 

87 

86 

87 

69 

67 

62 

82 

82 

80 

64 

62 

62 

63 

82 

79 

86 

90 

91 

90 

83  6 

MIN 

63 

59 

59 

59 

59 

62 

57 

59 

58 

58 

58 

59 

62 

62 

63 

59 

69 

65 

65 

53 

S3 

S6 

62 

71 

62 

66 

70 

71 

69 

71 

62.0 

BL AKEL  T  MOUN  T A  I N  QAM 

MAX 

86 

79 

84 

83 

80 

79 

80 

64 

86 

87 

67 

68 

88 

67 

67 

85 

83 

75 

79 

62 

64 

80 

64 

85 

80 

88 

90 

92 

83  9 

MIN 

61 

60 

58 

55 

55 

63 

55 

49 

56 

S7 

56 

56 

57 

50 

60 

62 

S7 

6 1 

64 

54 

51 

51 

59 

66 

66 

60 

64 

67 

66 

69 

59.2 

COnhat 

MAX 

81 

62 

82 

80 

78 

60 

83 

65 

86 

88 

88 

90 

69 

69 

91 

68 

86 

79 

81 

82 

64 

83 

79 

87 

80 

68 

91 

93 

90 

85  1 

MIN 

65 

57 

61 

61 

64 

64 

56 

59 

61 

61 

64 

62 

69 

66 

66 

63 

60 

65 

64 

54 

55 

59 

53 

72 

66 

66 

71 

69 

72 

70 

63.2 

GREEN6R I ER 

MAX 

80 

6 1 

83 

75 

79 

60 

82 

84 

68 

89 

68 

90 

89 

89 

91 

84 

86 

79 

80 

81 

83 

82 

76 

85 

80 

87 

9 1 

92 

9 1 

84.3 

MIN 

64 

57 

60 

60 

63 

64 

53 

56 

57 

58 

57 

59 

65 

62 

65 

60 

56 

63 

61 

53 

52 

54 

60 

68 

64 

63 

63 

69 

71 

67 

61  .0 

HOT   SPR I NCS   1  NNE 

MAX 

85 

79 

84 

82 

80 

76 

85 

64 

85 

87 

65 

89 

86 

69 

90 

84 

84 

74 

60 

82 

83 

80 

84 

86 

73 

88 

90 

92 

84.0 

MIN 

62 

60 

61 

59 

59 

63 

56 

56 

60 

62 

61 

61 

68 

69 

70 

6 1 

62 

68 

55 

54 

54 

53 

63 

55 

65 

56 

69 

69 

69 

72 

62  .8 

L  EOLfi 

MAX 

84 

82 

82 

79 

79 

76 

60 

83 

86 

88 

89 

90 

69 

89 

91 

85 

84 

76 

60 

81 

63 

84 

86 

90 

87 

86 

92 

92 

32 

84 

85  •  1 

MIN 

64 

62 

61 

56 

62 

52 

55 

55 

60 

59 

56 

59 

66 

55 

68 

67 

62 

66 

67 

54 

52 

59 

60 

72 

66 

70 

71 

68 

70 

74 

63.0 

1  T  T  Tl  F    Onrx    FQD  QP 

90 

91 

85 

84 

76 

90 

83 

64  3 

MIN 

66 

64 

63 

60 

61 

60 

57 

50 

63 

63 

6? 

63 

66 

55 

70 

66 

6  3 

67 

66 

60 

57 

60 

65 

69 

68 

68 

73 

70 

73 

65 

64  .5 

HAL  VE RN 

30 

91 

86 

85 

80 

92 

92 

88 

85  4 

MIN 

63 

59 

59 

56 

62 

61 

54 

55 

69 

58 

55 

57 

6? 

60 

64 

64 

58 

65 

65 

53 

51 

58 

59 

70 

64 

65 

66 

65 

67 

70 

60.6 

88 

90 

64 

65 

85 

89 

91 

92 

91 

68 

85  0 

MIN 

65 

60 

60 

58 

64 

54 

54 

58 

58 

69 

62 

59 

69 

56 

65 

63 

54 

53 

59 

63 

72 

67 

65 

69 

68 

71 

72 

62  .8 

N I HROO  DAM 

88 

88 

69 

83 

86 

76 

64 

8 1 

80 

86 

69 

9 1 

9 1 

83.4 

MIN 

60 

58 

60 

59 

56 

61 

55 

55 

56 

60 

60 

58 

63 

62 

68 

50 

58 

65 

60 

54 

51 

54 

60 

67 

65 

63 

64 

65 

66 

68 

60.4 

SHERIDSN  TOWER 

MAX 

85 

62 

83 

77 

80 

77 

83 

85 

88 

66 

88 

87 

87 

88 

89 

87 

64 

82 

80 

83 

85 

83 

89 

64 

88 

91 

91 

92 

92 

9 1 

65.6 

6 1 

69 

56 

65 

57 

54 

58 

59 

66 

59 

69 

68 

68 

69 

69 

63.2 

EAST  CENTRAL  06 

flRKfiNSfiS  POST 

80 

6 1 

8 1 

82 

90 

69 

89 

84 

82 

80 

82 

83 

65 

64 

69 

89 

86 

89 

91 

93 

9 1 

86 . 3 

MIN 

64 

62 

62 

59 

63 

65 

55 

59 

62 

64 

64 

70 

64 

67 

72 

66 

70 

^' 

66 

53 

57 

60 

69 

71 

65 

69 

69 

69 

69 

68 

65  .0 

BR [ NKLEY 

68 

89 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

87 

89 

68 

89 

87 

85 

75 

87 

64 

66 

90 

9 1 

85  .8 

MIN 

53 

60 

64 

60 

61 

63 

65 

60 

62 

65 

68 

70 

68 

65 

66 

67 

66 

64 

61 

60 

64 

61 

58 

68 

67 

61 

68 

66 

73 

68 

54  .6 

CflBOT  4  SH 

80 

79 

8 1 

76 

78 

68 

90 

84 

84 

80 

78 

80 

82 

83 

78 

8  3 

80 

86 

90 

9 1 

93 

88 

83.8 

MIN 

66 

61 

63 

61 

61 

64 

59 

68 

60 

62 

58 

60 

64 

66 

70 

64 

59 

65 

61 

59 

55 

56 

64 

68 

65 

68 

69 

69 

69 

68 

63.1 

Clarendon 

63 

80 

78 

63 

83 

65 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

91 

66 

87 

84 

80 

81 

63 

85 

81 

90 

88 

89 

91 

92 

91 

88 

86.3 

MIN 

65 

62 

62 

61 

64 

65 

58 

60 

64 

65 

64 

65 

63 

55 

70 

67 

64 

67 

64 

69 

57 

60 

63 

70 

66 

70 

69 

70 

73 

64 

64  .5 

DES  ARC 

MAX 

83 

79 

82 

8 1 

77 

6 1 

8  3 

85 

69 

90 

90 

87 

64 

80 

81 

82 

84 

82 

87 

66 

87 

9 1 

92 

9 1 

30 

85  .6 

MIN 

63 

59 

60 

61 

62 

62 

55 

58 

63 

64 

61 

63 

64 

63 

7  1 

64 

60 

65 

64 

55 

56 

58 

63 

69 

64 

71 

66 

69 

71 

68 

63.  1 

FORREST  CITY 

MAX 

MIN 

HELENA 

MAX 

82 

73 

77 

80 

76 

75 

62 

90 

90 

90 

88 

82 

85 

76 

79 

80 

81 

83 

77 

87 

84 

85 

87 

90 

30 

83.4 

MIN 

63 

60 

61 

60 

62 

63 

55 

56 

60 

63 

63 

63 

63 

64 

66 

66 

64 

68 

67 

58 

54 

56 

57 

63 

55 

64 

70 

68 

70 

67 

62  .6 

KEO 

MAX 

82 

78 

81 

78 

77 

77 

80 

83 

86 

86 

68 

88 

89 

88 

90 

87 

82 

81 

78 

80 

82 

84 

80 

88 

81 

87 

90 

92 

91 

88 

84  . 1 

MIN 

65 

53 

63 

61 

62 

61 

59 

60 

64 

66 

62 

64 

65 

64 

71 

66 

65 

65 

66 

57 

57 

58 

64 

71 

66 

70 

71 

69 

72 

71 

64  .6 

HARIANNA  2  S 

MAX 

83 

78 

80 

78 

79 

82 

84 

86 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

86 

84 

78 

79 

83 

84 

83 

88 

85 

87 

90 

92 

92 

31 

86.0 

MIN 

65 

61 

62 

61 

64 

63 

57 

60 

62 

66 

65 

65 

66 

57 

73 

66 

65 

71 

67 

51 

56 

58 

59 

71 

65 

69 

71 

70 

73 

69 

64  .9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEX 
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DRILY  TEMPERflTURES 


DAY  OF  MONTH 

u 
a 

STRT ION 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

SflINT  CHARLES 

MAX 

62 

76 

79 

80 

75 

7S 

80 

82 

64 

66 

69 

89 

90 

91 

90 

90 

91 

66 

77 

79 

60 

8  1 

84 

80 

88 

87 

91 

MIN 

66 

53 

62 

60 

63 

63 

57 

56 

62 

64 

63 

64 

63 

65 

71 

67 

70 

70 

67 

60 

56 

59 

63 

66 

66 

67 

71 

68 

71 

66 

64  .4 

STUTTGPRr 

MAX 

64 

60 

63 

80 

79 

81 

83 

85 

90 

90 

69 

90 

90 

90 

90 

88 

84 

63 

60 

80 

64 

65 

62 

90 

67 

89 

90 

92 

90 

MIN 

65 

64 

64 

61 

64 

62 

58 

60 

65 

67 

65 

67 

66 

66 

73 

68 

67 

68 

66 

59 

59 

62 

66 

72 

66 

71 

69 

72 

74 

68 

66.0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

64 

75 

79 

8  1 

73 

76 

80 

81 

84 

66 

69 

89 

90 

91 

89 

89 

82 

83 

76 

78 

79 

8 1 

63 

79 

67 

83 

65 

66 

90 

89 

MIN 

66 

63 

64 

62 

64 

65 

60 

61 

66 

67 

66 

66 

66 

66 

74 

66 

69 

73 

69 

61 

61 

63 

66 

70 

66 

69 

74 

66 

74 

64 

66.4 

lURRELL 

MAX 

6  1 

75 

79 

79 

76 

80 

82 

B6 

89 

90 

90 

89 

92 

92 

90 

88 

84 

85 

76 

79 

80 

82 

8 1 

86 

80 

84 

87 

90 

90 

90 

84.4 

MIN 

65 

63 

60 

62 

66 

66 

79 

60 

62 

65 

65 

67 

68 

69 

74 

64 

65 

61 

68 

63 

54 

60 

63 

69 

67 

70 

72 

70 

71 

69 

65.9 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

60 

75 

78 

77 

77 

82 

84 

86 

89 

90 

89 

90 

94 

94 

91 

90 

66 

85 

78 

79 

83 

64 

83 

85 

84 

86 

90 

90 

MIN 

66 

63 

61 

63 

63 

61 

59 

60 

63 

65 

66 

66 

69 

70 

75 

66 

62 

64 

67 

61 

56 

55 

65 

71 

67 

70 

72 

71 

74 

68 

65.3 

WYNNE 

MAX 

62 

77 

61 

80 

79 

83 

85 

86 

69 

90 

86 

90 

92 

92 

91 

90 

66 

66 

79 

b: 

63 

65 

63 

87 

65 

67 

90 

91 

91 

69 

85.9 

■          ■  • 

MIN 

64 

6  1 

60 

64 

64 

63 

57 

58 

6 1 

64 

64 

65 

7  I 

71 

73 

66 

62 

71 

66 

60 

56 

57 

63 

66 

66 

66 

63 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 

85 

84 

66 

85 

85 

80 

79 

84 

85 

87 

88 

88 

9 1 

88 

89 

68 

87 

87 

82 

8 1 

83 

84 

86 

85 

84 

68 

9 1 

92 

92 

66 

66  . 1 

MIN 

60 

63 

59 

61 

58 

61 

64 

60 

54 

55 

60 

59 

63 

66 

66 

67 

60 

61 

65 

64 

50 

62 

60 

64 

65 

67 

67 

64 

69 

70 

62.1 

HOPE  3  NE 

MAX 

64 

62 

84 

84 

84 

63 

80 

63 

85 

87 

88 

88 

90 

90 

69 

92 

64 

89 

77 

80 

6 1 

83 

63 

66 

66 

63 

87 

90 

92 

93 

MIN 

65 

62 

61 

60 

58 

62 

S9 

55 

56 

58 

59 

59 

65 

64 

64 

62 

62 

66 

68 

56 

54 

54 

62 

64 

65 

65 

67 

66 

66 

67 

61.7 

MOUNT   IDA  3  SE 

MAX 

64 

60 

6 1 

82 

80 

76 

74 

80 

82 

64 

85 

66 

68 

66 

67 

66 

64 

62 

75 

60 

62 

79 

63 

64 

82 

88 

90 

92 

91 

83.2 

MIN 

61 

55 

55 

52 

54 

62 

55 

50 

50 

52 

54 

54 

66 

66 

66 

56 

55 

58 

63 

46 

47 

49 

60 

65 

65 

63 

64 

63 

63 

69 

58.2 

MURFREESBORO  2  NNH 

MAX 

62 

6 1 

63 

63 

8 1 

79 

75 

80 

63 

65 

85 

67 

88 

67 

66 

69 

83 

84 

75 

76 

79 

62 

76 

83 

85 

79 

86 

89 

90 

90 

63.1 

MIN 

59 

57 

60 

56 

59 

60 

56 

51 

54 

54 

55 

57 

62 

60 

64 

56 

57 

62 

62 

52 

49 

46 

56 

60 

63 

63 

65 

61 

62 

64 

56.3 

NASHVILLE  EXP  STATION 

MAX 

63 

63 

64 

63 

65 

76 

77 

60 

63 

67 

66 

67 

69 

66 

66 

86 

66 

67 

76 

79 

6 1 

62 

60 

65 

88 

82 

87 

89 

92 

91 

MIN 

63 

61 

64 

61 

62 

64 

62 

59 

60 

59 

59 

63 

62 

65 

66 

62 

65 

69 

65 

59 

55 

64 

64 

67 

66 

67 

66 

66 

66 

72 

63  .6 

MAX 

64 

85 

85 

65 

84 

76 

62 

65 

66 

67 

66 

90 

89 

88 

90 

88 

91 

88 

83 

83 

63 

82 

86 

88 

89 

85 

68 

92 

92 

91 

MIN 

66 

62 

63 

61 

63 

64 

61 

59 

60 

60 

63 

69 

69 

69 

72 

64 

65 

67 

64 

55 

57 

66 

66 

74 

67 

70 

71 

68 

70 

77 

65  .4 

S  TAMPS 

MAX 

80 

65 

65 

65 

67 

76 

63 

65 

66 

66 

66 

90 

90 

89 

93 

86 

89 

82 

82 

83 

84 

84 

86 

90 

66 

88 

86 

92 

93 

87 

66 . 4 

MIN 

63 

56 

59 

61 

61 

64 

59 

55 

59 

59 

59 

63 

64 

65 

72 

67 

67 

67 

67 

54 

59 

6C 

64 

72 

66 

69 

70 

66 

67 

72 

63.6 

TEXARKPNA  FAA  AP 

MAX 

82 

63 

62 

85 

60 

60 

62 

63 

84 

65 

67 

89 

88 

88 

91 

84 

89 

76 

80 

60 

82 

65 

67 

90 

60 

87 

89 

90 

90 

84 

64.7 

. 

M  I  N 

65 

65 

65 

62 

63 

66 

62 

60 

60 

65 

65 

69 

68 

68 

71 

64 

55 

68 

64 

57 

56 

67 

66 

70 

69 

7  1 

70 

70 

75 

66 .  1 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA  2  N 

MAX 

85 

84 

84 

65 

82 

75 

62 

84 

87 

68 

89 

90 

9 1 

90 

91 

85 

86 

65 

61 

62 

84 

79 

84 

89 

87 

86 

91 

92 

92 

86 

85.9 

MIN 

65 

61 

61 

58 

64 

63 

57 

56 

60 

61 

60 

61 

63 

65 

69 

67 

63 

66 

65 

55 

55 

61 

62 

71 

66 

70 

70 

66 

70 

66 

63.3 

CAMOEN  I 

MAX 

85 

80 

84 

82 

65 

82 

78 

82 

84 

88 

89 

90 

90 

89 

69 

69 

84 

67 

75 

79 

6 1 

83 

79 

87 

90 

85 

67 

86 

9 1 

94 

85  . 2 

MIN 

64 

61 

61 

58 

57 

62 

57 

56 

58 

60 

60 

61 

62 

65 

66 

68 

66 

71 

67 

57 

55 

57 

60 

64 

66 

68 

72 

69 

70 

72 

63.0 

EL  DORADO  FAA  AP 

6 1 

85 

83 

85 

85 

80 

83 

85 

89 

89 

9 1 

9 1 

9 1 

91 

93 

86 

89 

60 

63 

85 

84 

84 

89 

92 

88 

9 1 

66 

9 1 

90 

62 

86 . 6 

MIN 

67 

64 

63 

63 

63 

67 

58 

59 

63 

63 

62 

63 

65 

66 

71 

70 

71 

71 

65 

60 

57 

62 

63 

75 

68 

73 

74 

70 

72 

65 

65.8 

F  ORDTCE 

MAX 

84 

60 

82 

62 

8  1 

60 

78 

83 

84 

87 

88 

89 

90 

69 

87 

91 

64 

65 

77 

85 

6 1 

83 

82 

82 

90 

63 

62 

9 1 

92 

93 

84  .8 

MIN 

64 

61 

61 

56 

60 

60 

56 

57 

63 

60 

57 

58 

60 

63 

66 

66 

62 

66 

64 

55 

53 

57 

61 

70 

65 

66 

70 

59 

69 

73 

62  .5 

MAGNOL I A 

MAX 

80 

82 

82 

63 

79 

74 

6  1 

63 

66 

67 

86 

69 

88 

66 

90 

62 

69 

76 

80 

80 

82 

82 

86 

89 

85 

68 

86 

90 

91 

84 

64  . 3 

MIN 

63 

61 

58 

56 

61 

62 

56 

57 

59 

59 

56 

61 

65 

66 

66 

67 

67 

70 

66 

56 

54 

57 

64 

66 

66 

67 

70 

67 

69 

71 

63.1 

M0R06AT  LOCK  8 

MAX 

8 1 

76 

84 

63 

65 

83 

60 

62 

63 

68 

69 

90 

90 

69 

69 

92 

64 

66 

60 

79 

69 

84 

79 

89 

90 

67 

9 1 

88 

93 

94 

86  .0 

MIN 

64 

61 

59 

56 

61 

63 

55 

54 

56 

59 

57 

58 

59 

62 

69 

66 

66 

71 

66 

56 

54 

57 

59 

67 

67 

67 

71 

69 

67 

73 

62.6 

PRE  SCO  T  T 

MAX 

82 

85 

83 

84 

6 1 

77 

63 

65 

87 

89 

90 

90 

9 1 

91 

93 

67 

87 

65 

80 

62 

63 

76 

85 

90 

66 

63 

90 

92 

92 

87 

85  .9 

MIN 

66 

63 

63 

60 

63 

64 

60 

56 

58 

62 

52 

54 

66 

66 

71 

65 

66 

66 

66 

56 

57 

60 

62 

72 

66 

70 

69 

66 

69 

73 

64  .5 

SPARKMAN 

MAX 

87 

67 

84 

65 

63 

6 1 

76 

62 

66 

69 

90 

90 

9 1 

90 

91 

90 

65 

67 

75 

6 1 

83 

80 

79 

86 

9 1 

64 

85 

92 

94 

85 . 7 

MIN 

65 

60 

60 

56 

63 

62 

56 

54 

61 

59 

56 

60 

60 

62 

66 

69 

64 

66 

67 

55 

53 

58 

60 

71 

66 

67 

70 

69 

71 

62.5 

WARREN  2  HSH 

MAX 

80 

77 

81 

61 

62 

62 

60 

63 

64 

66 

69 

89 

90 

90 

90 

92 

62 

64 

79 

77 

80 

82 

82 

86 

90 

64 

85 

87 

92 

93 

84  .8 

M  1  N 

63 

62 

6 1 

59 

6 1 

63 

55 

57 

63 

62 

60 

62 

6 1 

63 

67 

67 

67 

69 

66 

58 

54 

58 

60 

65 

67 

67 

72 

70 

68 

70 

63.2 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

80 

80 

84 

63 

84 

85 

63 

84 

67 

90 

9 1 

92 

92 

91 

92 

93 

62 

85 

83 

79 

82 

93 

82 

90 

92 

66 

9 1 

89 

91 

93 

87  .0 

MIN 

65 

59 

57 

56 

61 

66 

54 

53 

57 

58 

57 

59 

57 

60 

65 

70 

65 

71 

69 

57 

52 

55 

59 

69 

68 

69 

71 

68 

55 

68 

62.0 

OERMOTT   3  NE 

62 

60 

62 

64 

84 

83 

62 

85 

89 

90 

91 

93 

94 

93 

94 

90 

61 

62 

8 1 

77 

81 

83 

88 

89 

92 

87 

89 

87 

93 

93 

86  .6 

MIN 

65 

60 

59 

56 

63 

65 

55 

58 

61 

61 

58 

51 

61 

67 

72 

67 

67 

71 

67 

69 

55 

58 

62 

72 

68 

71 

73 

69 

69 

71 

64.1 

DUMAS 

MAX 

60 

80 

61 

80 

6  1 

63 

64 

66 

90 

90 

90 

9 1 

9 1 

90 

90 

88 

83 

81 

78 

60 

82 

83 

85 

90 

90 

67 

87 

91 

93 

91 

85  .9 

MIN 

66 

65 

64 

63 

61 

65 

60 

62 

65 

64 

64 

66 

63 

69 

72 

68 

69 

71 

69 

61 

58 

60 

64 

72 

66 

72 

73 

72 

72 

71 

66.3 

EUOORA 

MAX 

79 

60 

62 

61 

63 

83 

6 1 

63 

85 

90 

90 

92 

9 1 

90 

90 

90 

78 

83 

84 

77 

80 

82 

82 

90 

90 

86 

88 

89 

90 

92 

85  .4 

MIN 

63 

62 

62 

61 

65 

65 

56 

60 

62 

64 

63 

66 

65 

67 

71 

70 

68 

70 

70 

61 

56 

59 

63 

69 

66 

69 

71 

70 

67 

69 

65  .  1 

MONTICELLO  3  SH 

MAX 

60 

76 

6 1 

62 

62 

61 

69 

63 

66 

65 

66 

66 

69 

86 

88 

90 

83 

82 

80 

78 

79 

82 

6 1 

66 

69 

64 

68 

65 

90 

92 

84  .6 

MIN 

64 

61 

57 

56 

56 

63 

55 

56 

60 

60 

59 

61 

63 

64 

70 

70 

68 

70 

65 

56 

53 

57 

62 

67 

62 

63 

71 

69 

57 

71 

62.7 

PINE  BLUFF 

MAX 

65 

60 

62 

83 

79 

79 

76 

62 

66 

66 

69 

69 

90 

89 

90 

91 

84 

85 

76 

80 

82 

84 

85 

64 

85 

84 

67 

89 

95 

93 

85 . 1 

MIN 

66 

64 

63 

61 

62 

64 

59 

59 

60 

65 

63 

54 

66 

67 

66 

65 

66 

69 

67 

57 

57 

59 

62 

68 

67 

68 

71 

69 

71 

72 

64  .7 

PORTLAND 

MAX 

6 1 

60 

64 

67 

65 

62 

60 

63 

64 

88 

89 

90 

9 1 

91 

90 

92 

79 

81 

83 

77 

80 

81 

81 

90 

9 1 

66 

66 

90 

92 

93 

85  .6 

MIN 

66 

64 

62 

61 

61 

61 

59 

60 

63 

65 

63 

64 

61 

64 

68 

68 

69 

71 

68 

62 

58 

60 

63 

67 

68 

70 

71 

70 

68 

70 

64  .8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

63 

77 

60 

62 

62 

76 

60 

63 

65 

89 

90 

91 

92 

92 

90 

88 

82 

81 

80 

76 

80 

81 

84 

85 

89 

84 

88 

86 

90 

92 

64.7 

MIN 

66 

62 

63 

60 

65 

63 

56 

60 

63 

64 

63 

65 

64 

68 

73 

67 

67 

70 

68 

61 

57 

60 

64 

68 

67 

71 

73 

70 

70 

66 

65.2 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

76 

60 

83 

83 

80 

81 

63 

66 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

92 

85 

84 

80 

78 

80 

83 

83 

84 

90 

87 

66 

92 

93 

66 

85.5 

MIN 

65 

62 

60 

57 

63 

61 

56 

55 

60 

60 

59 

61 

63 

64 

69 

68 

66 

68 

67 

60 

54 

57 

61 

72 

67 

69 

71 

71 

73 

63.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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OniLY  SOIL  TEMPERRTURES 

nRHRNSnS 

JUNE  1976 


z 

OBY  OF  HONTH 

u 

SIBTION 

u. 
o 
I  IN  ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

a 

QC 
(T 

KEISER 

2 

MIN 

60 
66 

73 
67 

76 
64 

85 
65 

73 
67 

60 
66 

94 

66 

95 
66 

93 
69 

96 
70 

94 

71 

96 
71 

96 
73 

99 
74 

1 00 
75 

97 
74 

69 
69 

87 
70 

78 
71 

83 
67 

8  1 
63 

85 
52 

69 
6G 

78 
75 

62 

72 

90 
73 

94 
74 

95 
75 

99 

75 

73 

88 
69 

.5 
.4 

t 

nnx 

MIN 

75 

70 

71 
66 

76 
65 

70 
66 

74 

62 

84 

67 

88 
69 

64 

7  1 

87 
7  3 

86 

67 

87 

75 

90 
75 

91 

89 

84 

72 

63 
72 

76 
73 

78 
70 

76 
67 

79 
65 

62 
66 

73 
72 

76 
72 

83 

66 

89 

90 

69 

81 
71 

.7 
.2 

nPRIRNNR  Z  S 

2 

nnx 
n  I N 

81 
73 

79 
70 

81 
69 

81 
71 

60 
71 

87 
71 

87 
71 

67 
71 

90 
73 

90 
77 

92 
79 

97 
76 

92 
76 

97 
75 

92 
64 

91 
79 

80 
65 

66 
79 

62 
75 

82 
71 

86 
70 

88 

72 

89 

77 

85 
74 

66 
76 

68 

77 

92 
78 

96 

76 

94 

60 

95 
80 

88 
74 

.0 
.7 

ROHHER  2  NNE 

2 

rilN 

76 
66 

77 
64 

81 
65 

62 
63 

84 

63 

76 
65 

75 
61 

80 
61 

65 
64 

90 
68 

91 
68 

90 
69 

89 

70 

92 
70 

90 
71 

87 
71 

64 

69 

60 
70 

77 
70 

77 
59 

61 
62 

63 
61 

66 
64 

60 
68 

88 
80 

86 

71 

89 
73 

85 
72 

92 
73 

92 
72 

64 

67 

.2 
.4 

SIUTIGflRI  9  ESE 

2 

nnx 

HIN 

79 
65 

74 

67 

76 
64 

78 
67 

71 
67 

71 
66 

78 
65 

81 
64 

63 
66 

84 

69 

86 

71 

67 
71 

66 
76 

66 
71 

66 
71 

87 
73 

84 

73 

81 
73 

75 
71 

76 
67 

76 
66 

63 
66 

83 
68 

74 

70 

83 
71 

62 

72 

82 
74 

66 
74 

86 
76 

88 

75 

81 
69 

.4 

.6 
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EVflPORflTION  fiND  WIND 


STRT ION 

OFIY  OF  MONTH 

5  q:  O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 

02 

nouNiBiN  HonE  c  Of 

ENG 

EVAP 
HINC 
MAX 
WIN 

.15 
5 
79 
65 

.10 
0 
85 
65 

•  20 

10 
90 
65 

.24 

IC 
9; 
68 

.05 
10 
72 
63 

.09 
10 
81 
63 

.25 
10 
91 
63 

.20 
3 
90 
64 

.22 
5 
93 
66 

.17 
0 
90 
66 

26 
1 5 
94 

68 

.24 

5 
95 
68 

.25 
20 
94 
58 

.30 
20 
95 
60 

.29 
30 
95 
60 

.13 
10 
84 

65 

.27 
5 
95 
65 

.23 
15 
92 
58 

.17 

86 
66 

.24 

10 
92 
52 

.26 

92 
51 

.22 
0 
91 
63 

.23 
10 
90 
55 

10 
68 
53 

10 
83 
56 

.12 
0 
85 
70 

.22 
5 
99 
73 

.21 
0 
99 
74 

.20 
5 
97 
74 

.24 

5 
95 
70 

6.168 
257B 
89.5 
63.6 

HEST  CENTRAL 

04 

BLUE  nOUNTRlN  OflU 

EVAP 
HIND 

.17 
9 

•  22 
13 

.17 
9 

.20 

9 

.1  1 
14 

.20 
36 

.17 
30 

.25 
25 

.21 

I  3 

.22 
1  1 

.28 

22 

.24 

22 

.30 
29 

.28 

36 

.33 
40 

.06 

9 

.25 

1  1 

.23 
41 

.06 
4 

.25 

22 

.15 
12 

.29 
24 

.25 
31 

.14 

36 

.10 
1  3 

.10 
1  1 

.17 
19 

.24 

3 

.26 
4 

.24 

9 

6.14 

567 

CENTRAL 

05 

BLRKELT   nOUNTRIN  OAH 

EVAP 
HI  NO 

■  2\ 
23 

.14 

16 

.22 
22 

.19 
19 

.1  1 
16 

.10 
17 

.08 

I  J 

.30 
20 

.18 
23 

.15 
21 

.23 
13 

.24 

17 

.20 
17 

.24 

22 

.28 
27 

.18 
27 

.21 

21 

.1  1 
20 

.10 
23 

.24 

39 

.28 

22 

.22 

1  1 

.14 
14 

.08 
15 

23 

10 

.25 
13 

.04 

10 

.21 
18 

.16 
21 

5.45B 

573 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  E5E 

EVAP 
Ml  NO 

nflx 

HIN 

.28 
37 
86 
64 

.06 
3 
79 
65 

.22 
12 
86 
66 

.25 
S 

90 
66 

.07 

3 

76 
64 

.04 

3 
75 
65 

.21 
2 
89 
64 

.23 
3 
90 
65 

.26 

94 

66 

.22 
2 
95 
68 

.32 
15 
96 
67 

.35 
21 
91 
68 

.35 
23 
90 
66 

.42 

36 
91 
66 

.41 

50 
91 
68 

.42 

38 
92 
68 

.24 

5 
94 

68 

.26 
23 
87 
72 

.13 
19 
77 
68 

.16 
14 
85 
64 

.28 

9 
87 
63 

.24 

3 
91 
66 

.27 
5 
90 
67 

.  1  1 
36 
78 
67 

.37 
36 
91 
68 

.14 

2 
92 
68 

.17 

91 
74 

.30 
9 
97 
71 

.28 
12 
99 
74 

30 
94 

70 

7.30B 

468 
88.8 
67.2 

SOUTHMEST 

07 

HOPE   3  NE 

EVAP 
NINO 

.20 

13 

.17 

.20 

le 

.2? 

1  ■ 

.15 

a 

.17 
8 

.16 

7 

.21 
8 

.18 
7 

.20 
4 

.21 
7 

.24 

12 

.17 
14 

.25 
18 

.26 

17 

.20 
27 

.23 

1  1 

.20 
7 

14 

.16 
21 

.20 
21 

.26 

.22 
8 

.14 

18 

.25 
26 

.20 
14 

.14 

5 

.17 
8 

.23 
9 

.26 
1  1 

6.05B 

359 

SEE 


REFERENCE  NOTES  FOLLOWING 
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STnilON  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

u  u  u  In  1  1 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

u. 
c 

c 
z 
c 

ELEVATION  ^ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLirxVLrv 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
cz 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTESI 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

FIL  IC  Ifl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7A 

c 

LERVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SAL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RLY 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

AMITY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ACTA  F  GARNER 

ANTO I NE 

0178 

07 

P  I  KE 

3 

34 

02 

9  3 

25 

285 

7A 

c 

nWFN    R      HFNrtR  I  X 

ARKADELPHIA  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7  A 

c 

ARK  WATER-SEWAGE  DEPT 

ARKANSAS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7A 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

ASHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L   AND  D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHI  TE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

BEEDEV  I  LLE 

0536 

03 

JACKSON 

7 

35 

26 

9  1 

06 

221 

6P 

6P 

P     M     RRF  r  K  F  NR  I  nr.F 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONV  ILLE 

0586 

01 

BENTON 

I 

36 

21 

94 

1  3 

1295 

7A 

7A 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

I  160 

7A 

c 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0564 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

I  125 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7R 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7A 

JACK  TWILLA 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

I 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8A 

SA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  I 

93 

09 

360 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

Bl  Y  THE  V  1 1  1  F 

0806 

03 

M  I  CC  I  CC  I  pp  I 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

H 

R   1  WHITE 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

2  3 

93 

23 

1  000 

7  A 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

I 

35 

09 

93 

55 

51  I 

7P 

7A 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  i  NKLEY 

0936 

05 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7A 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.  LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

35 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  102 

06 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

5P 

6P 

B.   M.  WALTHER 

CAL ICO  ROCK 

1  I  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C  W  THORNLEY  JR 

CAMDEN  1 

1  152 

08 

OUACH I T A 

3 

33 

35 

92 

49 

1  16 

8A 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLARENDON 

14  42 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

1  70 

5P 

7  A 

GLENNON  LONG 

CLARKSVILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7R 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

0  1 

MAO  I  SON 

7 

35 

48 

93 

48 

1400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

35 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

25 

94 

25 

I  050 

7A 

MARVIN  WALKER 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

9  I 

57 

180 

8A 

8A 

H 

CROSSETT  WATER  COMM 

CRYSTAL  VALLEY 

I  750 

05 

PULASK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C  TIMMING 

DAMASCUS 

1  829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANV  ILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A.   MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

I  3 

93 

09 

330 

5P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

I  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7A 

7A 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

I  948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7A 

7A 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1  952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1952 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

RADIO  STATION  KVSA 

UL  0    n K  L 

1968 

06 

PR  Q I P  I  F 

7 

34 

59 

9  I 

3  1 

200 

5P 

7A 

HUE Y  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  19 

8A 

WILLIAM  C  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

05 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  KEAHEY 

EL  DORADO  FAR  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

I  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

15 

1  35 

8R 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE   1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

05 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

L  ITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESL  IE  P  .  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOGAN 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBASTIAN 

I 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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c  T  n  T  T  n  M 
b  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION  ! 

p  n  1  1  M  T  V 

L  UUN 1  T 

UJ 

o 

Z 
K 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PlRQFPV/FP 
UDoliaVlK 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

FORT  SMITH  WRTER  PLfiNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

JAMES  L .  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7R 

C 

H 

MRS   IDA  A  KILLION 

GILLHflM  DRM 

28  1  0 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOO  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

2  I 

93 

29 

647 

7R 

MRS  JIMMY  GRANT 

GKHvtLLi    1  tot 

2922 

04 

YELL 

I 

34 

52 

93 

4  I 

461 

7R 

tjKULt    nUNiNlLUI  1 

GRflVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

I 

36 

24 

94 

28 

I  250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

I  360 

7R 

HUGH  L.  LEYSRTH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FRULKNER 

I 

35 

I  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

CHARLES  F .  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBRST IRN 

1 

35 

1  3 

94 

IS 

518 

7R 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERPY  DflM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

3  1 

92 

00 

527 

7fl 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7fi 

ROY  S.  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

8A 

TOWN  OF  HAMBURG 

HflROY 

31  32 

02 

SHRRP 

7 

36 

I  9 

9  1 

29 

362 

c 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON  FAR  RP 

3  1  65 

01 

BOONE 

7 

36 

1  6 

93 

09 

1  374 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

u  c  p  T  r>  D 

Ht  L  1  UK 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

c 

rlKo  •    tl  In   h '  LHUNlUo 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7R 

7R 

CARL  M  ROBINS 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7R 

7R 

H 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   I  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7R 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORRTIO 

3442 

07 

SEV  lER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

ELIZABETH  W.  FRIDRY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7R 

7R 

H 

U  S  NRTL  PARK  SERVICE 

HUNTSV  I  LLE 

3540 

0  1 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7A 

c 

MRS  MAY   PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UN  I  ON 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

I  1 

857 

7A 

MRS  RRDELLR  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

MRS.   LVRA  B.  SYKES 

JUNtbbUKU 

3734 

03 

LKH I GHt AU 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7A 

7R 

H 

CDcn    DriDcv    CTDC  ruTCC 
rKtU   KUKtX-rlKt  LHltr 

JUDO  HILL 

3761 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

ALLEN  LINDSEY 

KE  ISER 

382  1 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7R 

7fl 

G 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   0.  COBB 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7R 

CHARLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

401  0 

05 

PULASKI 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8R 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LRNGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

I  9 

93 

5  1 

796 

7R 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LERD  HILL 

4  1  06 

0  1 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8  1  0 

SS 

7R 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLR 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

I  0 

92 

35 

26  1 

SS 

7R 

PIERCE  fl.  REEDER 

LITTLE  ROCK  FRR  AP  R 

4248 

05 

PULASKI 

I 

34 

44 

92 

I  4 

257 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

US  FED  RVIRTION  AGENCY 

M  n  n  t  c  n  M 
nHU I bUN 

4528 

06 

b  1    r  KHNL 1 b 

5 

35 

01 

90 

43 

215 

8R 

MRS  VIOLA  HOLLOWELL 

MRGNOL I  A 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  8 

93 

1  4 

315 

6P 

7R 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

MAGNOLIA  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

I  6 

93 

I  4 

294 

c 

ARKANSAS  P  4  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  I 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  1 

32 

650 

SS 

7R 

H 

CLARENCE  P.  MATHIS 

MRRIRNNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  ARKANSAS 

MRR5HALL 

4666 

02 

SERRCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  1  40 

SS 

7A 

MRS  DELAINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SERRCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZRRD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7R 

MRS.   JURNITfl  COOPER 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

I  5 

1  207 

6P 

7R 

c 

H 

RICHARD  W.   ST .  JOHN 

niLLWUUU  UHn 

4839 

07 

L  1  1  1  L  t    K  1  V  t  K 

4 

33 

4  1 

93 

58 

316 

c 

Ktb   tNU  LUKrb   Ur  cNb. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8R 

8R 

c 

H 

U  OF  ARK  -  MONTICELLO 

MOROBAY  LOCK  8 

4934 

08 

CRLHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

I 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7R 

PERRY  D.  MRLLETT 

MOUNT   IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7R 

7R 

c 

H 

WILL lAM  E  .  BLACK 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

BR 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7R 

WILLIAM  F.  PRRSONS 

MULBERRY  0  NNE 

5072 

04 

FRANKL IN 

1 

35 

34 

94 

0  1 

500 

7R 

MRS.   SULR  RRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7fl 

7R 

RRYMOND  WRLLS 

M  O  D  D  m.i  c    n  D  M 
iNnKKUWo  UHn 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

c 

U  b  LOKrb  Or  tNGINtEKb 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7R 

7R 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

MRS  EDNA  J  WESTFRLL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

I 

35 

38 

94 

23 

673 

7H 

MRS.  NONR  L .  HRILEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

14 

93 

50 

BSD 

7R 

WILLIRM  W.  WRRD 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8fl 

H 

NEWPORT  CITY  WRTER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

I 

34 

57 

93 

10 

480 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DRM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  RP 

5320 

05 

PULASKI 

I 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

c 

NRTIONRL  WEATHER  SERV 

ODELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7R 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN   I  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKRY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

SP 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8fl 

MRS.   GUY  E.  COOK 

02flRK 

5508 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7R 

H 

BURNS  WRKEFIELO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STfiTION  INDEX 
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STRTION  INDEX 


fiRKRNSnS 

JUNE  1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  flNO 
TRBLES 


a. 

LJ 

- 

or 

0. 

7fl 

4P 

4P 

7R 

7R 

7H 

7R 

7fi 

7fi 

6P 

BP 

8fl 

8R 

6P 

BP 

7R 

8fi 

8R 

7fl 

7R 

80 

8R 

7fi 

7fi 

5P 

7fi 

BP 

BP 

7R 

7fi 

7R 

8fl 

8R 

8PI 

8R 

S5 

SS 

5P 

7R 

8fi 

8R 

SS 

7R 

8fi 

mo 

MID 

5P 

5P 

5P 

7R 

7R 

7R 

7R 

5P 

5P 

5P 

5P 

SS 

SS 

OBSERVER 


OZONE 

PRRRGOULD 

PRRKS 

PRRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTRS  1 
PORTLRND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RRTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  3  N 
SRINT  CHRRLES 
SflINT  FRRNCIS 
SRLEM 
SERRCY 

SHERIDRN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMRN 

STRMPS 

STRR  CITY   4  ENE 
STUTTGRRT 
STUTTGRRT  9  ESE 
SUBIflCO 
TRYLOR 

TEXRRKRNR  FRR  flP 

TURRELL 
WRLDRON 
WRRREN  2  WSW 
WRSHI  Tfl 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
WING 
WYNNE 
YELLVILLE 


5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
5253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6565 

6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLRRK 

RRNOOLPH 

RSHLEY 

NEVRDR 

NEVRDR 

LOGRN 

OESHR 

POPE 

RRKRNSRS 
CLRY 
FULTON 
WHI  TE 
GRRNT 

VRN  BUREN 

BENTON 

DRLLRS 

LRFRYETTE 

L  INCOLN 

RRKRNSRS 

RRKRNSRS 

LOGRN 

COLUMBIR 

MILLER 

CRI  TTENOON 

SCOTT 

BRRDLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MRRION 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  16 
33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 

93  23 

93  53 

91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 

90  15 
94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 

308 
318 
463 
150 
366 
200 
300 
568 
245 
290 

550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
351 

225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


7R 


8RCGH 


C  H 


VIRGIL  0.  MELSON 
WILLIRM  J  TOMERLIN 
BOMRR  K .  HRNSRRD 
ETHEL  CRRLTON 
R.   0.  HOLBROOK 
L  B  HflOOOX 
MRS.   WILLIE  GRRRETT 
MRS.   MRMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETfl  KISSIRR 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 
BILL  MCKENNEY 
U  S  FISH  RND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
RLGER  B.  POMEROY 
RDRM  C  .  MELTON 
RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRRNCE 
RICHRRD  L  KRUFMRN 
MRTT I E  0  .   MI ZELL 
HUBERT   R  BRKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SRLLYE  HRYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 
NEW  SUBIRCO  RBBEY 
TOMMY  HRMLIN 
FED  RVIRTION  RGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIRM  D.  BIVENS 
POTLRTCH  CORP 
MRS  NORR  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CRLDWELL 
BILL  J  MOODY 
RRDIO  STATION  KWYN 
CRRL  WALKER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


StattoD 

Temperature 

Precipitalion 

Average 
Maximum 

|| 

<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

i 

a 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

1 
O 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Man. 

Milt 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Date 

2 

2 
1 

1,00  or  More 

*       *  « 

NDVEMBFR  197! 

bkinklev 

60.3 

'.o.a 

50.5 

-  .3 

78 

2 

23 

24 

430 

0 

0 

11 

0 

1 .80 

-  2.15 

.49 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

JGNESROBD 

60.8 

39.0 

49.9 

-  .6 

79 

9 

19 

28 

456 

0 

0 

10 

0 

4.39 

.21 

1.25 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

61. <, 

<tO,2 

50.8 

2.5 

BO 

8 

11 

27 

428 

0 

0 

11 

0 

2.96 

-  .38 

.88 

20 

6.U 

6 

26 

k 

2 

0 

•       *  • 

DECEHBFR  197! 

MOUNTAIN  HOME   1  NMW 

Sl.O 

31.8 

41.4 

1.9 

72 

2 

,  7 

18 

725 

0 

1 

15 

0 

6.66 

3.69 

2.25 

S 

6.S 

7 

25 

9 

5 

* 

•       •  • 

ISBCH  1076 

ALUM  FQfK 

68,5 

^5.1 

56.8 

5.6 

78 

4 

30 

17 

268 

0 

0 

2 

0 

5.45 

-  .05 

ZiOo 

8 

.0 

0 

7 

2 

2 

CROSSfTT  ?  SSP 

69.0 

45.7 

57.4 

2.2 

R4 

21 

30 

IB* 

263 

0 

0 

3 

0 

7,54 

1.97 

1.75 

9 

.0 

0 

U 

8 

2 

JONESBORO 

61. IM 

43.7)1 

52. 4M 

2.1 

77 

4 

31 

7 

389 

0 

0 

3 

0 

6.59 

1.52 

1.90 

29 

.0 

0 

U 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Stalion 


Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1975 

BB INKLEY 
jDNESBDftO 

MDUNTIIN  HOME    I  N^M 


06CEMBFR  1975 
MOUNTAIN  HOME    1  N^W 


FESRUAPY  1976 
TflVLOR 


MARCH  1976 

ALUM  FDOK 
CROSSETT  2  5SE 
JONESBORO 


7.54 
6.59 


Day  of  Month 


.20 

1.20  .10 
T  .13 


.■.3  .01 
1.50  .59 
.U  .85 


9      10  I  H      12      13     M     15     16     17     18  19 


2.00 
.52  1.75 
.ao  1,10 


21     22     23     24     25     26  27 


.18  .30 
.0'* 
.'.6 


See  raferenc«  notes  foltowmg  Sialion  Index. 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

♦         •  • 

MAX 

NOVEMBER  1975 

MAX 

BRINKLFV 

MAX 
MIN 

69 
56 

78 
it 

68 
58 

65 
55 

64 
59 

61 
58 

60 
58 

60 
60 

60 
55 

68 
54 

66 

49 

64 
39 

60 
36 

58 

24 

59 
30 

61 
34 

63 
36 

59 
29 

53 
30 

49 

31 

50 
28 

52 
26 

56 
25 

50 
23 

51 
28 

52 
30 

58 
36 

63 
37 

68 
39 

65 

40 

60 

3 
6 

JDNESBrRO 

MAX 
MIN 

69 
38 

73 
lie 

77 
58 

64 
58 

69 

60 

76 
59 

72 
62 

73 
5  5 

79 
55 

75 
46 

74 
38 

72 
4! 

59 
34 

46 

22 

48 

25 

64 
32 

69 

32 

70 
31 

69 

35 

73 
41 

50 
36 

41 
33 

37 
33 

45 
27 

49 
23 

38 
22 

36 
20 

38 
19 

55 
35 

6! 

49 

60 
39 « 

8 
0 

HQUNT4IN  HOME   1  NNH 

MAX 

Mm 

77 
5? 

72 
57 

67 
58 

72 
57 

74 
60 

74 
56 

77 

80 

78 
60 

72 
41 

64 
46 

58 
41 

46 
28 

55 
20 

70 
35 

72 
42 

73 
46 

71 
44 

74 
43 

68 
36 

39 
31 

35 

30 

47 

22 

41 
27 

33 
21 

33 
29 

38 
11 

48 

25 

69 
46 

64 

32 

»1 
40« 

2 

»          •  * 

MAX 
MIN 

OECEMBER  1975 

MOUNTAIN  HOME   I  NNH 

MAX 
MIN 

46 

18 

72 
26 

70 
37 

67 

33 

57 
40 

50 
42 

45 
35 

46 
3 1 

43 
34 

5! 
24 

63 
39 

69 

50 

66 
46 

67 
50 

65 
26 

44 

20 

39 

25 

29 
7 

58 
16 

52 
39 

43 
27 

46 
23 

46 
34 

42 
32 

37 
26 

36 
31 

42 

29 

44 
36 

49 

41 

44 
34 

48 
36 

51 

8 

»           •  « 

MAX 
MIN 

MARCH  1976 

MAX 
MIN 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

71 
57 

76 
61 

77 
6« 

78 
65 

76 
41 

56 
34 

62 
39 

58 
40 

S3 
41 

68 
34 

67 
45 

77 
53 

65 

32 

58 
38 

62 
43 

60 
39 

65 
30 

68 

40 

73 
57 

77 
60 

67 
38 

72 
35 

73 
36 

73 
50 

67 
50 

68 
54 

72 
44 

71 
43 

76 
51 

69 
45 

65 
J9 

68 
45 

5 
1 

CRISSETT  2  SSE 

MAX 
MIN 

73 
55 

78 
60 

82 
65 

82 
64 

81 
54 

65 

40 

62 
41 

56 
45 

50 
45 

52 
32 

65 

39 

72 
46 

83 
41 

45 
39 

62 
41 

58 
40 

59 

30 

66 
30 

72 
34 

71 
61 

84 
36 

70 
39 

71 
38 

75 
47 

62 
54 

71 
57 

Bl 
45 

70 
40 

73 
54 

90 
63 

te 

41 

69 

45 

0 
7 

JONESBPRO 

MAX 

MIN 

68 
i,8 

71 
58 

69 

58 

77 
62 

76 
44 

44 
33 

54 
31 

53 
35 

49 
35 

58 
38 

51 
36 

57 
36 

7! 
32 

54 
36 

48 
38 

67 
38 

49 

32 

49 
39 

67 
48 

70 
60 

70 
46 

61 
38 

58 
40 

56 
47 

68 
52 

68 
54 

65 

46 

59 
52 

63 
53 

>8 
46 

61 
43 

1 
7 

CORRECTIONS 


CORRECTION 


NOVEMBER  1975 

NOVEMBER  1975 

NOVEMBER  1975 
NOVEMBER  1975 
FEBRUARY  1976 
MAY  1976 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
81  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

SUPPLEMENTAL  DATA 

EVAPORATION  AND  WIND 


EAST  CENTRAL  06 

EAST  CENTRAL  06 

WEST  CENTRAL  04 

EAST  CENTRAL  06 

EAST  CENTRAL  06 


DIVISION 

GREENWOOD 
CLARENDON 

LITTLE  ROCK  WSFO  AP 
STUTTGART 


PRECIPITATION  TOTAL  3.31;  DEPARTURE  FROM  NORMAL 
-.69;   GREATEST  DAY  1.20,   DATE  30. 

AVERAGE  PRECIPITATION  5.08;  DEPARTURE  FROM  NOR- 
MAL 1.10. 

TOTAL  3.02;  AMOUNT  ON  30th,  .30. 

TOTAL  3.31;   AMOUNT  ON  30th ,  1.20. 
PERCENT  OF  POSSIBLE  SUNSHINE  79, 

EVAPORATION  31st,  28;  TOTAL  6.30B;  WIND  MOVEMENT 
31st,  37;   TOTAL  676. 


Se«  Rataranc*  Notes  FoUowtng  Station  Ijidsx 
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REFERENCE  NOTES 


::^l^e^l^  ITf^llTel:-  you!"LdIu:„:rp?:c°^I?i?J^„''L^"i"^  ^"t*''^  T'^'^i'  ^^^^^^^  ^^---^  Ashevine,  N.C. 

y  aaamonal  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

n  tl^re.  are  tens  o,  decrees.     Resultant  wtnd  d  tHe  vec?or  ^^^^T ^lir/.l.tll^^^^^^^^^^ 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  uni 
movement   In  ralle  ■  ■  - 

directions  entered  i 


°"^df;t"°t  l^k,  VlL':%l°o:  on1?ounrin°?"".!sni.°;auT„d%"noro;  ar'^und-M^TI-  s°"rT  t""™"  ~  '^-^^  Observations 

„1  ^"^""i?  J^I'le  IS  at  Observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 

Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
Ground"  table,  when  published,  are  for 


Offices  and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  v^iu^s  are  at'6:00  a  m.  ^rs.?:    dI  a  in  iT" 
»^  'Lr:n7S?n^^ai:;:s^Ir?hrF::"^^^,^rr;S^:Hr.?-  °f_^-'°?!_'^"--r  -^ess  otherwise  noted  below  in  th 


Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  WinS  table  are  extremes  ortemperaLre  orw»Lr°  *  ^^^P"""""  """I  table, 

me  ot  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  e^apora?IoJ  pan  as  SIteLTned  hi  "corded  during  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  '  cvapoiaiion  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

IVATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  e„uiv,lB„,  , 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  oblejva^lons     conJequen"r  oLaslo^^?"d  tlT'    ""J".""  ^^""P^^^ 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  obserVat  "on  12  Noon   °"  ^    "^""^  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     anH         ,h     -.s  ,  o 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  Ground     table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  l'?'tl-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

||ASON|L^™^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  .111  be  carried  In  the  July  Issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,    bare.     Slope  less   than   1   percent.     Soil  thermograph. 

Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,   5  p.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found   in  the  annual   issue  of   this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in   the  "Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table  "Dailv 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station   Index.  '  ^ 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry   in  time  of   observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISS ISS I PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-tfHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  ^^^^e  found 
station  History"  for  ?his  State,  price  45  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  found  i 
of  Local  Climatological  Data,   pri^e  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  addres 


of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
he  latest  a 
hown  above. 


Subscription  Price:  $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  sumi,.ary ;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy.  30f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
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80 

3 

98 

26 

60 

1  1 

2  1 

0 

0 

0 

65 

3  08 

S8 

.  0 

0 

1 

1 

0 

CflBQT  i  SW 

91  .4 

87  .  1 

79 

3 

99 

25 

59 

18 

0 

20 

0 

0 

0 

2 

22 

.0 

0 

CLBRENDON 

92  .5 

69.4 

8 1 

100 

25 

60 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

-  2  .24 

1  .00 

5 

.0 

0 

2 

1 

I 

DES  ARC 

92  .  1 

64.8 

78 

5 

2.9 

1 00 

25 

56 

1  8 

22 

0 

0 

0 

77 

3.15 

.  57 

.  0 

0 

2 

] 

0 

FORREST  CITY 

HELENA 

9 1  2 

66  8 

2  2 

98 

27* 

6  1 

19* 

2  32 

79 

.  0 

0 

2 

2 

0 

KEO 

91.1 

68.4 

79 

98 

25 

63 

19. 

0 

19 

0 

0 

0 

ft? 

3  .93 

30 

.0 

0 

2 

2 

2 

MflRIflNNR  2  S 

92.6 

68.3 

nn 

.1 

99 

26 

60 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

26 

-  2.41 

.60 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAINT  CHARLES 

91.1 

68.6 

79 

-   1  .5 

99 

26 

61 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

j 

29 

-  2.47 

.77 

.0 

0 

3 

1 

0 

STUTTGART 

92.5 

71  .0 

81 

8 

-  .5 

99 

26 

64 

18 

0 

23 

0 

0 

0 

1 

28 

-  2.53 

.86 

.0 

0 

2 

1 

0 

STUTTGART  9  ESE 

89  .8 

70.9 

-  .5 

98 

26 

62 

6 

0 

1  8 

0 

0 

0 

-    1  .89 

.95 

30 

.0 

0 

2 

2 

0 

TURRELL 

90  .  1 

69.8 

80 

96 

24 

59 

1 

0 

1  9 

0 

92 

1  .57 

.0 

0 

4 

3 

2 

WEST  MEMPHIS 

80 

6 

9^ 

^ 

21 

0 

0 

0 

1 

76 

30 

.  0 

0 

5 

2 

0 

WYNNE 

qi  'ft 

58  .5 

80 

2 

98 

fin 
5U 

17* 

21 

0 

0 

0 

1 

56 

■  85 

.  0 

0 

5 

1 

0 

D  I  V  I  3  I  ON 

80 

1 

1  0 

2 

1  4 

1  48 

.  0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

90.3 

65.6 

7R 

_ 

-  3.0 

97 

26 

54 

19 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

09 

-  .56 

1  .28 

17. 

.0 

0 

5 

2 

2 

HOPE  3  NE 

90  .4 

66.5 

7R 

-  2.9 

97 

26' 

61 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

2 

55 

-  1.12 

1  .55 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOUNT    IDA  3  SE 

91  .7 

62.3 

-  2.9 

100 

25 

55 

7. 

0 

21 

0 

0 

0 

-   4  .29 

.15 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

MURFREESBORO  2  NNH 

89 .  1 

62 . OM 

75 

6M 

97 

26 

56 

1  9 

0 

^ 

^ 

2 

24 

.82 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

NASHVILLE  EXP  STATION  // 

89  .  3 

67  .8 

78 

6 

-  2.2 

97 

26 

62 

19. 

0 

1  fi 

2 

55 

-  1.18 

1  .05 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

OKAY 

91  .7 

71  .2 

-  .9 

98 

25 

63 

19 

0 

22 

0 

. 

23 

-  2.26 

.57 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

STAMPS 

80 

21 

0 

0 

0 

J 

5  3 

.  56 

)  7 

.0 

0 

4 

1 

0 

TEXARKANA   FAA  AP 

RQS 

70*7 

80 

1 

3  1  I 
• 

fid 

Q 

17 

0 

0 

0 

3 

55 

1  . 29 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

78 

7 

2 

2 

1  4 

-  1-66 

.  0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA  2  N 

92.2 

68  . 4 

98 

6  1 

26 

Q 

Q 

0 

2 

OS 

-  1.61 

1  .90 

4 

■  0 

0 

2 

t 

] 

CAMDEN  1 

90  .8 

68.2 

TO 

-  2.6 

98 

27 

62 

19. 

0 

22 

0 

0 

0 

2 

4  6 

-  1.41 

1  .30 

4 

.0 

0 

6 

1 

1 

EL  DORADO  FRH  AP 

92  .0 

71  .2 

ft  1 

-  .5 

99 

26 

63 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

2 

3  1 

-  1.16 

2.01 

4 

.0 

0 

2 

1 

FORDYCE 

91.1 

67  .2 

79 

-  2.6 

98 

26 

60 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

I 

94 

-    1  .92 

1  .24 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

MAGNOL lA 

67.7 

78 

8 

-   2  -  8 

97 

3  1 

6  1 

7  + 

Q 

' 

2 

03 

-  1.51 

1  .02 

5 

.0 

0 

4 

1 

M0R08AY  LOCK  8 

91  .3 

57  .4 

98 

25 

61 

7. 

0 

3 

97 

-  .33 

2  .22 

4 

.0 

0 

5 

2 

, 

PRESCOTT 

91  .3 

69.5 

fln 

-2.1 

98 

25 

63 

19. 

0 

22 

4 

02 

.12 

3.31 

4 

.0 

0 

2 

2 

j 

SPARKMAN 

n '  '  ^ 

79 

k? 

'  c  * 

g 

24 

0 

0 

0 

2 

54 

1  .75 

4 

.0 

0 

3 

2 

HARREN  2  MSM 

91-3 

68.5 

79 

9 

2.3 

QQ 

21 

0 

0 

0 

4 

53 

.  77 

2  .03 

5 

■  0 

0 

4 

3 

2 

n I u 1 ^ I nN 

U  1  V  1  O  1  UIN 

79 

9 

2  0 

2 

87 

.90 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSE  T  T  2  55E 

91.9 

55  7 

78 

8 

2  4 

98 

3  1  • 

59 

J 

Q 

23 

0 

0 

0 

3 

32 

-  1.39 

2  .85 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

OERMOTT   3  NE 

92.0 

58.  1 

80 

1 

98 

27. 

60 

18. 

0 

23 

0 

0 

0 

3 

.52 

-  .60 

1  .25 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

92.6 

70.8 

81 

7 

-  .6 

99 

26. 

65 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

2 

.94 

-   1  .38 

1  .05 

4 

.0 

0 

4 

3 

1 

EUOORA 

90.8 

69.3 

80 

1 

98 

31  . 

63 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

2 

.5? 

I  .92 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

nONTICELLO  3  SH 

90.9 

66  .4 

78 

7 

-  2.2 

97 

27. 

60 

6. 

0 

21 

0 

0 

0 

2 

.58 

-    1  .80 

1  .30 

4 

.0 

0 

2 

2 

2 

PINE  BLUFF 

91  .5 

69  .  1 

80 

.3 

-  2.7 

99 

26 

63 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

3 

.  1  1 

.46 

1  .46 

4 

.0 

0 

4 

3 

1 

PORTLAND 

90  .8 

69  .0 

79 

.9 

99 

27 

62 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

2 

.98 

2  .40 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

3 

ROHWER  2  NNE 

90  .5 

69.3 

79 

.9 

98 

27. 

61 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

6 

.01 

1  .37 

5 

.0 

0 

6 

5 

STAR  CITY   4  ENE 

91  .8M 

68. 3M 

80 

■  IM 

99 

25 

59 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

3 

.35 

2.15 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

80 

.0 

-    1  .7 

3 

.38 

-  .72 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


DniLY  PRECIPITATION 


STRT ION 


nosTHkCST  o: 

BENTONVILLE 
ftERSrVILLE  4  HU 

eurrftLO  toicb 

OEEfi 

EUBEKA  SPRIHQS  3  i»tU 

r*(YETTEVIH.E  Fflft  AP 
rftYETTEviLLC  EXP  ST« 
QRftVETTE 
QREEN  FOREST 
HRRRISOn  FAA  AP 

MUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  HILL 
aOELL  3  M 

siLOAn  spRinos 


nORTH  CEnTRAL  03 

CALICO  ROCK 
CL  IflTOfl 

EVENING  SHADE   1  HE 
GILBERT 

QUEERS  FERRY  DAM 

mnMOTH  SPRING 
MARSHALL 
tlELBOURNE  9  UTtU 
nOuNTAin  Horc  i  nnu 
MOUNTAIN  M0«  C  OF  ENG 


MOUNTAIN  > 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


lEU 


NORTHEAST  0 
ALICIA 

6ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  1 
6EEDEVILLE 
BLACK  ROCK 

6LYTHEVILLE 
CORNING 
GEORQETOkm 
JONESBORO 
JUDO  HILL 

KEISCR 
LAKE  CITY 
NEMPORT 
PARAGOULO 
POCAHONTAS  1 


ICST  CENTRAL 


BIG  FORK 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BOONEVILLE 

CLABKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OARDANELLE 

FORT  SMITH  WSO  AP  / 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY  1  ESE 

GREENWOOD 

HECTOR 

rCNA 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 

RATCL IFF 

RUSSELLVILLE  3  N 

SUBIACO 

WALORON 


CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BDNNEROALE 

COrtHAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAimscus 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

JESSIEVILLE 
LAKE  MAUfCLLE 
LEOLA 

L ITTLE  ROCK  FAA  AP 
MALVERN 

MORRILTON  4  SU 
NimeO  DAM 

N  L ITTLE  ROCK  USFO  AP 

OhCNSVKLE 

PERRY 

SHERIDAN  TOtCa 


EAST  CertTRAL 


3.06 
10. S3 
6.50 
2.fl0 
0.40 

3.43 
2.00 
S.03 
T.BS 
4.36 

4.47 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


3.63 
I  .74 
.63  3.07 


a.  10 
4.29 
3.  SO 


1  .» 
T  3.2B 

3.10 
.03  1.61 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITnilON 


JULY  1076 


STfiT ION 


CMOT  4  SU 
CLMRENOOH 
DCS  ARC 
FORBEST  CITY 

HCLCNA 
KES 

mo  I  son 

mRIANMA  3  S 
SAINT  CHARLES 

STKTTOAIIT 
STUTTQART  Q  CSC 
TURSELL 
ICST  rcr«»Hi5 
UYHAC 


S8UTHKST  07 

ANTDINE 
ASHOOUM  3  S 
ATHENS 
DC  QUEEN 
DICRKS 

OLCNUOOD  4  ENC 
HOPE  3  NE 
HOPPER  1  E 
HORATIO 
LANOLEY 

nOUNT  IDA  3  SE 
nURFRCESOORO  3  NNU 
NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN  4  UNU 
NEkWOPE  3  E 

ODEN  1  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAWS 

TEXARKANA  FAA  AP 
UASHITA 


SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NC 
ARKAOELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SU 
60U0HT0N 
CArCEH  1 

EL  DORADO  FAA  AP 

FOROYCE 

OURDON 

nAQNOL I A 

MBROBAY  LOCK  8 

PINEY  OROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN 
TAYLOR 

UABBEN  3  WSW 


SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CR8SSETT  3  S5E 
OERMOTT  3  ME 
DunAS 
EUDORA 

HArttURO 

MBNTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHICR  3  NNE 

STAR  CITY  4  ENE 


1  .e 

1  .38 


3.4a 

2.99 
2.88 


2.24 
2.99 
2.39 
2.04 


OnY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30 


2.20 
2.06 
2.01 
2.99 
2.46 


2.94 
3.69 
4.53 


3.84 
3.32 
3.62 
2.04 
2.92 


3.  19 
I  .99 
2.10 


2.90 
3.31 

1.79  .09 
.40  1.00 
1.71  2.03 


.07  1.04 
2.89  .20 
.09   1 . 29 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFRLL   AND  NUMBER  OF  DflYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  01-    1975   -    1976  RRKflNSfiS 


STRTION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOL 
PBECIPIinilON 

m            m  m 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

2 

6.0 

2 

T 

10.0 
4 

BERRrvILLE   4  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4.0 

- 

- 

BUFFFILO  TOWER 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

4  .0 

8.0 

1  .0 

1 

T 

T 

1  3.0 

DEER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .7 

2 

7.2 
4 

.9 

1 

T 

1  2.8 

7 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4  .0 

3 

S  .6 
4 

1  .2 
1 

T 

T 

1  0.8 
8 

FHYETTEVILLE   FflO  HP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4  .0 

2 

4  .0 

2 

T 

T 

8.0 
4 

FRYETTEVILLE   EXP  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.8 

6.0 

T 

1  1  .8 

GRflVETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

2 

4  .5 

T 

T 

T 

8.5 

GREEN  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 
4 

9.0 

3.0 

15.0 

HRRRISON  ERR  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

2 

10.6 
4 

1  .0 

T 

14  .6 

6 

HUNTSVILLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

5.0 

2 

4  .0 

T 

T 

9.0 

JASPER 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

5.0 

2 

7.0 

3 

12.0 

5 

LEAD  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

ODELL   3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

2 

4  .5 

3 

6.0 

5 

SILORM  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

2 

2.5 

1 

6.5 

3 

. 

NORTH  CENTRRL  02 

CRLICO  ROCK 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

S  .5 

3.0 

2 

T 

T 

8.5 

CL  INTON 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

- 

6.0 

- 

EVENING  SHADE    1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

3.0 

6.0 

GILBERT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2 

8.0 

3 

13.0 

5 

GREERS  FERRY  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

5.5 

2 

6.5 

3 

T 

1  2.0 

5 

MARSHALL 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3  .0 

8.5 
4 

T 

11.5 

MELBOURNE  S  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

6.5 

T 

12.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTni   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1975   -    1975  RRKfiNSflS 


STflT I  ON 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOtSL 
PRECIPITATION 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.5 

2 

2.5 
3 

7.0 

5 

MOUNTAIN  VIEW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.5 

2 

8.5 
4 

T 

12.0 
6 

SRLEM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.5 

4  .5 

2 

10.0 

SHIRLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  Pt  n 

1  .5 

3.0 

4  .5 

YELLV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

2 

4  .0 

3 

.5 

9.5 

5 

NORTHEAST  03 

HL IC  lA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

3.5 

T 

T 

8  .5 

BRTESVILLE  L   AND  0  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

4  .0 

5.5 

BEEDEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1  .0 

1 

3.0 

BLACK  ROCK 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1  .5 

2 

- 

- 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

CORNING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

4  .0 

2 

1  .5 

1  .0 
1 

10.0 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

JONESBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.5 

1 

1  .0 
I 

4  .5 

2 

JUDD  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

KE ISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

- 

1  .5 

T 

- 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

1  .6 

T 

3.6 

NEWPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1 

.5 

1 

1  .5 

2 

PARAGOULD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.2 

.8 

1  .0 

POCAHONTAS  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.8 

3 

2  .6 

2 

1  .5 

T 

6  .9 

5 

SAINT  FRANCIS 

SNOWFALL 

I  IN  n N  pi n 

1      111    U 11    u  u 

T 

3.0 

3 

2.0 
1 

2.0 

2 

7.0 

6 

SEARCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .3 
1 

5.0 
3 

7.3 
4 

ALY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNONFflLL    AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEfiSON  OF    1975  -    1975  HRKRNSflS 


c  T  n  T  I  n  M 
0  1  H  1  1  U  IN 

1 1  1 1  V 
J  LI  L  T 

□  MP 

Q  r  p  T 
a  t  r  1 

n  r  T 
UL  1 

M  n  \/ 
INU  V 

n  r  r 
U  t  L 

1  Q  M 
J  H  N 

c  r  Q 

r  t  D 

M  Q  P 

n  H  r\ 

Q  P  P 

n  r  r\ 

M  Q  Y 

1  1  H  T 

II  IMP 
J  U  IN  t 

T  n  T  Ql 
1  U  1  n  L 

tOTOL 
PBECIPlinilON 

BIG  FORl\ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

BLUE   MOUNTAIN  DHM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

1 

8.0 
4 

T 

1  1  .0 

5 

BQONEV  ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 
1 

13.0 
4 

T 

T 

15.0 
5 

CLflRKSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

- 

DRNVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

DflRDRNELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  -0 

4  .0 

2 

T 

T 

5-0 

2 

FORT   SMITH  WSO  flP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

2.7 
1 

7.2 

2 

T 

9-9 

3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

3 

2.5 

2 

6.5 

5 

GRAVELLY    1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.5 

8.0 
4 

T 

10.5 

GREENWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

7.0 

8.0 

HECTOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

3 

5.0 

3 

MENfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.5 
1 

- 

T 

MULBERRY  6  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.  1 

1  .0 

1 

1  . 1 

1 

NFlTURflL  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

2.0 

2 

3.0 

OZflRK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .8 

2 

3.0 

4.8 

OZONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

I  1  .0 

1  1  .0 

PARKS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

" 

- 

RATCLIFF 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

5.0 

T 

- 

RUSSELLVILLE   3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

- 

- 

SUBIRCO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.5 

1 

9.5 
4 

1  3.0 

5 

WRLORON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.0 

1  4  .0 

2 

T 

17.0 

>■         •  ■ 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

3.0 

1 

T 

T 

3.0 
1 

BENTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

BISMARCK  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

1  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT 
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ION  INDEX 


TOTflL   SNOWFniL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1975  -    1976  HRKRNSPS 


STRT ION 

II  II  Y 

O  U  L  1 

our. 

n  u  L7 

P  T 
o  L  r  1 

nr  T 

Nn\y 

IN  U  V 

U  L  L 

IQM 
U  n  IN 

F  F  R 
r  L  D 

MQR 

1 1  n  r\ 

OPR 

M  R  Y 

II  INF 

U  U  IN  L 

TOTRL 

lO'lL 
PREC  IPl  tSI  lOH 

SONNERDRLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

4  .0 

CARPENTER  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

CONWAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.0 

3.0 

CRYSTAL  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .0 

1 

T 

1  .0 
1 

DAMASCUS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

CREENBR lER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .2 

5.0 

2 

T 

5.2 

2 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

.5 

JESSIEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.3 

6.5 

6.8 

LAKE  MAUMELLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1 

1 

LEOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

LITTLE  ROCK  FHA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

1  .0 

I 

1  .2 

MALVERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

MORRILTON  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

NIMROD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

8.0 

5 

10.5 

N  LITTLE   ROCK  WSFO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

OWENSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .5 

2 

T 

1  .5 

2 

PERRY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

4  .0 

REMMEL  DAM 

SNOWFALL 

1     IN    UN  UU 

- 

- 

SMERIORN  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

m           m  m 

EAST  CENTRAL  05 

ARKANSAS  POST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

AUGUSTA  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

T 

1  .0 

BR  INKLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

.5 

- 

CABOT   4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .0 

1 

T 

1  .0 

1 

CLARENDON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

DES  ARC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORREST  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

T 

1  .5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   RND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEfiSON  OF    1975  -    1976  fiRKfiNSflS 


C  T  Q  T  T  n  M 
0  1  H  1  1  UN 

1 1  1  1  V 

JULY 

n  1 1  o 

C  C  D  T 

n  p  T 

NOV 

n  c  p 

u  t  L 

1  n  M 
JHN 

CCD 

r  b  D 

MOD 

n  D  D 

M  Q  V 

nH  T 

1  1  1  M  C 

JUNt 

T  n  T  Q  1 

1  U  i  HL 

IOIHL 

PRECIPIIdTlON 

HELENA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

KEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MRDISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MflRIRNNfi  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

SRINT  CHARLES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

STUTTGART 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

T 

T 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

TURRELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

WEST  MEMPHIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WYNNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

«                  M  M 

SOUTHWEST  07 

ANTO INE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

ASHOOWN  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

ATHENS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

OE  QUEEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

- 

- 

DIERKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2-0 

2.0 

GLENWOOD  4  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HOPE   3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.6 

.8 

HOPPER   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

3.0 

3.0 

HORAT 10 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

LANGLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

2.0 

1 

MOUNT    IDA  3  S£ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

6.0 
4 

7.0 
4 

MURFREESBORO  2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

NASHVILLE   EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

I  .3 
1 

1  .3 

1 

NATHAN   4  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

1 

2.0 

1 

NEWHOPE   3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 

2 

4  .0 

2 

ODEN   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .3 

! 

6.5 

T 

T 

7.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

1  0 


TOTni   SNOWFniL   nND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF    1975   -  1976 


HRKBNSflS 


STHT ION 


JULY  flUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MfiR    fiPR    MAY  JUNE   TOTfiL  p,Ecipnfl. 


OKRY 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

TEXflRKRNFI  FRH  RP 
WRSHITfi 

■         ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL 

AMI TY   3  NE 
ARKRDELPHIR  2  N 
BLUFF  CITY   3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FRR  HP 

FORDYCE 

CURDON 

MHGNOL lA 

MOROBRY  LOCK  8 

PINEY  GROVE 

PRESCOTT 

SPRRKMAN 

TAYLOR 

WARREN  2  WSW 

M  m  I 

SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  SSE 
DERMOTT   3  NE 
DUMAS 


08 


09 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
[N  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


9.0 


1  .9 

2 


1  .5 

1 


9.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT 
1  1 


ION  INDEX 


TOTRL   SNOWFniL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1975  -    1976  PRKPNSRS 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MFIR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lomL 
PRECIPIinTION 

EUDORfl 
HRM8URG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY   4  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  2 


DRILY  TEMPERATURES 


DOY  OF  MONTH 

STfiTION 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1 0 

t  1 

1  9 
1  c 

1  9 
1  J 

1  4 

1  D 

1  / 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

q: 
a 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MPX 

79 

78 

80 

82 

77 

89 

87 

82 

82 

81 

85 

86 

88 

88 

86 

90 

93 

95 

92 

92 

87 

MIN 

56 

60 

64 

66 

56 

56 

58 

60 

62 

64 

63 

53 

62 

63 

67 

63 

53 

55 

62 

63 

67 

64 

64 

66 

67 

66 

66 

68 

67 

68 

70 

63 

•  0 

DEER 

74 

75 

75 

76 

7 1 

75 

86 

83 

81 

78 

77 

84 

86 

84 

85 

88 

90 

MIN 

58 

61 

62 

63 

61 

61 

64 

65 

65 

66 

66 

65 

67 

69 

65 

64 

58 

60 

63 

65 

66 

68 

68 

70 

73 

72 

71 

69 

64 

67 

71 

65 

.4 

EUREKA  SPRINGS  3  MNN 

nnx 

63 

76 

77 

79 

92 

80 

84 

83 

90 

9 1 

92 

93 

92 

93 

95 

96 

97 

90 

MIN 

55 

62 

65 

64 

58 

59 

61 

64 

64 

65 

66 

65 

66 

68 

65 

65 

54 

60 

64 

67 

66 

67 

66 

69 

69 

70 

71 

70 

65 

69 

73 

65 

.  1 

FflTETTEVlLLE   Fflfl  RP 

nnx 

6 1 

83 

63 

79 

62 

64 

65 

89 

81 

84 

83 

66 

MIN 

55 

64 

66 

66 

59 

55 

57 

60 

53 

63 

64 

63 

61 

66 

67 

57 

52 

59 

62 

66 

69 

67 

69 

66 

66 

66 

70 

69 

69 

70 

73 

54 

•  0 

FflYETTEVlLLE   EXP  STR 

MQX 

76 

78 

62 

64 

6  3 

84 

82 

82 

90 

67 

79 

83 

78 

89 

MIN 

56 

60 

67 

69 

64 

57 

56 

5« 

67 

67 

67 

64 

63 

56 

68 

66 

52 

56 

63 

66 

73 

69 

70 

66 

69 

69 

73 

73 

68 

72 

74 

65 

.6 

GRRVE  T  TE 

MPX 

60 

6  1 

62 

76 

81 

84 

89 

77 

83 

62 

88 

69 

90 

9  I 

9 1 

92 

95 

96 

94 

94 

90 

MIN 

58 

63 

55 

66 

59 

55 

57 

63 

67 

66 

65 

64 

64 

68 

68 

65 

53 

62 

64 

69 

69 

68 

68 

67 

70 

59 

70 

72 

68 

71 

72 

65 

.3 

HRRRISON  FRR  RP 

MPX 

79 

77 

79 

77 

62 

83 

84 

65 

69 

64 

62 

61 

84 

90 

MIN 

57 

65 

66 

54 

59 

62 

63 

65 

65 

71 

70 

69 

70 

72 

69 

63 

56 

6  1 

65 

67 

72 

69 

72 

72 

72 

72 

76 

72 

68 

69 

75 

67 

.4 

HUNTSV 1 LLE 

MPX 

60 

78 

84 

6 1 

91 

65 

63 

82 

68 

MIN 

60 

61 

69 

56 

65 

53 

54 

56 

55 

63 

50 

60 

59 

63 

63 

66 

48 

54 

58 

63 

64 

64 

65 

63 

65 

55 

70 

72 

67 

67 

72 

62 

.0 

LEAD  HILL 

90 

94 

94 

68 

66 

66 

92 

90 

91 

95 

95 

97 

99 

1  0 1 

1 00 

I  00 

99 

95 

98 

99 

9 1 

•  5 

MIN 

55 

60 

65 

66 

60 

59 

59 

55 

65 

66 

68 

68 

66 

70 

70 

71 

54 

62 

69 

67 

57 

67 

69 

68 

69 

71 

73 

74 

68 

70 

77 

66 

.5 

SiLORfl  SPRINGS 

MPX 

80 

79 

63 

84 

76 

63 

84 

85 

65 

87 

67 

88 

69 

91 

68 

79 

64 

62 

66 

68 

91 

91 

91 

92 

95 

96 

95 

94 

95 

90 

67 

.4 

66 

65 

65 

67 

66 

57 

56 

64 

66 

69 

67 

67 

67 

68 

7 1 

70 

72 

67 

68 

54 

•  5 

NORTH  CENTRAL  02 

CflL ICO  ROC K 

nnx 

83 

85 

95 

95 

92 

87 

86 

MIN 

52 

61 

63 

57 

60 

57 

58 

60 

59 

60 

64 

62 

6? 

63 

65 

66 

50 

54 

56 

57 

60 

61 

62 

64 

65 

'Is 

66 

'59 

69 

65 

68 

61 

.4 

Evening  shade  i  ne 

MPX 

6° 

95 

95 

94 

91 

90 

niN 

53 

69 

61 

57 

57 

57 

56 

61 

65 

66 

66 

65 

65 

64 

69 

54 

56 

56 

52 

62 

64 

65 

66 

66 

67 

70 

70 

69 

65 

70 

63 

.3 

G  I LBER T 

nnx 

83 

84 

65 

94 

91 

86 

84 

69 

HIN 

54 

61 

69 

66 

62 

56 

56 

60 

60 

62 

64 

63 

62 

65 

67 

68 

53 

57 

59 

60 

61 

69 

63 

65 

65 

59 

66 

65 

68 

67 

65 

62 

.6 

GREERS  FERRY  DAM 

84 

93 

93 

90 

69 

65 

MIN 

58 

60 

55 

67 

60 

61 

61 

64 

65 

66 

59 

69 

67 

68 

70 

7  1 

56 

56 

60 

62 

66 

67 

69 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

69 

70 

66 

.3 

HAMflDTH  SPRING 

94 

90 

66 

64 

66 

MIN 

51 

60 

66 

66 

56 

57 

62 

63 

62 

63 

66 

63 

64 

65 

69 

67 

50 

54 

52 

61 

ef 

62 

64 

65 

69 

63 

69 

67 

72 

67 

59 

62 

.6 

MARSHAL  L 

89 

67 

87 

61 

60 

66 

MIN 

55 

60 

65 

60 

66 

58 

60 

64 

67 

69 

55 

65 

64 

65 

60 

64 

55 

60 

66 

67 

68 

66 

72 

67 

69 

70 

73 

70 

65 

70 

72 

65 

•  2 

nuuninini   nunc    I  niniri 

92 

66 

87 

68 

67 

niN 

56 

61 

72 

67 

63 

61 

60 

64 

62 

70 

70 

70 

63 

69 

70 

70 

65 

66 

65 

66 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

65 

68 

73 

67 

.2 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

63 

92 

92 

66 

65 

65 

97 

88 

96 

89 

niN 

54 

58 

66 

66 

59 

60 

60 

62 

63 

64 

67 

67 

6S 

66 

68 

70 

52 

54 

60 

63 

64 

65 

66 

68 

69 

70 

71 

71 

68 

67 

68 

64 

.2 

MOUNTAIN  VIEW 

64 

85 

92 

95 

93 

92 

88 

84 

niN 

55 

61 

62 

66 

56 

59 

59 

63 

68 

70 

67 

66 

65 

65 

70 

71 

54 

57 

61 

66 

66 

66 

72 

68 

66 

70 

70 

74 

70 

68 

68 

65 

.4 

YELLV  ILLE 

nnx 

83 

76 

62 

79 

83 

86 

66 

89 

91 

93 

91 

90 

94 

93 

86 

66 

66 

69 

88 

93 

95 

94 

94 

98 

98 

100 

98 

97 

91 

97 

98 

90 

.6 

5 1 

67 

67 

49 

56 

MnDTUCQCT 

flL  I  C  1  fl 

Mnx 

84 

67 

68 

85 

65 

67 

88 

92 

9 1 

95 

95 

96 

98 

95 

90 

66 

89 

MIN 

59 

66 

71 

67 

51 

63 

65 

66 

66 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

56 

60 

61 

57 

68 

67 

69 

76 

73 

72 

74 

73 

72 

70 

72 

66 

.2 

BRTE5VILLE  LIVESTOCK 

MPX 

62 

65 

85 

82 

64 

66 

68 

89 

90 

92 

92 

9 1 

95 

92 

91 

86 

87 

86 

7? 

7? 

MIN 

55 

64 

70 

66 

59 

61 

60 

65 

64 

69 

69 

69 

57 

66 

72 

66 

57 

55 

60 

66 

67 

67 

68 

74 

75 

76 

77 

67 

64 

66 

.5 

BflTESVILLE   L   AND  D  I 

65 

67 

90 

86 

66 

95 

94 

90 

88 

91 

MIN 

58 

67 

72 

66 

61 

61 

61 

65 

64 

68 

56 

68 

57 

68 

7  1 

72 

56 

57 

If 

65 

65 

65 

68 

70 

70 

'71 

'73 

7? 

75 

67 

73 

66 

.6 

BEEDE V  I LLE 

nnx 

64 

68 

89 

90 

90 

67 

90 

9 1 

90 

95 

96 

96 

90 

67 

89 

niN 

69 

71 

71 

68 

62 

63 

65 

69 

68 

72 

70 

71 

71 

7  1 

75 

75 

62 

62 

63 

68 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

70 

73 

70 

75 

69 

7 

BL  T  THEV I LLE 

nnx 

85 

85 

67 

68 

68 

65 

90 

92 

95 

97 

96 

98 

96 

93 

68 

89 

7? 

niN 

62 

63 

65 

56 

64 

64 

65 

69 

71 

70 

73 

73 

76 

73 

74 

72 

63 

65 

62 

68 

71 

71 

73 

75 

75 

74 

72 

68 

69 

69 

69 

2 

CORN  I NG 

MPX 

84 

80 

65 

62 

85 

84 

66 

90 

9 1 

93 

97 

93 

90 

86 

66 

96 

91 

MIN 

58 

64 

69 

65 

61 

62 

67 

69 

69 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

69 

56 

60 

62 

66 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

74 

66 

4 

JONESBORO 

MPX 

82 

64 

67 

67 

80 

84 

84 

86 

90 

90 

93 

95 

94 

88 

64 

97 

100 

95 

90 

93 

90 

^ 

MIN 

59 

52 

67 

66 

62 

62 

62 

55 

67 

70 

73 

V\ 

73 

73 

75 

75 

59 

60 

60 

64 

67 

69 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

74 

69 

72 

66 

1 

JUDO  HILL 

MPX 

85 

67 

67 

67 

84 

85 

86 

90 

92 

95 

93 

90 

67 

66 

95 

96 

96 

99 

97 

97 

94 

89 

87 

91 

MIN 

60 

65 

72 

64 

64 

62 

63 

67 

67 

70 

70 

70 

70 

7  1 

73 

74 

53 

60 

60 

65 

66 

67 

70 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

71 

66 

2 

KE I SER 

Mnx 

82 

64 

87 

67 

80 

84 

65 

89 

90 

94 

95 

94 

68 

65 

67 

90 

95 

94 

96 

95 

96 

96 

97 

96 

97 

90 

91 

91 

niN 

60 

64 

66 

66 

64 

62 

53 

66 

66 

69 

69 

70 

73 

70 

7 1 

74 

52 

59 

60 

64 

69 

67 

70 

72 

72 

74 

72 

70 

73 

68 

69 

67 

6 

NEWPORT 

nnx 

83 

83 

65 

88 

8 1 

85 

68 

89 

90 

9  1 

94 

92 

95 

94 

92 

89 

66 

95 

95 

98 

98 

99 

98 

96 

91 

94 

91 

niN 

62 

66 

71 

66 

52 

63 

64 

67 

67 

70 

71 

71 

70 

7  1 

72 

74 

60 

60 

62 

57 

66 

67 

69 

73 

71 

71 

73 

71 

74 

68 

73 

66 

2 

PPRflGDULO 

nnx 

64 

85 

86 

80 

83 

62 

67 

69 

69 

92 

94 

94 

91 

86 

66 

92 

94 

94 

97 

95 

96 

96 

94 

92 

90 

9 1 

90 

2 

M  1  N 

6 1 

60 

67 

65 

62 

61 

61 

66 

67 

69 

70 

73 

75 

72 

72 

62 

60 

59 

60 

64 

70 

65 

69 

73 

72 

72 

76 

71 

72 

69 

71 

67 

4 

POCSHONTSS  1 

nnx 

63 

81 

66 

87 

64 

84 

66 

90 

90 

93 

93 

93 

94 

95 

93 

90 

87 

85 

89 

9 1 

92 

94 

94 

97 

95 

96 

96 

96 

94 

9  3 

9 1 

0 

MIN 

64 

65 

71 

66 

65 

63 

64 

66 

65 

69 

70 

71 

73 

71 

73 

70 

61 

59 

61 

65 

68 

68 

68 

74 

72 

74 

75 

72 

70 

70 

75 

68 

3 

SEBRCY 

nnx 

84 

86 

36 

67 

85 

67 

90 

90 

92 

94 

93 

93 

95 

94 

93 

91 

67 

87 

92 

92 

96 

95 

96 

99 

97 

99 

99 

96 

93 

95 

92 

92 

2 

MIN 

62 

67 

71 

69 

62 

61 

63 

65 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

75 

62 

59 

62 

67 

68 

65 

70 

70 

72 

73 

75 

74 

72 

69 

72 

68 

1 

SEE 

REf 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

THTION  INDEX 

13 


DfilLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 
ai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

■ 

HEST  CENIRHL  04 

BLUE  MOUNTHIN  OHM 

MAX 
MIN 

85 
61 

83 
64 

88 
61 

89 
66 

80 
62 

84 
61 

37 
62 

90 
65 

90 
68 

92 
71 

93 
71 

95 
71 

89 
68 

95 
70 

92 
68 

92 
71 

89 
60 

88 
63 

91 
65 

97 
68 

96 
69 

93 
66 

97 
67 

99 
69 

100 
73 

101 
72 

101 
76 

102 
75 

101 
76 

101 
73 

103 
74 

93.3 
68  .0 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
62 

90 
66 

91 
72 

84 

69 

85 
62 

38 
58 

90 
60 

92 
65 

95 
65 

94 
67 

94 

65 

94 

65 

97 
64 

93 
68 

90 
65 

87 
72 

90 
59 

93 
63 

92 
63 

96 
59 

97 
68 

93 
66 

96 
67 

98 
68 

101 
70 

99 
68 

100 
70 

99 
70 

99 
76 

101 
72 

103 
71 

93.7 
66.6 

CLfiRHSV ILLE 

MAX 
MIN 

85 
60 

84 

62 

85 
68 

89 
68 

81 
61 

84 

58 

83 

59 

83 
60 

88 
64 

92 
66 

92 
65 

92 
63 

92 
63 

95 
65 

91 
66 

89 
67 

89 
54 

37 
56 

89 
62 

93 

65 

96 
64 

96 
65 

94 

66 

96 
67 

100 
68 

100 
68 

93 
69 

99 
68 

96 

69 

97 
69 

100 
70 

91  .3 
64  .4 

OnRDflNELLE 

MAX 
MIN 

94 

62 

91 

65 

90 
70 

87 
68 

84 

65 

88 

62 

89 
64 

69 
67 

92 
63 

93 
70 

93 
68 

93 
69 

95 
67 

92 
70 

91 
69 

90 
70 

83 

62 

89 
62 

93 
64 

96 
67 

97 
67 

94 

65 

96 
69 

99 
70 

99 
71 

99 
71 

97 
72 

96 
71 

95 
74 

95 
72 

99 
71 

93.0 
67  .8 

FORI  SMITH  WSO  BP 

MAX 
MIN 

80 
63 

87 
67 

67 

70 

83 
57 

84 

66 

86 
60 

87 
62 

88 
65 

90 
67 

90 
67 

90 
65 

90 
65 

93 
66 

90 
68 

83 
67 

86 
67 

86 
59 

90 
65 

90 
67 

93 
69 

93 
67 

92 
66 

93 
68 

94 

69 

97 
59 

97 
69 

97 
68 

95 
71 

96 

72 

99 
73 

100 
74 

90  .5 
67.1 

FORT   SMITH  HBTER  PLONI 

MAX 
MIN 

82 
56 

86 
62 

86 
70 

84 

67 

64 

60 

87 
55 

86 
56 

86 
59 

39 
61 

90 
64 

89 
64 

90 
61 

93 
61 

92 
64 

63 
62 

67 
66 

87 
50 

90 
56 

92 
65 

93 
63 

94 
56 

94 

63 

95 
64 

96 
64 

99 
66 

96 
65 

97 
67 

97 
66 

95 
70 

100 
64 

100 
66 

91  .0 
62.7 

HECTOR 

MAX 
MIN 

89 
62 

85 
59 

88 

70 

36 
65 

35 
64 

87 
58 

83 
60 

88 
62 

89 
62 

91 
63 

91 
66 

91 
66 

94 

63 

92 
69 

89 

67 

87 
69 

67 
59 

87 
59 

91 
61 

94 
64 

90 
51 

95 
63 

94 

65 

92 
67 

100 
69 

96 
69 

96 
67 

96 
67 

95 
71 

100 
66 

101 
69 

91  .5 
64  .7 

MENB 

MAX 
MIN 

79 
61 

85 

62 

86 
68 

32 
68 

32 
61 

36 
59 

37 
60 

86 

61 

88 
67 

89 
64 

90 
63 

92 
62 

91 
65 

63 

57 

86 

67 

86 
69 

91 
62 

89 
63 

39 
61 

91 

70 

94 

57 

90 
66 

95 
67 

94 

68 

96 
68 

98 
66 

95 
69 

94 

69 

96 
71 

93 

72 

101 

70 

90  .  1 
65.6 

OZBRK 

MAX 
MIN 

83 
62 

85 

67 

88 

72 

85 
68 

65 
64 

39 
60 

39 
62 

89 
66 

91 
68 

92 
69 

91 
68 

93 
67 

94 

67 

95 
67 

83 
67 

89 
70 

88 

57 

90 
65 

91 
67 

93 
58 

93 
69 

93 
69 

95 
70 

98 
71 

99 

72 

99 
71 

100 

72 

98 
71 

97 
73 

102 
73 

101 
74 

92.4 
67.9 

RUSSELLVILLE  3  N 

MBX 
MIN 

85 
61 

83 
60 

86 
66 

39 
60 

89 
59 

89 
60 

88 
64 

9 1 
67 

93 
67 

94 
64 

92 
63 

90 
57 

89 
61 

93 
61 

95 
64 

96 
59 

93 
64 

95 
59 

99 

96 

95 
73 

94 

71 

97 
69 

91  .3 

SUBIBCO 

MAX 

MIN 

84 

62 

90 
65 

90 
76 

85 
66 

85 
6  3 

90 
60 

91 

63 

91 
68 

92 
66 

93 
72 

93 
7  1 

95 
7  I 

96 
67 

95 
7  3 

90 
67 

91 
7  ] 

91 
6 1 

94 
64 

94 

65 

97 
67 

95 
67 

95 
68 

97 
69 

99 

7  ] 

102 
7 1 

100 
7 1 

99 
72 

96 
73 

96 
74 

102 
72 

104 

76 

94  . 1 
68.6 

HBLORON 
■ 

MAX 
M  1  N 

84 

59 

89 
60 

89 
69 

88 
68 

85 
58 

88 
56 

91 
58 

91 
59 

94 
62 

92 
63 

94 
61 

95 
62 

96 
61 

95 
64 

86 
65 

67 
72 

90 
57 

92 
57 

94 

59 

96 
64 

98 
65 

95 
62 

97 
64 

98 
66 

98 
66 

99 
65 

98 
67 

98 
67 

99 
73 

100 
69 

102 
66 

93.5 
63.3 

CENIRBL  OS 

BLUM  FORK 

MBX 
MIN 

87 
61 

86 
62 

87 
69 

69 
67 

84 

61 

88 
59 

89 
SI 

89 
64 

93 
68 

92 
69 

94 

69 

95 
71 

95 
66 

93 
70 

92 

70 

91 

72 

90 
64 

91 
61 

93 

65 

95 
68 

97 

70 

95 

67 

94 

70 

100 
71 

99 

73 

99 

70 

97 

73 

96 

72 

96 
72 

95 

70 

99 

72 

92  .9 
67  .6 

BENTON 

MAX 
MIN 

87 
61 

86 
66 

87 
66 

87 
67 

84 

66 

37 
61 

87 
57 

88 
52 

90 
66 

92 
68 

91 

68 

92 
67 

92 
68 

93 
68 

89 
69 

85 
73 

86 
66 

87 
59 

89 
62 

92 
66 

94 

67 

92 
65 

96 
68 

100 
69 

99 
70 

98 
70 

93 
75 

96 
73 

96 
70 

94 

70 

95 
71 

91.1 

66  .9 

BLBKELT  MOUNTBIN  DBM 

nax 

MIN 

84 
59 

80 
SB 

86 
62 

89 
66 

78 
61 

34 

59 

90 
58 

89 
60 

90 
60 

90 
65 

93 
65 

93 
65 

94 
64 

94 

65 

92 
67 

91 
67 

86 
54 

89 
59 

89 
59 

91 
64 

92 
55 

95 
65 

93 
65 

97 
67 

99 
69 

100 
69 

95 
69 

95 
69 

95 
69 

95 
68 

94 

69 

91.1 
64  .2 

CONWBY 

MBX 
MIN 

89 
62 

85 

66 

66 

70 

85 
68 

86 
64 

88 

62 

90 
63 

89 
66 

92 
58 

93 
70 

92 
69 

92 
70 

95 
67 

94 

70 

91 
71 

88 
74 

87 
61 

90 
61 

91 
64 

93 
69 

96 
67 

93 
55 

93 
70 

97 
73 

98 
72 

96 
71 

96 
73 

96 
72 

95 
74 

98 
70 

97 
72 

92.0 
68.2 

GREENBRIER 

MBX 
MIN 

83 
60 

86 
65 

88 
70 

80 
68 

85 
52 

68 
60 

89 
62 

90 
64 

92 
65 

93 
68 

92 
69 

92 
68 

95 
66 

94 

68 

91 
70 

88 
73 

87 
59 

88 
58 

91 
61 

93 
56 

95 
65 

94 
64 

94 

67 

98 
69 

99 
70 

98 
71 

96 
71 

98 
70 

93 
72 

99 
68 

98 
71 

91  .9 
66  .5 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

MBX 
MIN 

83 
63 

78 
63 

86 
66 

68 
68 

78 
61 

85 
52 

89 
62 

89 
64 

90 
65 

90 
70 

92 
70 

94 
70 

93 
69 

92 

71 

90 
73 

91 
73 

38 

70 

89 
65 

93 
63 

92 
65 

94 

73 

96 
73 

93 
73 

96 
74 

100 
74 

100 
71 

97 
71 

96 
72 

96 
76 

95 
77 

95 
77 

91  .2 
69.2 

LEOLB 

MAX 
MIN 

63 
60 

87 
62 

90 
70 

79 

67 

34 

62 

37 
59 

90 
61 

90 
63 

92 

66 

93 
69 

93 
67 

93 
66 

94 

68 

92 
71 

91 
70 

85 
72 

37 
68 

68 
60 

91 
61 

93 
67 

94 

70 

92 
70 

95 
69 

97 
70 

98 
70 

98 
71 

97 
74 

96 
73 

96 
72 

96 
70 

96 
74 

91  .5 
67  .5 

L ITTLE  ROCK  FBB  BP 

MBX 
MIN 

83 
63 

86 

66 

87 
70 

76 
66 

83 
64 

37 
63 

87 
65 

87 
66 

91 
69 

91 

70 

91 
71 

92 

72 

92 
69 

92 
73 

91 
71 

86 
75 

87 
65 

69 
62 

89 
64 

93 
70 

94 

69 

93 
66 

94 

71 

97 
74 

99 
74 

98 

76 

97 
75 

96 
75 

99 
72 

94 

72 

94 

76 

90.9 
59  .5 

MALVERN 

MBX 
MIN 

81 

59 

88 
60 

89 
65 

83 
65 

85 

60 

88 
60 

90 
59 

89 
59 

92 
64 

93 
68 

95 
64 

92 
64 

95 
64 

92 
69 

91 
69 

89 
71 

90 
63 

90 
60 

92 
62 

94 

66 

95 
66 

94 

68 

96 
68 

99 
69 

99 
70 

99 
70 

96 
72 

97 
70 

97 
72 

95 
70 

96 
72 

92.4 
65-8 

MORRILTON  4  SW 

MBX 
MIN 

85 
62 

87 
63 

89 
71 

87 
67 

86 
63 

87 
60 

90 
61 

89 
6B 

92 
68 

92 
68 

92 
68 

9 1 
69 

94 

65 

93 
69 

90 
70 

67 
71 

87 
61 

90 
59 

93 
64 

94 

67 

95 
69 

95 
64 

95 
70 

97 
69 

97 
71 

96 
69 

98 
71 

97 
72 

93 
74 

95 
70 

93 

72 

92.0 
67.2 

NIMROO  OBM 

MBX 
MIN 

84 

59 

83 
62 

86 
60 

87 
66 

80 
62 

84 

59 

87 
5 1 

90 
64 

90 
64 

90 
65 

92 
66 

91 

66 

93 
54 

94 

66 

94 

68 

90 
66 

85 
64 

88 
56 

68 
59 

92 
64 

94 

67 

96 
55 

93 
65 

93 
64 

96 
69 

98 
63 

97 
70 

97 
69 

99 
73 

99 

7Q 

93 
69 

91  .3 
65.0 

SHERIOBN  TOWER 
■ 

MBX 
H  1  N 

83 
62 

87 
63 

88 
66 

87 

67 

65 
61 

89 
62 

89 
62 

90 
63 

92 
63 

92 
67 

92 
67 

94 

68 

95 
67 

92 
69 

90 
66 

89 
71 

88 
63 

90 
61 

90 
62 

93 
65 

94 

59 

93 
68 

94 

59 

96 
71 

99 
76 

97 
71 

97 
71 

97 
72 

96 
69 

96 
69 

95 
72 

92  .0 
66  .9 

EAST  CENTRBL  06 

BRKANSBS  POST 

MAX 
MIN 

85 
63 

88 
66 

89 
70 

83 
67 

35 
63 

67 
69 

69 
65 

89 
66 

90 
67 

93 
69 

94 

69 

93 

70 

94 

68 

95 
70 

92 
57 

86 
70 

88 
68 

88 
60 

91 
62 

93 
70 

94 

59 

94 

69 

94 

69 

96 
71 

96 
71 

99 

73 

95 
72 

95 
73 

96 
73 

95 
67 

93 
72 

91  .6 
66.3 

BRINKLEY 

MBX 
MIN 

32 
66 

85 
57 

82 

61 

84 
64 

68 

63 

90 
63 

67 
66 

86 
67 

88 
66 

89 
69 

90 
68 

92 
71 

94 

70 

95 
70 

96 
74 

97 
73 

94 

60 

88 
62 

92 
65 

92 
64 

92 
66 

94 

69 

95 
71 

94 

70 

97 
73 

96 
78 

97 
73 

96 
74 

95 
74 

95 
71 

97 
75 

91  .7 
66  .8 

CABOT   4  SH 

MBX 
MIN 

83 
62 

86 
65 

87 
69 

85 
67 

83 
61 

64 

61 

39 

62 

89 
63 

90 
66 

91 
69 

91 
69 

93 

70 

94 

68 

94 

70 

91 
70 

86 
73 

87 
61 

88 
59 

91 
61 

93 
65 

95 
67 

94 

65 

96 
69 

96 
71 

99 
71 

93 
72 

98 
71 

97 
73 

95 
70 

95 
59 

93 
72 

91.4 
67  . 1 

CLBRENOON 

MBX 
MIN 

65 
63 

87 
66 

88 

72 

83 
68 

85 
64 

68 
65 

89 
65 

89 
63 

91 
68 

94 

70 

94 
72 

94 

72 

94 

72 

95 
72 

93 
73 

91 
73 

86 
65 

90 
60 

92 
62 

94 
69 

96 
70 

96 
72 

95 
70 

96 
71 

100 
72 

96 
73 

96 

73 

97 
73 

97 
74 

95 
70 

93 
74 

92  .5 
69 . 4 

OES  ARC 

MBX 
MIN 

89 
61 

88 
63 

89 
64 

85 
65 

34 

59 

86 
63 

38 
65 

90 
64 

91 
64 

94 
68 

93 
68 

93 
67 

94 

65 

94 

67 

92 
69 

91 
70 

86 
58 

88 
56 

90 
57 

93 
63 

95 
66 

94 

63 

95 
66 

98 
67 

100 
68 

96 
66 

97 
63 

96 
68 

95 
64 

98 
55 

91 
69 

92  .  1 
64  .8 

FORREST  CUT 

MBX 
MIN 

HELENA 

MBX 
MIN 

61 

63 

64 

63 

62 

84 

61 

62 

87 

63 

89 

66 

90 

67 

91 
68 

93 
68 

93 

68 

95 
70 

95 

70 

92 
71 

88 

65 

68 

61 

87 

61 

89 

62 

9 1 
66 

95 
69 

95 

69 

94 

70 

96 

72 

93 

72 

98 
71 

96 

72 

95 

73 

94 

70 

92 

70 

91  .2 
66.8 

KEO 

MAX 
MIN 

85 
65 

86 
64 

68 
69 

65 
67 

83 
63 

88 
63 

88 

65 

39 
65 

90 
66 

91 
69 

92 
70 

93 
71 

94 

63 

93 
70 

91 
69 

69 
73 

86 
64 

87 
63 

89 
63 

93 
66 

95 
70 

93 
68 

94 

71 

96 
72 

96 

71 

97 
73 

96 
73 

96 
73 

95 
72 

94 

68 

91 

75 

91  .1 
68.4 

HfiRlANNfl  2  S 

nflx 

MIN 

88 
62 

88 
67 

68 
71 

84 

68 

84 

61 

87 
63 

90 
63 

91  90 
67  66 

SEE  REf 

94     96  94 

58     69  69 

ERENCE  note; 

95     96  95 
68     72  71 

FOLLOWING  • 

93  87 
73  65 

jTflTION 

88 
60 

NDE 

91 
61 

94 
56 

96 
70 

96 
69 

97 
70 

93 
71 

93 
72 

99 
73 

98 
72 

97 
72 

96 
73 

94 

71 

89 
74 

92.6 
68.3 

1  4 


DAILY  TEMPERATURES  «~ 


STRTION 

DRY   OF  MONTH 

a 
or 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SSINI  CHfiRLE5 

MAX 

83 

84 

87 

87 

77 

84 

87 

88 

88 

91 

92 

93 

94 

95 

94 

92 

88 

89 

90 

90 

92 

94 

93 

96 

95 

99 

98 

96 

97 

95 

95 

91 

.  1 

63 

55 

69 

69 

64 

64 

65 

66 

67 

69 

71 

72 

71 

72 

71 

74 

62 

62 

61 

64 

64 

71 

70 

72 

72 

74 

73 

74 

73 

70 

73 

68 

•  6 

STUTTOflRT 

MAX 

89 

87 

88 

84 

85 

89 

90 

90 

92 

93 

93 

94 

95 

95 

93 

91 

88 

89 

91 

93 

96 

94 

95 

98 

98 

99 

97 

96 

95 

96 

94 

92 

.5 

66 

68 

72 

69 

6S 

65 

67 

68 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

66 

64 

55 

70 

73 

72 

73 

75 

74 

76 

74 

76 

75 

71 

75 

7  1 

■  0 

STUITGflRI  9  ESE 

MAX 

81 

83 

85 

86 

78 

83 

86 

88 

88 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

91 

85 

85 

87 

89 

91 

94 

92 

94 

95 

93 

97 

94 

95 

94 

93 

89 

.8 

67 

69 

71 

69 

66 

62 

58 

69 

70 

73 

72 

72 

71 

77 

74 

75 

67 

64 

65 

70 

72 

72 

72 

74 

74 

75 

74 

75 

75 

70 

75 

70 

.  9 

TURRELL 

MAX 

62 

86 

87 

81 

83 

84 

86 

88 

90 

92 

93 

94 

93 

95 

94 

93 

85 

84 

69 

91 

94 

94 

95 

96 

94 

95 

95 

94 

93 

90 

84 

90 

.  1 

niN 

59 

63 

72 

68 

69 

68 

63 

68 

69 

70 

75 

76 

71 

70 

59 

73 

56 

63 

63 

68 

80 

71 

72 

74 

75 

71 

73 

71 

70 

71 

72 

69 

•  8 

UEST  MEMPHIS 

MAX 

84 

86 

85 

84 

84 

86 

86 

88 

91 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

94 

87 

88 

90 

91 

95 

95 

95 

94 

96 

98 

97 

95 

94 

93 

92 

91 

.5 

M 1 N 

61 

67 

72 

69 

62 

61 

64 

70 

70 

70 

72 

70 

73 

72 

73 

76 

63 

61 

61 

71 

66 

74 

72 

74 

74 

76 

74 

73 

76 

67 

74 

69 

•  6 

UTNNE 

MAX 

84 

86 

88 

84 

85 

87 

86 

89 

90 

93 

94 

94 

95 

95 

94 

91 

86 

89 

90 

91 

95 

95 

95 

97 

98 

98 

96 

95 

95 

94 

94 

91 

.8 

■  • 

60 

67 

72 

67 

61 

60 

62 

69 

68 

70 

72 

71 

69 

71 

72 

72 

60 

62 

63 

69 

68 

69 

71 

72 

74 

75 

73 

72 

73 

69 

71 

68 

.  5 

SOUTHWEST 

07 

OE  QUEEN 

MAX 

86 

82 

88 

90 

68 

84 

88 

89 

88 

90 

89 

91 

92 

93 

90 

90 

87 

89 

87 

88 

91 

92 

91 

94 

93 

97 

94 

94 

93 

95 

95 

90 

.3 

69 

63 

63 

67 

68 

64 

59 

60 

61 

67 

65 

64 

64 

65 

66 

58 

69 

65 

54 

62 

67 

66 

65 

66 

58 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

65 

■  6 

HOPE   3  NE 

MAX 

86 

75 

90 

90 

86 

84 

88 

89 

68 

90 

90 

91 

92 

94 

90 

91 

83 

89 

89 

88 

91 

93 

92 

93 

97 

97 

96 

95 

95 

95 

95 

90 

.4 

63 

62 

65 

68 

64 

61 

62 

62 

63 

66 

67 

66 

66 

68 

69 

70 

66 

66 

62 

53 

68 

67 

68 

66 

70 

63 

59 

71 

71 

72 

70 

66 

.5 

MOUNT   IDS  3  SE 

MAX 

83 

79 

87 

87 

89 

83 

88 

89 

89 

92 

92 

92 

94 

95 

92 

90 

88 

92 

91 

92 

93 

96 

93 

96 

100 

97 

97 

96 

96 

96 

98 

91 

.7 

58 

58 

60 

68 

59 

55 

55 

56 

58 

59 

62 

62 

62 

63 

66 

67 

60 

58 

60 

56 

62 

62 

64 

65 

66 

65 

65 

67 

68 

71 

71 

62 

MURFREESBORO  2  NNH 

MBX 

83 

75 

85 

87 

82 

81 

85 

87 

86 

89 

89 

90 

91 

92 

89 

90 

87 

84 

89 

90 

87 

92 

90 

94 

96 

97 

95 

95 

94 

94 

96 

89 

.  1 

58 

57 

58 

65 

57 

57 

58 

58 

53 

62 

61 

61 

65 

65 

69 

64 

59 

56 

58 

62 

62 

63 

65 

66 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

62 

-  0 

NASHVILLE  EXP  SIBTION 

MAX 

85 

74 

87 

88 

85 

62 

86 

88 

87 

89 

87 

90 

92 

92 

88 

90 

84 

88 

87 

88 

90 

92 

90 

93 

96 

97 

95 

95 

95 

94 

95 

89 

.3 

53 

63 

69 

67 

66 

63 

63 

62 

68 

67 

69 

67 

69 

69 

70 

72 

69 

66 

62 

68 

68 

65 

69 

70 

71 

70 

71 

70 

74 

72 

71 

67 

-  8 

OKRY 

MAX 

86 

88 

89 

89 

86 

88 

68 

69 

91 

91 

91 

93 

95 

94 

91 

91 

90 

90 

87 

91 

92 

92 

93 

96 

97 

98 

96 

95 

94 

96 

96 

91 

.7 

HIN 

66 

65 

71 

72 

66 

64 

65 

66 

75 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

74 

71 

68 

63 

73 

72 

70 

72 

75 

75 

72 

75 

78 

78 

72 

77 

71 

.2 

STBMP5 

MBX 

85 

89 

90 

88 

88 

87 

88 

88 

91 

92 

93 

95 

93 

90 

92 

88 

91 

85 

88 

93 

95 

94 

96 

96 

98 

99 

93 

97 

93 

101 

101 

92 

.5 

MIN 

65 

64 

69 

55 

68 

60 

60 

64 

70 

66 

66 

65 

67 

68 

67 

72 

69 

66 

61 

70 

69 

66 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

67 

■  5 

TEXORKONfl  Fflfl  BP 

MBX 

72 

88 

89 

87 

82 

85 

87 

89 

68 

88 

91 

91 

91 

90 

92 

83 

88 

86 

86 

90 

92 

91 

93 

95 

97 

95 

93 

94 

92 

93 

97 

89 

.5 

MIN 

67 

67 

72 

72 

68 

64 

65 

66 

72 

70 

70 

66 

72 

72 

74 

71 

70 

67 

64 

72 

73 

68 

74 

74 

75 

73 

73 

74 

75 

75 

74 

70 

SOUTH  CENTRAL 

08 

BRKBDELPHIB  2  N 

MBX 

80 

87 

90 

89 

85 

87 

90 

90 

92 

92 

93 

94 

95 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

93 

95 

92 

95 

97 

98 

97 

96 

95 

95 

98 

96 

92 

.2 

MIN 

64 

63 

68 

69 

64 

61 

63 

63 

69 

70 

68 

68 

69 

70 

70 

73 

68 

68 

62 

63 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

73 

72 

73 

73 

75 

66 

CBMDEN  1 

MBX 

84 

83 

90 

90 

79 

84 

88 

89 

88 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

91 

83 

88 

90 

90 

93 

94 

93 

94 

95 

96 

98 

97 

95 

96 

97 

90 

.8 

MIN 

63 

65 

68 

68 

64 

62 

63 

63 

66 

68 

68 

69 

68 

71 

69 

72 

59 

63 

62 

63 

69 

59 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

75 

73 

74 

68 

EL  OORBOO  FBB  BP 

MAX 

75 

86 

88 

81 

38 

89 

91 

90 

92 

90 

91 

93 

96 

91 

92 

85 

90 

91 

91 

95 

96 

94 

96 

97 

98 

99 

98 

98 

97 

97 

98 

92 

.0 

M I N 

63 

66 

67 

68 

69 

67 

67 

67 

69 

69 

73 

71 

73 

73 

71 

74 

73 

67 

65 

71 

72 

71 

72 

76 

74 

77 

74 

78 

78 

77 

75 

FOROTCE 

MAX 

84 

81 

87 

85 

77 

84 

87 

89 

69 

93 

93 

93 

93 

95 

93 

94 

83 

88 

90 

92 

94 

95 

93 

94 

96 

98 

97 

97 

95 

96 

97 

91 

.  1 

MIN 

61 

62 

65 

65 

61 

61 

60 

61 

65 

67 

69 

67 

69 

71 

63 

71 

70 

62 

63 

67 

69 

69 

70 

70 

70 

73 

70 

73 

72 

71 

77 

67 

MBCNOL IB 

MAX 

75 

87 

89 

85 

63 

85 

87 

88 

90 

68 

90 

91 

93 

68 

90 

83 

88 

89 

87 

90 

92 

91 

93 

95 

96 

96 

95 

94 

94 

95 

97 

69 

.6 

MIN 

65 

64 

70 

72 

66 

61 

61 

63 

69 

67 

67 

66 

67 

69 

70 

73 

68 

69 

62 

53 

68 

67 

63 

70 

69 

71 

69 

70 

73 

73 

70 

67 

MORoenr  LOCK  e 

MBX 

86 

84 

90 

85 

84 

84 

87 

89 

87 

93 

91 

94 

93 

94 

91 

91 

87 

91 

90 

87 

93 

95 

95 

95 

93 

97 

97 

97 

95 

94 

96 

91 

.3 

M 1 N 

62 

66 

69 

65 

65 

61 

61 

62 

67 

67 

67 

68 

68 

70 

68 

71 

69 

64 

63 

65 

68 

67 

66 

70 

63 

72 

69 

7] 

73 

73 

71 

PRESCOTT 

MAX 

81 

88 

90 

85 

84 

87 

89 

67 

92 

91 

92 

93 

94 

91 

91 

85 

89 

90 

90 

92 

93 

92 

94 

97 

93 

97 

95 

95 

95 

95 

97 

91 

.3 

MIN 

64 

64 

70 

68 

66 

63 

64 

66 

71 

69 

70 

69 

71 

72 

72 

73 

70 

66 

63 

69 

71 

69 

7! 

73 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

69 

.5 

SPBRKMBN 

MAX 

65 

82 

90 

69 

81 

85 

86 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

96 

91 

92 

64 

90 

90 

92 

95 

95 

94 

95 

97 

99 

99 

97 

96 

96 

98 

91 

.9 

M  I  N 

61 

62 

67 

69 

63 

60 

60 

62 

67 

68 

66 

68 

67 

70 

69 

74 

69 

62 

60 

67 

70 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

67 

■  2 

HBRREN  2  M5U 

MAX 

84 

84 

88 

69 

77 

83 

86 

88 

90 

93 

93 

93 

94 

96 

92 

90 

65 

69 

90 

92 

93 

95 

93 

96 

99 

96 

97 

95 

96 

95 

97 

91 

.3 

M  I  N 

61 

65 

68 

69 

63 

61 

63 

64 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

74 

69 

64 

67 

70 

68 

70 

72 

71 

70 

72 

71 

71 

71 

73 

58 

.5 

SOUTHEAST 

09 

CROSSEIT  2  SSE 

MAX 

87 

86 

91 

90 

82 

84 

87 

90 

90 

92 

92 

94 

93 

96 

94 

95 

89 

89 

90 

88 

94 

96 

94 

92 

91 

98 

97 

97 

96 

95 

98 

91 

9 

MIN 

59 

63 

67 

68 

65 

60 

60 

60 

65 

65 

65 

66 

67 

68 

67 

72 

69 

62 

64 

63 

66 

66 

62 

63 

67 

69 

69 

70 

70 

71 

68 

65 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

85 

66 

91 

90 

83 

84 

87 

90 

92 

91 

93 

93 

94 

95 

94 

93 

89 

89 

88 

90 

94 

95 

95 

96 

98 

98 

98 

94 

96 

97 

95 

92 

0 

MIN 

60 

66 

68 

69 

64 

64 

65 

68 

66 

68 

70 

70 

69 

72 

70 

71 

70 

60 

54 

65 

68 

67 

67 

71 

69 

73 

70 

70 

73 

70 

73 

68 

DUMBS 

MAX 

85 

68 

88 

84 

85 

87 

69 

89 

90 

92 

94 

95 

96 

94 

95 

90 

90 

69 

92 

95 

97 

96 

96 

97 

99 

99 

95 

97 

97 

95 

95 

92 

6 

MIN 

65 

67 

70 

69 

66 

67 

66 

66 

70 

71 

73 

74 

73 

74 

71 

74 

72 

71 

67 

63 

70 

71 

70 

74 

72 

75 

72 

74 

73 

72 

75 

70 

EUDORB 

MAX 

86 

65 

89 

88 

78 

82 

86 

87 

68 

91 

92 

93 

94 

95 

93 

93 

69 

89 

88 

89 

92 

93 

92 

94 

96 

98 

96 

93 

94 

95 

98 

90 

8 

MIN 

63 

68 

67 

68 

67 

64 

65 

64 

66 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

66 

65 

66 

69 

59 

70 

72 

71 

75 

72 

73 

74 

74 

73 

69 

MONTICELLO  3  SW 

MAX 

84 

63 

89 

86 

76 

83 

85 

90 

88 

88 

92 

91 

92 

93 

94 

93 

92 

89 

91 

92 

94 

92 

95 

95 

97 

97 

97 

95 

95 

95 

96 

90 

9 

HIN 

60 

62 

65 

67 

61 

60 

62 

67 

62 

63 

67 

66 

67 

70 

69 

70 

71 

61 

63 

65 

68 

66 

67 

70 

68 

67 

70 

71 

72 

69 

70 

PINE  BLUFF 

MAX 

86 

84 

88 

87 

78 

85 

69 

90 

90 

91 

93 

94 

95 

95 

92 

90 

89 

89 

89 

91 

92 

94 

93 

95 

97 

99 

98 

97 

96 

95 

96 

91 

5 

HIN 

66 

66 

67 

68 

53 

64 

54 

65 

58 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

68 

64 

65 

65 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

70 

72 

69 

1 

PORTLAND 

HAX 

86 

85 

90 

90 

60 

82 

86 

86 

87 

90 

90 

92 

93 

94 

92 

93 

68 

90 

88 

89 

93 

94 

92 

93 

96 

97 

99 

94 

94 

95 

97 

90 

8 

HIN 

62 

64 

70 

68 

67 

65 

65 

66 

66 

70 

72 

71 

72 

73 

70 

71 

70 

64 

55 

66 

69 

68 

69 

73 

69 

74 

71 

72 

72 

71 

74 

69 

0 

ROHHER  2  NNE 

HAX 

83 

84 

85 

87 

77 

83 

86 

88 

88 

90 

91 

92 

93 

95 

95 

93 

88 

88 

89 

90 

93 

94 

94 

94 

96 

98 

98 

91 

93 

97 

94 

90 

5 

HIN 

64 

67 

68 

69 

61 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

72 

70 

73 

70 

65 

66 

67 

70 

69 

70 

72 

71 

75 

70 

73 

74 

75 

73 

69 

3 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

85 

68 

86 

80 

84 

88 

90 

90 

91 

94 

95 

96 

93 

92 

85 

66 

89 

92 

94 

96 

95 

97 

94 

99 

97 

97 

97 

95 

94 

91 

8 

MIN 

61 

64 

69 

68 

64 

62 

62 

64 

66 

68 

70 

70 

73 

70 

72 

71 

59 

64 

67 

71 

71 

69 

71 

72 

73 

73 

74 

70 

74 

68 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEflSONRL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF   1975  -   1976  RRKfiNSRS 


STflT  ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

NORMRLS 
JULY- JUNE 

m            m  m 

NUK 1 HHt  o 1                         U  1 

D  C  Kl  T  n  Kl  \/  I  1    1  C 

DtN 1 UNV  I  LLt 

0 

0 

1  22 

2  1  9 

5 1  8 

8  3 1 

1002 

534 

9  9  F 
^  i  0 

9  1  F 

]  ] 

4  14  1 

DEER 

0 

0 

1  60 

24  6 

586 

870 

1033 

F  T  0 

Q  9  R 

9Q  1 

^y  1 

24  4 

1  2 

4  54  6 

rilOrkQ    QPPIWPQ     '3  uwu 
tUttnH    OrKirNUci    J  WiNn 

0 

0 

90 

1  4  7 

4  38 

72  1 

874 

"5  Q  1 

JO  1 

1  F 

1  2  4 

2 

3291 

3787 

rHTtlltVILLt    rnn  rtr 

0 

0 

1  1  2 

20  3 

5  I  8 

770 

Q  "3  T 

493 

1  94 

1  6  4 

7 

38  38 

FRYETTEVILLE  EXP  STR 

0 

0 

96 

153 

427 

709 

860 

390 

359 

147 

167 

9 

3317 

3839 

DRRVETTE 

1 

0 

105 

169 

452 

755 

903 

434 

393 

159 

145 

5 

3521 

4034 

HARRISON  FRH  flP 

0 

0 

108 

197 

505 

772 

917 

463 

425 

196 

166 

2 

3751 

HUNTSV  ILLE 

1 

0 

108 

176 

472 

705 

913 

435 

385 

181 

173 

13 

3562 

1  p  o  n   ui  1 1  1 
L  t  HU   n  i  L  L 

0 

0 

82 

1  67 

690 

8  3 1 

"5  C  F 
J  D  D 

n  F 

1  n  1 
1  u  1 

Q 

3137 

3886 

SiLOflM  SPRINGS 

0 

0 

1  18 

198 

499 

814 

964 

495 

427 

191 

181 

6 

3893 

381  3 

M            m  m 

L  HL  I L  U    KUL  n 

1 

0 

1  06 

2  1  4 

5  1  6 

795 

986 

558 

4  1  5 

24  0 

I  PT 
1  0  / 

■3 

4  021 

0 

0 

85 

1 65 

459 

749 

892 

If  ? 

33  1 

1  1  1 

n 
u 

34  4  1 

r*  T  1  R  F  D  T 
Lj  1  Lu  t  K  1 

0 

0 

1  06 

1  85 

460 

69  3 

888 

4  5  1 

349 

1  pn 
1  ou 

1  9  1 

34  36 

3914 

r*DFFRQ     FFPPY  riQM 

0 

0 

82 

1  60 

459 

735 

jO  0 

1  T9 

1  "^P 
i  JO 

Q 

34  4  8 

MRMflOTH  SPRING 

0 

0 

90 

174 

467 

757 

923 

494 

340 

186 

131 

0 

3562 

3959 

MRRSHRLL 

0 

0 

92 

185 

478 

721 

877 

393 

327 

185 

128 

2 

3388 

MOUNTHIN  HOME    1  NNW 

0 

0 

74 

145 

428 

725 

867 

395 

31  1 

140 

1  08 

0 

3193 

3852 

MOUNTflIN  HOME   C   OF  ENG 

0 

0 

1  13 

209 

500 

814 

964 

524 

401 

206 

171 

0 

3902 

M  n  1  1 M  T  □  I  M     W  I  F  I.I 

0 

0 

1  G  1 

1  9  4 

457 

770 

9  1  8 

385 

203 

1  QF 

1 

367  3 

YELLVILLE 

0 

0 

109 

208 

471 

733 

933 

498 

352 

197 

157 

2 

3670 

MflPTUFQCT                              n 'a 
INUnlntHOl  Uj 

flL  I  C  I  R 

0 

0 

9 1 

1  65 

4  38 

590 

832 

4  06 

279 

1  50 

7  2 

u 

'119  1 
J  I  ^  J 

RQTFQWII  1  F     I  I\/FQTnrk 

0 

0 

7  7 

1  1 8 

3  1  7 

709 

8  1  3 

363 

296 

1  57 

1  9Q 

1  J 

n  n  9 

3780 

RDTFQUIIlF     1      QKin    n  1 
DHILOVILLl.    l    hinu    U  I 

0 

0 

69 

1 60 

592 

8  I  6 

4  1  5 

n  n 
JUU 

t  T9 

y  1 

Q 

RFFflFUll  1  F 

0 

0 

5  1 

1  25 

36  3 

584 

787 

396 

27  4 

t  ^  A 
I  J*t 

F 

n 
u 

2887 

BLYTHEVILLE 

0 

0 

28 

84 

363 

642 

825 

0 

3386 

L  U  n     1  INu 

0 

0 

8  4 

1  46 

4  38 

745 

878 

^  nc 

29  I 

1  4  9 

n 
u 

'59F  1 

JD  /  0 

u 

0 

8  1 

1  57 

4  56 

752 

894 

4  96 

389 

I  52 

u 

JUOD  HILL 

0 

0 

48 

102 

389 

681 

802 

381 

254 

1  19 

57 

2 

2835 

KE ISER 

0 

0 

92 

184 

450 

751 

896 

476 

326 

181 

1  I  1 

0 

3467 

NEWPORT 

0 

0 

76 

170 

437 

735 

862 

450 

297 

142 

103 

0 

3272 

3242 

PHRRGOULD 

0 

0 

79 

1  30 

420 

737 

864 

463 

319 

173 

91 

0 

3276 

3538 

r UL  HnUlN  1  Ho  I 

0 

0 

7  7 

1  32 

449 

756 

898 

4  6  I 

309 

1  85 

92 

0 

3  359 

3662 

SERRCY 

0 

0 

47 

122 

396 

668 

785 

367 

270 

127 

61 

0 

2843 

3154 

UFQT     rFMTPQl  DA 

Rl  HF     MnilMTQIM  RDM 
DLUt    nUUINIHilN  Unn 

0 

0 

55 

1  2  4 

4  72 

7  4  7 

84  1 

4  1  0 

34  3 

1  4  1 

90 

0 

322  3 

R rt n wf  u  r  t  \  f 

□  UUINCV  I  LLC 

Q 

n 
u 

F  n 
D  u 

1  9  A 

"5 "?  fl 

f;  T  f; 

"7  Q  "5 

345 

292 

99 

7  3 

0 

2820 

LLnrvnOV  ILLQ 

Q 

g 

0  J 

1  R  1 

4  74 

I^A 

Q  n  R 
y  u  D 

4  96 

394 

1  8 1 

1  26 

0 

■3F  QF 

n 
u 

0 

4  5 

1  1  9 

392 

563 

789 

357 

279 

1  08 

4  9 

0 

28  1  1 

j  1  2o 

FORT   SMITH  WSO  RP 

0 

0 

52 

141 

430 

74 1 

863 

413 

353 

123 

80 

0 

3206 

3335 

FnPT     <^MITH    UQTFP    PI  QMT 
rur\l     OHlin    WnlLn  rLnlNI 

n 
u 

n 
U 

R  n 
o  u 

1  5  4 

856 

4  50 

343 

1  5  3 

1  1  8 

1 

3313 

HECTOR 

0 

0 

61 

1  17 

352 

723 

850 

397 

300 

135 

64 

0 

3009 

MENR 

0 

0 

51 

109 

383 

665 

754 

327 

308 

92 

58 

0 

2757 

3105 

OZRRK 

0 

0 

39 

103 

383 

667 

786 

364 

286 

104 

57 

0 

2789 

3199 

RUSSELLVILLE  3  N 

0 

0 

55 

149 

452 

737 

876 

443 

359 

168 

3163 

Q 1 1 R  I  Q  r  n 
DUD  1 HL  U 

0 

0 

38 

87 

370 

64  2 

74  8 

307 

2  7  1 

89 

4  9 

0 

260  1 

3118 

WFILDRON 

0 

0 

67 

153 

405 

685 

826 

344 

285 

1  13 

75 

2 

2955 

3166 

rFWTPQl  DF 

Ql  MM    F  n  P  K 

u 

0 

9  4 

370 

522 

720 

33  3 

268 

99 

55 

0 

2609 

3063 

BENTON 

0 

0 

50 

106 

401 

625 

743 

353 

281 

1  17 

59 

0 

2735 

3281 

BLRKELY  MOUNTflIN  DRM 

0 

0 

54 

173 

466 

704 

830 

438 

360 

163 

1  1  1 

0 

3299 

CONWRY 

0 

0 

4  4 

1  1  3 

389 

665 

760 

342 

24  7 

1  1  3 

50 

Q 

2723 

3049 

GREENBRIER 

0 

0 

64 

1  57 

438 

599 

824 

387 

299 

144 

93 

0 

3105 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

0 

0 

4  1 

104 

379 

660 

738 

392 

295 

1  16 

79 

0 

2804 

2729 

LEOLR 

0 

0 

46 

126 

399 

617 

722 

305 

263 

124 

57 

0 

2660 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  RND  SEflSONRL   HEATING  DEGREE  DRYS 


SEASON  OF   1975  -   1976  PRKPNSfiS 


STRT  ION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

npR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

M  n  D  M  0 1  Q 

IN  Un  nHL  0 

1 1  n  V      1 1 1  Ki  c 
JUL  1  - JUNt 

LITTLE  ROCK  FAR  RP 

0 

Q 

1  "^n 
I  jU 

4  14 

68  1 

777 

359 

284 

1  46 

70 

0 

2909 

3354 

MRLVERN 

0 

0 

41 

132 

391 

627 

743 

327 

264 

1  10 

56 

0 

2591 

MORRILTON  4  SW 

0 

0 

53 

125 

379 

657 

754 

332 

259 

1  1  3 

54 

0 

2726 

3131 

NIflROD  CRM 

0 

0 

69 

132 

482 

747 

840 

445 

355 

186 

104 

0 

3360 

SHERIDRN  TOWER 

m           m  m 

0 

0 

38 

1  14 

359 

526 

707 

307 

260 

1  13 

47 

0 

2571 

2968 

ERST  CENTRRL  06 

RRKRNSflS  POST 

0 

0 

24 

85 

335 

617 

697 

276 

208 

84 

35 

0 

2361 

BR  INKLEY 

0 

0 

57 

138 

430 

832 

291 

352 

143 

84 

0 

3200 

CRBOT  4  SW 

0 

0 

47 

124 

392 

673 

772 

369 

268 

131 

71 

0 

2847 

CLARENDON 

0 

0 

43 

100 

372 

649 

731 

292 

207 

91 

38 

0 

2523 

DES  ARC 

0 

0 

41 

92 

327 

662 

751 

366 

245 

1  15 

56 

G 

2655 

3147 

FORREST  CITY 

0 

0 

85 

104 

4  1  4 

HELENA 

0 

0 

58 

135 

420 

709 

842 

402 

330 

139 

1  1  7 

0 

3152 

3037 

KEO 

0 

0 

55 

118 

385 

650 

730 

318 

256 

116 

51 

0 

2680 

MARIANNA  2  S 

0 

0 

49 

95 

358 

651 

748 

299 

227 

92 

54 

0 

2573 

3165 

SAINT  CHARLES 

0 

0 

52 

1  34 

383 

559 

782 

373 

256 

I  18 

97 

0 

2854 

3061 

STUTTGART 

Q 

Q 

37 

97 

c:  n 
J  □  u 

t)  1  0 

7  I  3 

278 

2  1  5 

86 

36 

0 

2428 

284  8 

STUTTGART  9  ESE 

0 

0 

51 

1  34 

365 

642 

765 

352 

270 

1  10 

80 

0 

2769 

3248 

TURRELL 

0 

0 

70 

103 

657 

767 

344 

221 

106 

80 

0 

WEST  MEMPHIS 

0 

0 

62 

108 

375 

677 

759 

338 

239 

105 

60 

0 

2723 

WYNNE 

0 

0 

60 

105 

364 

665 

786 

344 

247 

1  19 

60 

0 

2750 

■         ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

0 

0 

38 

101 

354 

589 

700 

303 

241 

86 

28 

0 

2440 

2855 

HOPE  3  NE 

0 

0 

59 

1  37 

395 

626 

723 

329 

288 

109 

66 

0 

2732 

2928 

MOUNT   IDA  3  SE 

0 

0 

76 

194 

468 

738 

836 

434 

359 

189 

1  38 

3 

3435 

3328 

MURFREESBORO  2  NNW 

0 

0 

60 

128 

4  1  4 

673 

807 

372 

351 

1  34 

89 

1 

3029 

NflSHVI!  I  F    FXP  STQTiniM 

Q 

n 
u 

9  A 

Q  C 

■5  Q  C 
J  D  C3 

624 

7  20 

337 

290 

1  06 

6  3 

0 

2616 

3025 

OKRY 

0 

0 

14 

74 

236 

544 

621 

248 

200 

55 

21 

0 

201  3 

2461 

STAMPS 

0 

0 

22 

93 

349 

567 

625 

245 

231 

84 

23 

0 

2239 

TEXARKRNfl  FRR  RP 

0 

0 

12 

80 

325 

537 

620 

235 

237 

75 

34 

0 

2155 

m           m  m 

SOUTH  CENTRRL  08 

HRKRDELPHIA  2  N 

0 

0 

32 

1  19 

397 

629 

740 

327 

249 

91 

39 

G 

2523 

2838 

CAMDEN  1 

0 

0 

35 

1  1  3 

370 

626 

688 

296 

257 

100 

64 

G 

2549 

2707 

EL  DORADO  FRA  AP 

0 

0 

15 

74 

329 

553 

521 

291 

226 

70 

22 

G 

22GI 

2645 

FORDYCE 

0 

0 

4  1 

1  17 

368 

638 

708 

314 

259 

1  13 

91 

G 

2659 

2627 

MAGNOL lA 

0 

0 

38 

97 

369 

625 

576 

283 

273 

108 

57 

0 

2526 

2468 

MOROBAY  LOCK  8 

0 

0 

31 

1  10 

355 

552 

724 

309 

223 

101 

67 

0 

2573 

PRESCOTT 

0 

G 

18 

80 

355 

600 

649 

249 

223 

66 

27 

0 

2267 

2749 

SPARKMRN 

0 

0 

43 

97 

388 

607 

731 

349 

320 

105 

0 

WRRREN  2  WSW 

0 

0 

131 

385 

642 

724 

302 

275 

122 

86 

0 

2577 

m           m  m 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

0 

G 

45 

122 

353 

642 

723 

320 

263 

107 

61 

0 

2637 

2488 

DERMOTT   3  NE 

0 

G 

43 

1  12 

344 

610 

732 

306 

251 

1  16 

73 

0 

2587 

DUMAS 

0 

0 

30 

94 

320 

587 

675 

264 

205 

74 

25 

0 

2274 

271  3 

EUDORA 

D 

0 

31 

83 

354 

620 

704 

278 

233 

87 

47 

0 

24  37 

MONTICELLO   3  SW 

0 

0 

43 

1G8 

357 

585 

701 

280 

239 

101 

78 

0 

2492 

2694 

PINE  BLUFF 

0 

0 

28 

81 

325 

581 

629 

224 

206 

70 

67 

0 

221  I 

2588 

PORTLAND 

0 

0 

39 

104 

360 

513 

728 

312 

268 

101 

60 

0 

2585 

ROHWER  2  NNE 

0 

0 

41 

1  17 

359 

626 

750 

334 

264 

1  17 

65 

0 

2673 

STAR  CITY  4  ENE 

0 

0 

38 

1  16 

343 

587 

672 

278 

198 

109 

47 

0 

2388 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

RRKRNSnS 

JULT  1976 


X 

Dflr 

DF  MONTH 

SrfiTlON 

a. 
o 

I  IN  I 

riHi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

^ 

8 

9 

10 

1 1 

\2 

I  3 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
(r 

KE ISER 

2 

nnx 

MIN 

97 
70 

100 
70 

92 
73 

89 
73 

8  1 
69 

89 
69 

96 
68 

1  00 
70 

100 
73 

I  0  1 
74 

I  04 

77 

108 
79 

106 
79 

104 

78 

104 

79 

105 
80 

100 
74 

1  04 
73 

105 
72 

1  06 
73 

1  05 
75 

1  06 
71 

106 

76 

1  07 
77 

1  10 
81 

1  09 
82 

107 
80 

107 
79 

107 
78 

97 
75 

108 
75 

101  .9 
74  .9 

4 

MAX 
MIN 

87 
73 

90 
73 

85 

75 

83 
75 

77 
70 

83 
70 

87 
70 

89 

72 

92 
75 

92 
77 

94 

78 

98 
80 

96 
80 

93 
82 

95 
81 

97 
82 

91 
80 

95 
78 

95 
78 

97 

77 

96 
79 

96 
78 

96 
80 

97 
79 

98 
83 

98 
85 

96 
82 

99 
81 

98 
82 

91 
78 

98 
77 

92.9 
77  .7 

nnRIRNNfl  2  S 

2 

nnx 

MIN 

95 
76 

97 
78 

92 
79 

88 
78 

87 
74 

91 
77 

92 
76 

94 
78 

93 
80 

93 
80 

95 
81 

96 
84 

96 
82 

96 
83 

97 
84 

97 
84 

94 

79 

95 
78 

95 
79 

95 
80 

98 
82 

98 
83 

98 
83 

99 
86 

100 
84 

100 
85 

100 
85 

100 
85 

100 
87 

101 
83 

97 
83 

95.8 
81  .2 

ROHHER  2  NNE 

2 

MHX 

niN 

87 
70 

84 

70 

85 
71 

83 
71 

76 
68 

86 
69 

88 
69 

89 

70 

90 
71 

91 
71 

94 

73 

98 
75 

97 

75 

100 
75 

98 
75 

99 
75 

90 
75 

95 
71 

96 
71 

97 
71 

98 
79 

98 
75 

101 
74 

100 
77 

99 
77 

98 

75 

101 
75 

92 
75 

96 
77 

97 
75 

93 
75 

93-4 

73.2 

SruTTCPRT  9  ESE 

2 

flHX 

niN 

83 
72 

83 
73 

82 

72 

81 
73 

78 
71 

84 

70 

84 

72 

86 
71 

88 

73 

90 
75 

94 

76 

95 
77 

95 
78 

96 
77 

96 
79 

94 
80 

84 

75 

92 
73 

93 
75 

94 

75 

93 
77 

95 
78 

93 
78 

95 
80 

95 
80 

98 
81 

98 
81 

96 
81 

96 
80 

96 
77 

90 
77 

90.9 
76.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  8 


EVnPORflTION  RND  WIND 


STPTION 

DRY  OF  nONTH 

_, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5°i 

NORIM  CENIRBL 

02 

liOUNIPIN  HONE  C  OF 

ENG 

EVflP 
WINO 

niN 

.30 
10 
97 
60 

.19 
0 
92 
66 

.05 
5 
79 
70 

.08 
0 
78 
70 

.14 

10 
88 
58 

.25 
5 
96 
69 

.25 
5 
96 
69 

.24 

0 
97 
72 

.23 
5 
98 

71 

.20 
5 

100 
75 

.34 

10 
100 
76 

.22 
0 

102 
73 

.28 

10 
101 
62 

.21 
5 
99 
74 

.26 
5 

102 
76 

.23 
20 
94 

72 

.22 
5 
95 
65 

.25 
0 
96 
68 

.26 
S 
67 
60 

.22 
5 
98 

71 

.24 

10 
99 
71 

.28 
5 
99 
74 

.28 

5 

100 
74 

.31 
10 

103 
75 

.31 

5 

103 
75 

.26 
5 

102 
77 

.30 
5 

103 
78 

.29 

10 
100 
76 

20 
99 
72 

.12 
5 
94 

71 

.25 
0 

105 
77 

7.30B 

1 90 
96.8 
71  .3 

HEST  CENrRBL 

04 

BLUE  MOUNIBIN  DBN 

UINO 

.25 
14 

.16 
19 

.18 
24 

.17 
17 

.02 
16 

.33 

6 

.22 
9 

.24 

6 

.27 

12 

.24 

1 1 

.27 
13 

.28 

1  1 

.28 
10 

.29 

13 

.13 
6 

.16 
8 

.17 
12 

.31 
20 

.26 

26 

.23 
20 

.27 
16 

.21 
12 

.29 

13 

.28 
13 

.24 

16 

.20 
6 

.30 
7 

.30 
25 

.25 
14 

.27 
16 

.29 
19 

7.36 
430 

CENTRBL 

05 

BLBKEL'  nOUNTBIN  OBM 

EVBP 
UINO 

.18 
19 

.18 
9 

.08 
16 

.20 
26 

.10 
19 

.20 
1  3 

.21 
15 

.25 
12 

.18 
10 

.20 
1  1 

.23 
13 

.25 
13 

.25 

IS 

.26 

15 

.13 
8 

.25 

17 

.18 

21 

.26 
1  3 

.25 

17 

.24 

20 

.26 

21 

.26 
21 

.24 

21 

.28 
16 

.30 
26 

.31 
18 

.24 
14 

.26 
16 

.27 
21 

.30 
24 

.14 

16 

6.95 
516 

EflSI  CENTRAL 

06 

SIUTTGBRT  9  ESE 

EVflP 
UINO 
flat 
niN 

.30 
14 

92 
70 

.19 
3 
92 
70 

.21 
26 
91 
70 

.27 
32 
90 
70 

.11 
5 
81 
68 

.21 
4 

96 
69 

.28 
S 
96 
71 

.27 

98 

71 

.28 
6 
97 
72 

.21 

7 
99 
73 

.28 

2 

102 
74 

.28 
8 

103 
74 

.35 
15 
96 
73 

.26 
6 

100 
74 

.33 

17 
97 
73 

.27 
12 
96 
73 

.15 
1  1 
86 
67 

.29 
3 
96 
66 

.29 
4 

97 
66 

.29 
4 

96 
69 

.31 
10 
96 
73 

.31 
9 

100 
73 

.31 
3 
96 
74 

.30 
0 

100 
74 

.28 
0 
101 
75 

.30 
4 

104 

75 

.38 

15 
103 
73 

.30 
15 
99 
73 

.36 
14 

98 
73 

.49 

16 
97 
71 

.29 
8 

101 
72 

8.75 
292 
96.8 
71  .6 

■      ■  ■ 

SOUTHHEST 

07 

MOPE  3  NE 

EVBP 
HINO 

24 

15 

.05 
9 

.23 
17 

.25 
20 

.16 

1  1 

.24 

6 

.24 

8 

.23 
5 

.19 
5 

.20 

7 

.21 
8 

.24 

9 

.24 

17 

.22 
4 

.17 
6 

18 
3 

.09 
6 

25 
1 

.20 
2 

.20 
5 

.24 

3 

.22 

3 

.23 

2 

.25 
3 

.26 

9 

2 

1 

1  3 

19 

15 

6.518 
238 
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STATION  INDEX 


ORKRNSnS 

JULY 


1976 


Q  T  Q  T  T  n  M 
0  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 
L  U  U  N  1  T 

LU 

o 
cx 
z 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVHTION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLr\VL.r\ 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

flLlCIfl 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

ss 

7A 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

0130 

05 

SAL INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flLY 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

PMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALTA  F  GARNER 

HN  1  U  i  IN t 

0178 

07 

r  1  r\  t 

i 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

nUFM    R  HFMPlRIY 

flRKRDELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7  A 

c 

ARK  WATER-SEWAGE  OEPT 

ARKflNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7A 

CLARENCE  L  .WESTMORELAND 

PIRKflNSflS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

ARK  POST   NAT  MEMORIAL 

FISHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

flUGUSTR  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BflTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SflTESVILLE  L  AND  0  I 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

0536 

03 

1 Q  r  k  Q  n  M 

JHL  r\  0  UN 

/ 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

p     M  RPFPKFwPTnr.r 

r.     II.  DnuLrxLlNnlulJL. 

BENTON 

0582 

05 

SAL INE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

5P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONV  ILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

13 

1296 

7R 

7A 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE   4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7A 

c 

J.W.  T0MLIN50N 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7A 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

06 

91 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLRND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

I 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

DLT  1  ncv  ILLt 

0806 

03 

MrCCTCCIDDI 

n 1  Ob  1 00  1  r r  1 

c 
0 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7A 

H 

P     1      lJH  I  T  F 
K    L    Wn  1  1  t 

BONNEROALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1  000 

7A 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEV  ILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7A 

c 

CLEO  E  .  YANDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7A 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.  LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  102 

05 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.   M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7A 

C  W  THORNLEY  JR 

L  HM  Ut  IN  1 

1  152 

08 

U  U  n  L  n  1  1  H 

J 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8A 

8A 

c 

H 

UHN  onULrNLL.' 

CLARENDON 

1  442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

9  1 

1  9 

1  70 

5P 

7  A 

GLENNON  LONG 

CLARKSV  ILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7A 

EARL   B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MAD  I  SON 

7 

35 

48 

93 

48 

I  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

05 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7A 

MARVIN  WALKER 

rRnc;<^FTT  9  ^<^f 

LrsUOOC  1   i      C  OOC 

1730 

09 

Q  c  u  1  r  Y 
n  On  L  u  1 

33 

07 

91 

57 

180 

8A 

8A 

H 

ronCCFTT     I.IDTFD  PflMM 

LKUoDtl 1     WHILK  LUnn 

CRYSTAL  VALLEY 

1  750 

05 

PULASK  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C .   T  IMMING 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A.   MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

13 

93 

09 

330 

6P 

7R 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7A 

7A 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEV lER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7A 

7A 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF   ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

RADIO  STATION  KVSA 

riF*^  QRr 

u  L.  o    n  n  L 

1968 

06 

pp  n  I  p  1  p 
r  rr  n  1  IT  1  L. 

~l 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

n U t  T    o n 1  In 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8A 

WILL  I  AM  C  .  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  G  5HERRET 

EVENING  SHADE   1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

ss 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAR  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

35 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOCAN 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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STRTION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  INT  Y 

U  U  U  IN  1  1 

UJ 

o 

cr 
a: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PlDCppwpp 
UDOLrxVLiA 

TEMP. 

0. 

(_) 

a: 
a. 

EVflP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

FORT  SMITH  WATER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7R 

JRMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7R 

BESSIE  E.  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

C 

H 

MRS   lOR  R  KILLION 

GILLHflM  DflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

14 

520 

C 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOO  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7A 

MRS  JIMMY  GRANT 

GRfiVELLY   I  ESE 

2922 

04 

YELL 

I 

34 

52 

93 

41 

461 

7A 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRflVETTE 

D  J  U 

U  i 

BENTON 

1 

J  D 

9  A 

Q  A 

1  o  c  n 
1  ^OU 

c  c 
o  o 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

I  360 

7A 

HUGH  L.  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

CHARLES  F  .  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST I  AN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7A 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

GREERS  FERRY  DPM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7fl 

7  A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HRMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

8A 

TOWN  OF  HAMBURG 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

c 

THERESA  OONRLDSON 

HARRISON  FRA  AP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1374 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7A 

c 

MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA 

9  ill  9 

UD 

PHILLIPS 

2 

J4 

Q  o 
DC 

o  n 

y  u 

J  / 

"3  o  c 

/  H 

7A 

CRRL  M  ROBINS 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7A 

7A 

H 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORAT  I  0 

3442 

07 

SEV  lER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

EL  IZABETH  W .  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7fl 

7  A 

H 

U  S  NRTL  PARK  SERVICE 

HUNTSV ILLE 

3540 

01 

MRD I  SON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7R 

c 

MRS  MAY  PEARL  MARKLEY 

HU  T  T I G  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7R 

MRS  RRDELLR  VRUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GRRLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7R 

MRS.   LVRR  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRA I GHERD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7R 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDD  HILL 

"5  "7  K  1 

n 

U  J 

POINSETT 

5 

J  o 

J  o 

y  u 

9  1  c: 

OO 

SS 

RLLEN  LINDSEY 

KE I SER 

3821 

03 
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CRAIGHEAD 
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92 

28 
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LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

4060 
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PIKE 

3 
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93 

51 
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7A 

MRS  MABEL   L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 
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7 

36 
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55 
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MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOLA 
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34 
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7A 
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LITTLE  ROCK  FAR  RP 
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PULRSK I 

1 

34 

44 

92 

14 

257 

MID 

MID 

c 

HJ 
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STATION  INDEX 


RRKONSRS 

JULY  1976 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TfiBLES 


OBSERVER 


OZONE 

PflRRGOULD 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCfiHONTflS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RflTCL IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  3  N 
SflINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  FRA  OP 

TURRELL 
WRLDRON 
WARREN  2  WSW 
WASHITA 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
WING 
WYNNE 
YELLV  ILLE 


5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6566 

6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 
CLAY 
FULTON 
WHI  TE 
GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

LINCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRITTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  15 
33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  19 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 
33  27 


35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 
35  13 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 

93  23 

93  53 

91  16 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 

91  45 

92  21 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 


91 
91 
91 


47 
32 
25 


93  39 

93  27 

94  00 


90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 

308 
318 
453 
150 
366 
200 
300 
658 
245 
290 

550 
1140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 

225 
675 
210 
510 
220 
775 
350 
260 
760 


4P 


7A 


7R 
8A 
8fi 
SS 
5P 
80 
SS 

MID 

5P 
5P 
7R 

5P 


7A 
4P 
7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
5P 
8A 

6P 

7A 
8A 
7A 
8A 
7R 
7R 
70 
6P 

70 
70 
80 
80 
SS 
70 
80 
70 
80 
MID 

5P 
70 
70 
70 
5P 


8ACGH 


C  H 


VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIOM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HAODOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETA  KISSIOR 
UNIVERSITY  OF  ARK0N50S 
BILL  MCKENNEY 
U  S  FISH  OND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 

INOCTIVE  5/31/76 
ADAM  C .  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MOTTIE  0.  MIZELL 
HUBERT  0  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SOLLYE  HOYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIOCO  OBBEY 
TOMMY  HOMLIN 
FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL   J  MOODY 
RADIO  STOTION  KWYN 
CORL  WOLKER 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  F*recipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Keiser 

 ~      Marianna  2  S 

Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Shar 
Call 
Gal 
Crowley 


All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE,  THE  FOLLOV»ING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.  Hour 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  a 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Onlssion  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  ,  miTF 

.  „.„...  ™, '.xT..r:,rr  r"^  ;r',:.j«7::.... ...... 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   foi   eacn  monin 

,   be  found  in  the  publication  "Sub- 

•;iuor;°stor;"^^Sr"fhIS%?at:r^r?L1^^t^"  1?-l--nf;r;:;;orior-r;^ular  National  -ather^ Service^Of f ices^may  be^found^in  -e^lates t^annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price   20  cents.     These  pu 


-/--^jir?n"cJ^::t:^:g?c:rD-t.'buii^ti^^Jh?r^ri^^ 

y  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data  bulletin. 


in  locations,   elevations     exposure     etc      of  -^^^^tions  through  1955^ma^ 
ts.      Similar  information  tor  "gular  National  center  at  th 

.cal  CUmatological  Data,   price   20  cents.     These  publications  may  be  ""^  ^'^  ^^^^    ,    ,  ,    ,  .     ^.  3ingle  copy;   30.  annual 

subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  ^^l^^'^^^ll^^^^^^^^^                                                                                                                   — ^ 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA.       se  y   


summary.       —  .  . 

Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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Climatological  Data 
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HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION; 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
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65 

60 

64 

69 

64 

66 

66 

65 

67 

66 

71 

70 

66 

59 

57 

65.0 

CORNING 

MAX 

85 

81 

83 

87 

91 

92 

86 

84 

87 

91 

96 

95 

95 

97 

87 

83 

90 

91 

94 

91 

91 

90 

93 

95 

95 

90 

68 

88 

89 

89.6 

MIN 

65 

63 

58 

56 

65 

67 

65 

54 

55 

57 

64 

66 

68 

68 

70 

68 

64 

59 

59 

65 

65 

62 

64 

65 

66 

67 

70 

65 

63 

57 

57 

63.1 

JONESBORO 

MBX 

88 

83 

81 

84 

87 

90 

90 

80 

83 

85 

90 

94 

94 

86 

90 

92 

92 

92 

90 

90 

90 

94 

94 

92 

88 

85 

88.9 

MIN 

70 

64 

61 

58 

65 

68 

67 

55 

55 

56 

62 

63 

66 

67 

69 

66 

67 

59 

58 

64 

62 

62 

63 

62 

65 

65 

69 

72 

69 

60 

58 

63.5 

JUOO  HILL 

MBX 

87 

80 

83 

86 

89 

90 

86 

87 

85 

91 

93 

94 

94 

98 

95 

88 

86 

91 

93 

93 

91 

91 

91 

91 

95 

95 

97 

95 

83 

84 

90.0 

MIN 

68 

64 

60 

57 

66 

69 

67 

56 

54 

56 

62 

66 

65 

68 

69 

70 

67 

60 

64 

60 

61 

63 

63 

63 

66 

70 

66 

70 

70 

59 

57 

63.7 

KEISER 

MBX 

86 

81 

BO 

83 

86 

91 

81 

77 

61 

83 

88 

93 

93 

94 

97 

85 

84 

88 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

94 

84 

83 

87.0 

MIN 

69 

62 

58 

58 

59 

67 

66 

55 

54 

56 

58 

61 

64 

66 

61 

69 

65 

58 

61 

63 

61 

63 

64 

63 

64 

64 

64 

69 

69 

56 

53 

61  .9 

NEWPORT 

MBX 

69 

82 

80 

84 

86 

90 

92 

82 

84 

84 

91 

95 

93 

94 

88 

90 

92 

92 

95 

92 

89 

91 

94 

95 

93 

89 

87 

89.5 

MIN 

68 

61 

57 

57 

60 

66 

68 

59 

58 

61 

54 

67 

68 

71 

71 

69 

68 

61 

62 

65 

65 

64 

65 

63 

65 

68 

70 

71 

69 

59 

59 

64.5 

PARHGOULO 

MAX 

85 

80 

83 

85 

68 

39 

88 

81 

83 

89 

91 

93 

92 

94 

90 

85 

63 

85 

87 

89 

90 

91 

90 

89 

90 

91 

91 

93 

90 

84 

85 

87.9 

MIN 

69 

62 

59 

55 

62 

68 

66 

54 

53 

54 

60 

62 

64 

64 

66 

69 

64 

59 

61 

62 

59 

61 

63 

62 

61 

64 

68 

69 

69 

55 

S3 

61  .a 

POCAHONTAS  1 

MAX 

89 

BO 

81 

85 

90 

90 

87 

82 

83 

90 

94 

94 

94 

93 

68 

85 

83 

85 

86 

88 

90 

92 

92 

88 

90 

92 

94 

94 

88 

85 

85 

88.3 

MIN 

68 

63 

58 

57 

61 

66 

66 

57 

57 

56 

63 

63 

65 

67 

67 

66 

60 

61 

61 

65 

61 

62 

63 

62 

64 

67 

69 

69 

68 

60 

59 

63.0 

SEBRCr 

MAX 

88 

82 

87 

90 

93 

97 

93 

86 

87 

94 

95 

95 

97 

100 

97 

92 

92 

91 

92 

93 

94 

94 

93 

91 

95 

96 

96 

95 

89 

88 

88 

92.3 

MIN 

72 

63 

59 

56 

62 

69 

67 

56 

55 

56 

60 

64 

65 

71 

72 

69 

58 

59 

63 

65 

62 

63 

63 

63 

65 

67 

69 

71 

70 

60 

60 

63.7 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTEi 

FOLLOHINO  S 

TBTIQN  INDEX 

DRILY  TEMPERATURES 


RRKDNSnS 

nUDUST  1976 


DAY  OF  MONTH 

STPTION 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  * 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

He,  9  1     LCNIftHL  U4 

Di  IIP    MniiUTaiu  DOM 
DLUC    nUUN 1 H 1 N  UHH 

1 05 

88 

82 

85 

89 

94 

93 

90 

88 

92 

96 

100 

97 

99 

101 

94 

95 

94 

91 

92 

93 

95 

95 

94 

91 

93 

95 

94 

92 

87 

87 

92.9 

MIN 

74 

65 

57 

55 

56 

65 

65 

62 

64 

64 

65 

65 

66 

69 

70 

67 

68 

64 

61 

62 

63 

63 

62 

60 

62 

65 

66 

70 

71 

65 

65 

64  .4 

DUUnt V  I  LLC 

94 

82 

86 

90 

96 

92 

91 

90 

94 

98 

102 

98 

100 

103 

98 

100 

98 

93 

95 

96 

97 

94 

95 

93 

96 

99 

101 

92 

87 

89 

82 

94  .2 

(1IN 

74 

65 

54 

56 

65 

66 

63 

64 

67 

67 

67 

63 

66 

66 

72 

66 

73 

64 

58 

64 

62 

62 

60 

59 

62 

64 

67 

69 

69 

64 

65 

64  -6 

LLHKRoV I LL t 

1 03 

9 1 

83 

89 

90 

95 

93 

88 

89 

91 

97 

100 

9S 

94 

100 

93 

96 

94 

94 

93 

92 

95 

91 

92 

91 

94 

97 

98 

91 

89 

91 

93  .2 

niN 

71 

66 

51 

52 

54 

82 

61 

59 

62 

63 

64 

62 

62 

64 

66 

64 

6S 

60 

56 

57 

59 

60 

6 1 

57 

57 

62 

63 

68 

69 

58 

59 

61-1 

UHKUHntLLt 

87 

82 

87 

88 

94 

95 

90 

87 

89 

95 

98 

96 

93 

99 

92 

94 

91 

90 

91 

92 

93 

93 

92 

91 

93 

96 

96 

92 

89 

90 

87 

91  .7 

MIN 

72 

66 

S6 

56 

62 

67 

67 

61 

60 

61 

62 

64 

64 

68 

70 

67 

69 

62 

S9 

64 

61 

62 

63 

59 

65 

65 

68 

70 

71 

61 

59 

63.9 

FORT  SMITH  HSO  flP 

95 

83 

84 

87 

92 

90 

87 

86 

90 

92 

93 

92 

94 

97 

93 

94 

94 

92 

90 

91 

92 

92 

90 

88 

89 

93 

96 

89 

84 

84 

73 

89  .9 

NIN 

72 

64 

55 

59 

66 

66 

63 

65 

66 

66 

57 

64 

68 

68 

69 

67 

71 

66 

57 

65 

64 

62 

62 

60 

63 

65 

67 

69 

66 

63 

65 

64  .8 

FORT  SMITH  WATER  PLfiNT 

MAX 

96 

91 

86 

68 

92 

91 

87 

86 

90 

94 

95 

95 

94 

98 

97 

95 

95 

93 

92 

92 

92 

91 

91 

92 

93 

97 

100 

95 

90 

90 

89 

92-5 

niN 

68 

66 

50 

52 

59 

63 

58 

60 

64 

59 

60 

59 

61 

63 

65 

62 

66 

63 

S3 

60 

56 

51 

62 

54 

61 

60 

61 

57 

61 

54 

53 

59  .7 

HECTOR 

MAX 

86 

84 

88 

89 

95 

93 

91 

90 

90 

95 

100 

96 

92 

93 

95 

97 

91 

93 

95 

91 

94 

92 

91 

90 

94 

95 

97 

94 

87 

88 

85 

92  .0 

niN 

70 

63 

56 

53 

59 

63 

63 

56 

58 

58 

60 

63 

63 

62 

63 

64 

67 

65 

67 

66 

61 

63 

62 

58 

60 

63 

67 

67 

7  I 

58 

se 

62  .2 

MENB 

1AX 

99 

82 

86 

89 

92 

90 

90 

86 

92 

95 

95 

92 

97 

98 

97 

92 

96 

92 

92 

91 

93 

90 

85 

88 

93 

94 

96 

92 

84 

82 

78 

90-9 

MIN 

72 

62 

SS 

55 

64 

63 

6S 

62 

62 

61 

63 

64 

65 

69 

69 

64 

70 

65 

61 

63 

61 

62 

58 

56 

62 

62 

66 

61 

66 

62 

64 

63.0 

OZHRK 

HAX 

93 

92 

87 

69 

95 

93 

89 

68 

91 

96 

99 

95 

95 

101 

97 

97 

96 

92 

97 

93 

9S 

90 

93 

91 

96 

97 

98 

93 

90 

90 

86 

93  .4 

niN 

75 

68 

S6 

59 

66 

66 

64 

64 

66 

68 

68 

66 

67 

69 

71 

67 

77 

65 

60 

68 

64 

65 

64 

se 

71 

65 

64 

69 

69 

63 

69 

66  .2 

RUSSELLV ILLE 

MAX 

99 

87 

87 

93 

92 

89 

95 

98 

94 

94 

98 

92 

91 

92 

92 

94 

90 

93 

96 

97 

91 

niN 

54 

53 

54 

59 

52 

61 

60 

61 

61 

60 

58 

62 

59 

57 

60 

49 

58 

60 

59 

65 

60 

SUB  I PCO 

MAX 

94 

83 

87 

90 

94 

92 

93 

90 

93 

97 

99 

98 

97 

100 

93 

97 

95 

93 

93 

94 

95 

93 

93 

91 

93 

95 

96 

91 

87 

88 

82 

92  .8 

MIN 

73 

65 

56 

58 

65 

64 

65 

63 

64 

65 

66 

67 

69 

71 

69 

66 

70 

63 

60 

66 

63 

64 

63 

59 

61 

64 

70 

69 

70 

62 

64 

65  .0 

HflLORON 

MAX 

103 

93 

85 

90 

95 

95 

90 

89 

94 

97 

99 

99 

99 

101 

100 

96 

95 

93 

93 

92 

96 

96 

94 

92 

95 

98 

99 

93 

89 

87 

8S 

94.3 

■          ■  ■ 

MIN 

70 

62 

51 

51 

58 

62 

60 

59 

62 

59 

58 

59 

61 

69 

70 

66 

68 

62 

54 

61 

58 

59 

57 

57 

60 

61 

65 

66 

67 

61 

64 

61  .2 

CENTRAL  05 

flLUfI  FORK 

MAX 

94 

84 

85 

90 

92 

93 

93 

89 

89 

96 

96 

96 

96 

99 

98 

94 

93 

90 

89 

92 

92 

93 

89 

90 

93 

92 

97 

89 

89 

87 

86 

91  .8 

MIN 

73 

63 

62 

56 

64 

70 

67 

60 

61 

60 

65 

55 

66 

69 

74 

66 

69 

64 

66 

65 

62 

63 

62 

62 

65 

64 

69 

67 

68 

67 

63 

65 . 1 

BENTON 

MAX 

86 

83 

84 

84 

90 

95 

89 

86 

83 

91 

94 

93 

96 

98 

95 

95 

91 

90 

94 

92 

95 

95 

92 

92 

95 

96 

95 

92 

89 

85 

84 

90  .9 

MIN 

71 

61 

56 

54 

63 

68 

64 

58 

57 

56 

58 

62 

62 

69 

69 

66 

69 

59 

59 

61 

58 

64 

57 

59 

62 

64 

62 

68 

69 

60 

66 

62  .3 

BLflMELY  nOUNTfllN  Dfln 

MAX 

96 

88 

80 

84 

86 

92 

92 

89 

87 

89 

95 

97 

94 

97 

100 

95 

94 

92 

89 

91 

90 

94 

93 

89 

88 

93 

94 

98 

92 

81 

84 

91.1 

MIN 

68 

65 

55 

52 

S3 

60 

66 

59 

59 

58 

58 

56 

59 

59 

64 

61 

67 

58 

57 

57 

57 

56 

55 

55 

56 

60 

63 

61 

66 

61 

59 

59  .4 

CONHflY 

MAX 

89 

84 

87 

89 

92 

94 

93 

88 

88 

94 

98 

96 

96 

103 

96 

96 

92 

91 

91 

92 

95 

95 

93 

92 

95 

97 

97 

95 

94 

92 

90 

93 . 1 

MIN 

72 

65 

56 

56 

63 

68 

66 

59 

59 

58 

62 

65 

65 

69 

70 

67 

70 

60 

60 

66 

61 

62 

63 

62 

64 

67 

70 

69 

73 

60 

59 

64  .  1 

GREENBRIER 

MAX 

86 

81 

86 

89 

93 

96 

90 

90 

90 

96 

98 

96 

97 

101 

96 

98 

95 

92 

94 

93 

97 

97 

92 

92 

94 

96 

96 

95 

68 

89 

87 

92  .9 

MIN 

70 

62 

55 

54 

62 

67 

66 

56 

58 

56 

59 

62 

63 

67 

70 

66 

67 

58 

59 

64 

60 

59 

63 

62 

64 

67 

68 

69 

73 

59 

57 

62.6 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

95 

90 

82 

85 

89 

92 

95 

92 

88 

91 

97 

99 

96 

99 

100 

96 

97 

94 

93 

94 

93 

95 

91 

90 

91 

96 

97 

98 

94 

82 

8S 

92  .8 

MIN 

76 

64 

60 

53 

62 

67 

68 

63 

62 

63 

67 

67 

67 

69 

75 

68 

68 

63 

63 

65 

63 

6S 

61 

60 

60 

61 

63 

70 

70 

64 

65 

64  .9 

LEOLH 

MAX 

88 

82 

84 

88 

93 

94 

90 

85 

87 

91 

94 

94 

96 

100 

97 

94 

91 

86 

88 

89 

90 

93 

91 

90 

93 

95 

96 

90 

84 

82 

80 

90  .2 

MIN 

74 

66 

56 

56 

62 

68 

66 

58 

57 

54 

57 

64 

53 

68 

72 

65 

69 

59 

60 

63 

59 

60 

59 

61 

64 

55 

67 

68 

69 

61 

60 

62  .9 

LITTLE  ROCK  FHH  HP  •• 

MAX 

83 

83 

85 

87 

91 

96 

87 

85 

87 

92 

95 

95 

97 

101 

96 

96 

95 

91 

92 

94 

96 

97 

94 

93 

94 

97 

96 

94 

88 

89 

64 

91  .9 

MIN 

70 

65 

60 

61 

66 

72 

64 

60 

60 

59 

62 

69 

65 

72 

71 

68 

67 

63 

65 

68 

62 

64 

64 

63 

69 

70 

69 

70 

68 

64 

62 

65.5 

MBLVERN 

MAX 

96 

84 

85 

87 

92 

95 

91 

87 

89 

94 

95 

95 

98 

99 

97 

95 

92 

90 

91 

92 

95 

94 

93 

90 

95 

98 

98 

93 

88 

81 

80 

91  .9 

MIN 

71 

64 

59 

55 

61 

63 

65 

59 

58 

56 

58 

62 

61 

67 

68 

65 

68 

60 

61 

63 

58 

60 

58 

58 

63 

64 

65 

68 

70 

60 

59 

62  .2 

tlORRILTON  4  SH 

MAX 

95 

83 

87 

90 

93 

92 

91 

89 

89 

95 

98 

95 

95 

101 

95 

96 

92 

92 

93 

93 

93 

90 

88 

92 

94 

94 

94 

93 

90 

90 

87 

92  2 

MIN 

70 

6S 

52 

52 

61 

67 

68 

58 

59 

57 

60 

63 

63 

68 

68 

65 

67 

60 

57 

62 

58 

59 

61 

57 

62 

65 

68 

64 

69 

63 

56 

62.1 

NIMROD  DRH 

MAX 

99 

85 

81 

83 

88 

93 

92 

86 

88 

90 

95 

99 

95 

98 

100 

97 

92 

92 

89 

91 

91 

92 

89 

91 

89 

92 

97 

95 

90 

85 

87 

91  .3 

MIN 

69 

63 

55 

S4 

55 

61 

64 

58 

57 

56 

60 

64 

65 

64 

66 

65 

65 

60 

58 

59 

58 

58 

59 

57 

58 

63 

62 

62 

66 

60 

59 

60.7 

SHERIORN  TOMER 

MAX 

89 

85 

88 

87 

92 

96 

96 

95 

90 

94 

96 

94 

98 

100 

99 

98 

98 

96 

96 

96 

96 

97 

93 

94 

94 

98 

97 

98 

90 

87 

85 

93.9 

\ 

•          "  • 

niN 

72 

61 

56 

57 

62 

68 

69 

57 

57 

59 

58 

65 

63 

69 

69 

64 

67 

58 

62 

63 

61 

63 

60 

62 

63 

67 

64 

68 

70 

61 

58 

63  .0 

EAST  CENTRAL  06 

HRKflNSnS  POST 

MAX 

88 

83 

85 

89 

91 

93 

90 

86 

86 

91 

93 

94 

95 

97 

96 

94 

92 

89 

90 

91 

93 

95 

93 

93 

95 

96 

95 

94 

90 

86 

85 

91  .2 

73 

6 1 

56 

59 

67 

69 

66 

57 

57 

57 

62 

65 

65 

74 

73 

69 

70 

62 

66 

64 

65 

65 

67 

66 

68 

74 

72 

71 

70 

64 

61 

65.6 

BRINKLET 

MAX 

97 

80 

87 

89 

90 

89 

87 

88 

89 

90 

90 

95 

93 

95 

98 

96 

93 

91 

90 

88 

89 

86 

87 

92 

93 

93 

94 

92 

90 

91 

88 

90  .6 

73 

64 

63 

65 

73 

69 

68 

66 

64 

66 

69 

70 

65 

67 

64 

67 

64 

60 

52 

60 

61 

64 

64 

64 

65 

68 

69 

66 

64 

64 

61 

66.  S 

CHBOI  4  SH 

MAX 

86 

81 

83 

85 

90 

93 

87 

85 

86 

89 

91 

93 

96 

99 

91 

92 

91 

89 

91 

91 

94 

94 

92 

95 

95 

93 

96 

88 

88 

88 

87 

90-3 

MIN 

72 

64 

61 

61 

62 

70 

67 

55 

60 

57 

69 

63 

63 

69 

56 

66 

70 

63 

66 

68 

60 

61 

60 

64 

66 

69 

70 

72 

65 

61 

60 

63.9 

CLARENDON 

MAX 

93 

85 

86 

89 

95 

98 

94 

94 

90 

92 

92 

94 

95 

9 1 

9 1 

93 

95 

63 

58 

60 

64 

69 

69 

68 

62 

59 

65 

62 

64 

65 

64 

67 

69 

69 

70 

69 

63 

59 

65 

65  .0 

DES  ARC 

MAX 

91 

82 

85 

89 

93 

95 

93 

85 

85 

93 

95 

94 

96 

99 

95 

92 

90 

89 

91 

92 

93 

95 

92 

91 

93 

94 

93 

94 

90 

87 

86 

91  .4 

5 1 

59 

63 

62 

50 

51 

S 1 

54 

58 

58 

63 

64 

62 

62 

S4 

57 

59 

62 

56 

56 

55 

59 

61 

62 

62 

60 

55 

53 

58.0 

FORREST  CITT 

MAX 

HELENA 

MAX 

89 

85 

82 

85 

88 

90 

90 

85 

84 

84 

91 

93 

92 

94 

98 

96 

92 

89 

87 

90 

90 

92 

93 

92 

92 

94 

93 

92 

96 

82 

89 

90  .0 

MIN 

74 

64 

59 

61 

64 

68 

68 

57 

57 

57 

60 

63 

66 

67 

71 

69 

69 

63 

63 

63 

63 

64 

66 

67 

67 

67 

67 

69 

71 

66 

61 

64.9 

KEO 

MAX 

89 

80 

83 

86 

90 

92 

90 

83 

83 

87 

91 

92 

92 

96 

92 

91 

88 

86 

89 

89 

91 

91 

90 

89 

90 

93 

90 

92 

84 

84 

82 

88.5 

MIN 

73 

63 

59 

60 

66 

70 

68 

60 

61 

61 

61 

6S 

66 

72 

71 

68 

70 

61 

64 

66 

64 

65 

65 

64 

67 

68 

69 

71 

68 

63 

59 

65.4 

nnRlRNNR  2  S 

MAX 

89 

81 

85 

89 

93 

94 

93 

85 

85 

92 

94 

95 

95 

99 

96 

93 

90 

89 

91 

92 

93 

95 

93 

93 

95 

95 

95 

96 

83 

87 

88 

91  .4 

MIN 

73 

63 

59 

61 

67 

70 

68 

56 

57 

57 

62 

66 

68 

70 

70 

69 

68 

60 

64 

64 

61 

63 

63 

63 

67 

66 

69 

69 

69 

60 

ss 

64. S 

SEE  REFERENCE  NOTEi  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


5TH  r 1  ON 

DAY  OF  MONTH 

RAGE 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  t 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

5BINT  CHBRLES 

MAX 

92 

83 

83 

85 

9 1 

92 

93 

86 

86 

85 

93 

95 

93 

96 

98 

95 

94 

9 1 

95 

96 

97 

80 

86 

91*5 

niN 

75 

64 

60 

61 

63 

69 

69 

56 

58 

59 

61 

64 

66 

66 

72 

66 

69 

61 

62 

65 

63 

64 

66 

65 

65 

66 

69 

70 

70 

64 

59 

65.0 

SIUTTGSRT 

nAx 

89 

84 

86 

88 

9 1 

95 

93 

65 

86 

92 

94 

94 

9S 

99 

97 

95 

92 

66 

9  I 

92 

87 

85 

91.5 

HIN 

76 

65 

60 

62 

68 

71 

71 

59 

62 

60 

63 

67 

68 

73 

72 

69 

71 

63 

68 

67 

64 

65 

66 

66 

69 

71 

71 

72 

71 

66 

61 

67.0 

STUTTGHRT  9  ESE 

HRX 

91 

83 

82 

84 

88 

89 

91 

84 

83 

85 

90 

93 

92 

93 

96 

92 

93 

90 

88 

7? 

95 

84 

66 

90  . 1 

MIN 

76 

66 

62 

63 

64 

71 

69 

60 

50 

62 

64 

67 

66 

73 

71 

68 

70 

62 

65 

67 

64 

56 

66 

65 

67 

71 

72 

71 

65 

61 

66.7 

TURRELL 

HRX 

80 

79 

8 1 

85 

89 

89 

88 

60 

8 1 

67 

9 1 

92 

92 

92 

90 

94 

86 

87  .6 

riN 

68 

65 

59 

59 

69 

71 

61 

SB 

58 

59 

62 

66 

68 

70 

72 

72 

66 

SB 

66 

62 

63 

64 

62 

64 

67 

66 

72 

70 

71 

55 

55 

64.5 

HEST  tlEtlPHIS 

MAX 

86 

82 

64 

87 

90 

90 

89 

83 

83 

90 

92 

92 

92 

96 

95 

91 

89 

89 

89 

90 

92 

91 

89 

92 

93 

95 

94 

93 

93 

66 

89 

89.9 

MIN 

72 

60 

59 

6 1 

70 

67 

57 

56 

58 

64 

68 

69 

72 

70 

55 

55 

65.5 

WYNNE 

MAX 

86 

8  1 

84 

86 

91 

92 

92 

64 

85 

92 

94 

92 

93 

98 

96 

93 

90 

88 

90  .6 

«            ■  ■ 

MIN 

65 

56 

56 

67 

68 

65 

55 

55 

56 

66 

67 

66 

73 

70 

70 

67 

59 

65 

65 

64 

65 

63 

62 

64 

70 

71 

72 

66 

58 

60 

64.3 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

MAX 

96 

98 

63 

86 

87 

92 

94 

92 

89 

86 

90 

93 

92 

96 

97 

97 

95 

96 

9 1 

92 

91  6 

68 

66 

65 

56 

54 

60 

64 

63 

63 

62 

61 

SB 

61 

61 

65 

66 

65 

67 

64 

57 

60 

57 

58 

57 

S7 

60 

62 

64 

64 

66 

62 

61  .6 

HOPE  3  NE 

MAX 

97 

96 

84 

85 

88 

93 

93 

93 

85 

92 

93 

95 

93 

98 

98 

97 

97 

63 

92  I 

71 

64 

60 

58 

59 

62 

66 

60 

59 

59 

60 

62 

63 

65 

70 

66 

68 

62 

62 

62 

56 

60 

60 

60 

63 

64 

65 

68 

66 

65 

65 

63.0 

nOUNT   IDfi  3  SE 

MAX 

101 

92 

82 

65 

89 

93 

9 1 

91 

88 

92 

96 

97 

94 

1 00 

1 00 

95 

94 

92 

89 

90 

9 1 

9  3 

93 

71 

64 

52 

50 

50 

67 

61 

57 

58 

56 

56 

57 

60 

61 

69 

65 

65 

58 

54 

54 

55 

56 

57 

53 

55 

59 

60 

59 

65 

59 

60 

58.5 

MURFREESBORO  2  NNH 

MAX 

9B 

86 

84 

88 

93 

92 

88 

82 

88 

93 

93 

92 

97 

98 

99 

95 

94 

90 

90 

90 

60 

54 

57 

55 

58 

59 

56 

55 

54 

54 

56 

56 

59 

62 

60 

64 

58 

56 

60 

54 

55 

63 

52 

57 

58 

60 

61 

62 

57 

59 

57.4 

NPSHVILLE  EXP  STATION 

MAX 

98 

97 

83 

65 

88 

92 

93 

93 

83 

89 

94 

94 

93 

97 

97 

97 

95 

96 

90 

92 

74 

65 

63 

61 

62 

68 

64 

64 

64 

64 

61 

63 

64 

69 

70 

67 

68 

67 

67 

67 

62 

64 

62 

62 

67 

68 

67 

59 

68 

66 

66 

65.7 

ORflT 

MAX 

97 

9 1 

86 

90 

92 

94 

95 

92 

9 1 

93 

93 

94 

97 

97 

96 

97 

98 

96 

94 

93 

94 

94 

95 

90 

95 

7? 

MIN 

79 

67 

61 

59 

64 

69 

68 

64 

64 

63 

63 

68 

65 

75 

76 

69 

73 

65 

65 

66 

68 

65 

63 

64 

65 

67 

71 

69 

66 

65 

67.0 

STnnPS 

MAX 

100 

94 

84 

90 

95 

101 

99 

92 

93 

96 

96 

97 

102 

100 

99 

99 

98 

93 

93 

93 

96 

96 

97 

94 

95 

97 

97 

90 

92 

68 

83 

94  .9 

MIN 

73 

66 

60 

6 1 

62 

68 

68 

63 

62 

58 

60 

64 

66 

70 

66 

69 

65 

65 

66 

62 

64 

60 

50 

TEXfiRKBNfl  FflH  flP 

MAX 

97 

83 

84 

86 

92 

91 

90 

84 

89 

9 1 

93 

92 

97 

99 

96 

95 

95 

89 

9 1 

92 

95 

•  ■ 

MIN 

76 

69 

63 

59 

67 

71 

71 

6S 

64 

63 

64 

70 

70 

73 

73 

70 

71 

67 

66 

67 

62 

63 

62 

67 

67 

68 

73 

72 

71 

67 

68 

67.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

SRKHDELPHIS  2  N 

MAX 

92 

89 

87 

89 

92 

95 

93 

92 

9 1 

94 

96 

95 

96 

98 

99 

95 

94 

90 

93 

92 

94 

94 

9 1 

9 1 

94 

97 

96 

93 

66 

82 

80 

92  . 3 

74 

66 

58 

58 

62 

68 

67 

63 

60 

59 

60 

64 

63 

68 

69 

68 

71 

63 

63 

65 

60 

62 

60 

60 

65 

66 

69 

72 

70 

65 

64 

64  .6 

CUflOEN  I 

MAX 

97 

94 

84 

85 

89 

92 

94 

90 

86 

90 

93 

93 

93 

97 

98 

97 

94 

92 

88 

90 

9 1 

93 

92 

92 

92 

90 

93 

95 

9 1 

83 

84 

91.4 

75 

69 

60 

56 

61 

67 

68 

62 

59 

S8 

60 

63 

65 

66 

72 

66 

66 

61 

62 

64 

61 

62 

62 

61 

63 

67 

69 

69 

71 

64 

64 

54.3 

EL  OORflDO  FSfl  flP 

MAX 

98 

88 

90 

92 

95 

99 

94 

90 

93 

96 

96 

96 

99 

99 

1 00 

99 

95 

92 

93 

94 

96 

94 

95 

93 

95 

98 

97 

94 

87 

BB 

84 

94  .2 

79 

71 

62 

65 

67 

72 

72 

66 

62 

60 

65 

66 

70 

75 

74 

70 

74 

62 

67 

69 

63 

63 

65 

65 

70 

58 

73 

72 

71 

67 

69 

68.3 

FORDTCE 

MAX 

96 

9 1 

84 

65 

88 

93 

95 

88 

86 

87 

92 

94 

94 

97 

98 

96 

94 

90 

87 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

95 

94 

90 

80 

82 

90 . 8 

MIN 

75 

67 

56 

60 

65 

69 

69 

58 

57 

56 

59 

65 

64 

68 

69 

65 

70 

60 

63 

65 

60 

62 

62 

61 

65 

67 

59 

62 

69 

64 

63 

64  . 1 

(IflONOLIfl 

MAX 

97 

84 

85 

89 

93 

94 

9 1 

85 

89 

93 

93 

93 

96 

96 

96 

96 

95 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

91 

92 

95 

92 

69 

87 

63 

83 

91  .3 

71 

69 

60 

59 

62 

63 

68 

62 

59 

57 

59 

60 

64 

67 

70 

65 

67 

63 

63 

64 

60 

60 

60 

60 

61 

65 

64 

70 

68 

64 

64 

63  .5 

nOROBBT  LOCK  8 

MAX 

83 

85 

90 

92 

97 

90 

87 

88 

94 

96 

95 

98 

98 

98 

99 

93 

92 

93 

92 

96 

97 

95 

94 

96 

98 

94 

88 

85 

65 

93.0 

73 

69 

60 

59 

61 

67 

68 

59 

57 

55 

58 

62 

66 

68 

70 

65 

6S 

61 

62 

62 

50 

63 

62 

61 

63 

67 

68 

68 

69 

64 

64 

63.7 

PRESCOTT 

MAX 

95 

64 

85 

88 

93 

95 

92 

88 

89 

94 

96 

95 

99 

1 00 

99 

99 

94 

90 

93 

93 

95 

95 

95 

87 

93 

94 

96 

67 

85 

80 

79 

91  .8 

MIN 

76 

65 

61 

61 

54 

70 

70 

63 

62 

62 

64 

67 

67 

72 

72 

68 

72 

65 

65 

68 

64 

63 

62 

62 

66 

68 

71 

71 

68 

66 

66 

66.5 

SPflRKMHN 

MAX 

MIN 

HPIRREN  2  USH 

MAX 

88 

94 

96 

94 

97 

99 

97 

9S 

90 

88 

90 

9 1 

92 

95 

92 

9 1 

94 

95 

94 

91 

8 1 

83 

91  .7 

■          ■  " 

MIN 

74 

67 

59 

61 

64 

67 

69 

59 

59 

58 

60 

65 

65 

70 

73 

66 

70 

61 

64 

64 

62 

63 

62 

63 

65 

69 

69 

67 

67 

63 

64 

64.8 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

88 

92 

94 

97 

92 

90 

90 

95 

96 

96 

98 

98 

98 

99 

95 

93 

92 

93 

95 

96 

94 

94 

96 

99 

93 

91 

68 

88 

93  .7 

M  I  N 

69 

69 

58 

59 

64 

67 

69 

58 

54 

54 

58 

61 

63 

66 

64 

66 

63 

58 

62 

69 

SB 

61 

62 

60 

63 

65 

66 

55 

65 

60 

63 

62.3 

DERHOTT  3  NE 

MAX 

95 

84 

65 

90 

95 

94 

88 

85 

85 

9 1 

94 

96 

98 

98 

97 

94 

91 

90 

92 

9 1 

94 

94 

93 

94 

96 

97 

94 

94 

64 

89 

92  .0 

M  I  N 

74 

65 

S9 

60 

66 

72 

70 

54 

54 

55 

60 

63 

64 

68 

70 

65 

68 

59 

64 

60 

61 

62 

63 

63 

65 

66 

57 

67 

68 

63 

61 

63.7 

OUMAS 

MAX 

90 

94 

94 

92 

85 

85 

9 1 

94 

95 

97 

1 00 

99 

94 

92 

88 

90 

90 

93 

94 

90 

92 

95 

95 

92 

95 

89 

85 

83 

91  .4 

M  I  N 

70 

65 

51 

64 

69 

72 

71 

69 

60 

61 

63 

66 

67 

72 

71 

69 

71 

63 

66 

55 

65 

66 

66 

67 

70 

70 

69 

70 

69 

EG 

63 

67.0 

EUOORA 

MAX 

95 

87 

90 

9 1 

95 

89 

85 

85 

90 

93 

95 

98 

96 

96 

96 

9 1 

90 

92 

93 

96 

94 

93 

95 

97 

98 

93 

93 

88 

66 

92  .4 

M I N 

73 

68 

64 

63 

66 

72 

71 

60 

59 

59 

61 

66 

68 

71 

72 

70 

71 

63 

65 

66 

62 

64 

62 

64 

65 

67 

70 

70 

68 

67 

66 

66.2 

nONTICELLO  3  5H 

MAX 

90 

93 

95 

88 

87 

87 

94 

95 

95 

97 

96 

98 

97 

92 

88 

9 1 

9 1 

93 

94 

92 

94 

94 

95 

96 

95 

8 1 

85 

92  .0 

MIN 

70 

65 

59 

62 

65 

67 

67 

55 

57 

57 

60 

64 

63 

68 

69 

67 

64 

62 

64 

63 

60 

60 

60 

SB 

58 

71 

65 

64 

63.0 

PINE  BLUFF 

MAX 

89 

92 

97 

88 

65 

86 

92 

95 

94 

96 

98 

95 

93 

9 1 

88 

91 

9 1 

93 

93 

93 

90 

94 

94 

94 

94 

82 

86 

91  .2 

74 

66 

62 

62 

68 

63 

63 

62 

62 

60 

60 

62 

66 

68 

71 

66 

68 

62 

62 

66 

64 

64 

63 

64 

65 

68 

69 

70 

69 

65 

62 

65.0 

PORTLAND 

MAX 

95 

94 

84 

85 

90 

91 

96 

89 

86 

85 

90 

93 

93 

97 

95 

96 

94 

91 

89 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

95 

97 

91 

93 

86 

87 

91  .4 

MIN 

75 

67 

61 

61 

65 

69 

72 

61 

60 

61 

61 

63 

65 

67 

68 

68 

70 

62 

63 

65 

66 

65 

63 

66 

66 

69 

68 

69 

70 

66 

66 

65.7 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

94 

92 

82 

64 

66 

91 

91 

85 

84 

84 

90 

93 

93 

94 

95 

93 

92 

69 

88 

90 

90 

92 

87 

91 

92 

95 

95 

92 

93 

81 

B5 

89.8 

MIN 

71 

65 

59 

59 

68 

71 

70 

59 

57 

SB 

61 

65 

66 

70 

69 

70 

70 

61 

65 

62 

63 

64 

65 

64 

64 

70 

69 

70 

70 

65 

62 

65.2 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

68 

83 

85 

6B 

91 

94 

91 

94 

94 

93 

98 

92 

90 

87 

90 

90 

93 

94 

90 

93 

94 

91 

92 

BB 

83 

81 

90.3 

MIN 

75 

66 

59 

59 

61 

70 

55 

63 

64 

71 

66 

69 

60 

62 

62 

60 

56 

65 

66 

68 

70 

70 

69 

65 

60 

64.5 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTE= 

FOLLOHING  £ 

TRTION  INOE> 

DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 

flRKRNSRS 

BUOUST  1976 


X 

DAT  OF  MONTH 

O 

STRTION 

a. 
a 
I  IN  1 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

S 

9 

10 

1 1 

13 

14 

16 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 
q: 

> 

KEISER 

2 

FIRX 
niN 

93 
79 

98 
72 

93 
69 

99 
69 

100 
70 

102 
75 

104 

77 

99 
69 

98 
68 

101 
69 

106 
75 

107 
73 

106 
75 

105 
75 

104 

75 

98 
75 

100 
74 

101 
69 

99 
68 

102 
71 

104 

73 

107 
73 

104 

75 

I  04 

75 

101 
74 

1 05 
76 

1 06 
75 

1 05 
79 

107 
77 

94 

65 

97 
64 

101  .2 
72.5 

4 

nnx 

M  I  N 

ee 

60 

91 
76 

88 

73 

91 
73 

91 
73 

94 

77 

96 
90 

93 
73 

89 
72 

92 
73 

95 
74 

96 
70 

96 
79 

96 
80 

95 
79 

89 
77 

91 

77 

92 
74 

91 
74 

93 
73 

95 
79 

96 

77 

95 
79 

94 

78 

93 

78 

95 
79 

96 
79 

94 

9 1 

97 
80 

87 

70 

98 

70 

92.5 
76  -0 

hrribnnb  2  s 

2 

nflx 
riiN 

93 
83 

91 
79 

94 

76 

93 
90 

95 
82 

97 
91 

99 
90 

93 
74 

94 

75 

97 
76 

97 
79 

99 
85 

99 
81 

100 
82 

100 
82 

97 
83 

97 
82 

97 
80 

98 
81 

97 
81 

98 
91 

99 
91 

99 
82 

96 
81 

97 
84 

97 
92 

97 
64 

99 
86 

96 
81 

91 
75 

92 
74 

96.2 
90-4 

ROHHER  Z  NNE 

2 

NBX 
MIN 

92 
74 

93 
73 

91 
68 

91 
69 

95 
70 

99 
75 

99 
76 

95 
70 

9S 
69 

93 
69 

97 
70 

97 
71 

97 
73 

97 
75 

98 

73 

95 
72 

92 
72 

93 
69 

95 
70 

95 

71 

95 
71 

97 
72 

90 
74 

93 
72 

95 
73 

96 
75 

97 
76 

97 
76 

98 
76 

91 
69 

88 
69 

94.4 

72.0 

STUTTGBRT  9  ESE 

2 

MAX 

90 
79 

85 
73 

88 

71 

90 
72 

90 
73 

91 
75 

93 
76 

90 
72 

91 
70 

91 
72 

93 
72 

92 
73 

92 
74 

94 

75 

93 
77 

92 
76 

94 

77 

93 
74 

93 
72 

90 
75 

92 
75 

94 
74 

94 

75 

93 
75 

92 
75 

92 
76 

94 

77 

94 

78 

95 
79 

93 
71 

82 
68 

91  .3 
74  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

5  K  0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 

0? 

MOUNTAIN  HOHE   C  OF 

ENG 

EVAR 
UINC 
MAX 
MIN 

■  23 

IOC 
76 

■  li 

10 
87 
67 

.22 

e; 

.23 

9; 
63 

.22 

95 
70 

-17 

97 
71 

.19 

10 
93 
70 

.24 

9; 
65 

.19 

5 
92 
66 

.23 
10 
94 

67 

.20 

97 
71 

.22 

98 
72 

.25 

98 
72 

.10 

94 

72 

.30 

94 

70 

.07 

76 
66 

.13 

92 
68 

.21 

95 
68 

.29 

92 
64 

.22 

94 

68 

.21 

94 

70 

.23 

95 
70 

.21 

93 
68 

.16 

90 
67 

.13 

90 
67 

.20 

95 
71 

.20 

96 

72 

.19 

95 
73 

.12 

87 
67 

.24 

87 
63 

.22 

86 
62 

6.21 
205 
92.5 
68.4 

HEST  CENTRAL 

04 

BLUE  nouNTAiN  onn 

EVAP 
UINO 

.3; 

.29 
41 

.18 

.26 

■  2', 

.26 

.21 

16 

.29 

.20 
20 

.28 
28 

.29 

.32 

.27 

.30 

.08 

.38 

.25 

.26 

.28 

.29 

.30 

.27 

.17 

.26 

.19 

.12 

.29 

.14 

.25 

.46 

7.75 
649 

RUS5ELLV1LLE 

EVAP 
UINO 
MAX 
MIN 

- 

- 

39 
54 

g 

.19 

97 
65 

.12 
23 
97 
68 

.36 
19 
99 
70 

- 

; 

- 

.77 
41 

95 
67 

.52 

100 
67 

.33 

100 
69 

.29 

100 
70 

.20 

93 
69 

- 

.69 

IOC 
68 

.22 

95 
67 

.39 
1 6 
93 
64 

.26 
1 8 
96 
63 

.25 

95 
68 

• 

- 

.63 

97 
64 

.13 
1  3 

95 
63 

.16 
g 

98 
69 

.22 
g 
98 
65 

.31 

1  3 

96 
73 

1 6 
95 
65 

- 
- 

- 
- 

7.  BOB 
366B 

CENTRAL 

05 

BLAKELT  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 
UINO 

.19 

.20 

22 

.24 

22 

.28 

1 6 

.14 

.23 

.31 
36 

.28 

.18 
9 

.23 
15 

.24 

.26 

.20 

.24 

.30 

.19 

■  2'i 

.24 

.2; 

.18 

.20 

.24 

.17 

.  le 

.12 

.24 

.20 

.20 

.12 

1 7 

6.7BB 
538 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTOART  9  E5E 

EVAP 
UINO 
MAX 

niN 

■  2t 

7 
98 
75 

.19 

86 
66 

.26 
9 
91 
61 

.27 
S 
92 
62 

.20 
2 
96 
63 

.28 
9 
96 
71 

.26 
9 
96 
70 

.28 

5 
92 
63 

.25 
2 
92 
63 

.23 
0 
96 
63 

.26 
3 
98 
65 

.29 
2 
97 
68 

.28 

2 
96 
71 

.26 

2 
99 

71 

.34 

7 
98 
72 

.2; 

4 
97 
70 

.16 

100 
70 

.31 
5 
95 
64 

.28 
2 
93 
64 

.22 
1 

94 

67 

24 

1 

96 
78 

.26 

1 

98 
67 

.30 
7 
97 
67 

.25 
3 
96 
67 

.21 
1 

96 
66 

.24 

3 
97 
70 

.26 
2 
96 
72 

.27 
2 
97 
72 

.30 
3 
97 
72 

.20 
2 
87 

65 

.24 
2 
86 
64 

7.88 
113 
95.2 
67.7 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

15 

17 

14 

12 

9 

10 

24 

22 

6 

.24 

9 

.25 

7 

.25 
8 

.20 
10 

.28 

10 

.27 
21 

.24 

17 

.26 

9 

.25 

17 

.28 

27 

.26 
1  1 

.25 
7 

.22 
6 

.26 
23 

.18 

12 

.14 

12 

.10 
5 

.15 
8 

.22 
10 

.1  1 
10 

.21 
13 

.10 
19 

400 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


9  T  P  T  T  n  M 
O  1  n  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  T 

UJ 

O 
cr 
z 

CL 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 

UDOtKVtK 

TEMP. 

PRECIP. 

EVPP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1  I 

PBBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7R 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RLICin 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7R 

C 

LERVIER  L  SHOOK 

RLUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RLY 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7R 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7R 

MRS  ALTA  F  GARNER 

QN  T  n I NF 

0178 

07 

r  1  r\  L 

J 

34 

02 

93 

25 

285 

7fl 

c 

UhtN   D.  ncNUKlX 

RRKflDELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7R 

c 

H 

ARK  WATER-SEWflGE  DEPT 

RRKRNSflS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

1  45 

7R 

CLARENCE  L  .  WESTMORELAND 

RRKflNSflS  POST 

0240 

06 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

flSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7fl 

LOUIS  FREEMAN 

RTHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7fi 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

RUGUSTfl  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7fl 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L  RND  0  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7fl 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

DC  p  nc  w  T 1  1  p 

0536 

03 

1 Q  r  K  Q  riM 

JHL  r\  oU  IN 

1 

35 

26 

91 

05 

221 

6P 

6P 

H 

r.     n.    D  K  C  L  r\  t  NK  1  UUL, 

BENTON 

0582 

05 

SRLINE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7R 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONV  ILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1296 

7fl 

7R 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

01 

CRRROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

I  160 

7fl 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7R 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMRRCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7fl 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LRWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7fl 

JACK  TWILLR 

BLRKELY  MOUNTAIN  ORM 

0764 

05 

GRRLANO 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8fl 

8R 

8fl 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DRM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8R 

8A 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8A 

RRKRNSRS  FORESTRY  COMM 

Rl   YTl-4P\/TI  1  F 
DL  T  1  nt  V  1  L  L  t. 

0806 

03 

C 
O 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7A 

O     1      IJ  W  T  T  F 

BONNERORLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1  000 

7R 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7R 

c 

CLEO  E .  YRNDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

c 

MRS  GENEVR  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVRDR 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7R 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.   LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7R 

WILLIRM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  I  02 

06 

PULRSK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZARD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7fl 

C  W  THORNLEY  JR 

p  Q  M  n  C  M  1 
L  HDU t  N  I 

1  152 

08 

UUHLn I  1 H 

0 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8R 

8R 

c 

H 

noM   Qunrki  fv 

CLARENDON 

1442 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

1  9 

1  70 

5P 

7R 

GLENNON  LONG 

CLARKSVILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7A 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1882 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2165 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1  596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7A 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1  632 

03 

CLAY 

7 

35 

24 

90 

35 

293 

6P 

7fl 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1 666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7A 

MARVIN  WALKER 

LKUbot 1 1    c  bbt 

1730 

09 

□  C  Ul  1    C  V 

HoHL  L  Y 

J 

33 

07 

91 

57 

180 

8R 

8R 

H 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASKI 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C.  TIMMING 

DAMASCUS 

1 829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7fl 

WILLIAM  A.  BROWN 

DRNV  ILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7R 

JOSEPH  A.   MOUDY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1  835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1 838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7R 

JACK  E .  BURKS 

DEER 

1 900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7R 

7R 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEV  lER 

4 

34 

02 

94 

2  I 

420 

7R 

7R 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1 952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8R 

BR 

H 

RADIO  STATION  KVSR 

ore     r\eh  f 

DES  ARC 

1968 

06 

rKH 1 K 1 t 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

l-l  1  1 F  Y     Q  M  I  T  M 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8A 

WILLIRM  C.  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMRS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C  .  KERHEY 

EL  DORADO  FAA  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

135 

BR 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CRRROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7R 

c 

H 

WILLIAM  C  SHERRET 

EVENING  SHADE   1  NNE 

2366 

02 

SHRRP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7A 

ERIC  FRANKS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

01 

WRSHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STR 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

BR 

8A 

H 

BRYRN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CRLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOGRN 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBRSTIRN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 

5  T  H  T I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfilNRGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVPTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

HDCCDV/CD 

UdoLK V t K 

TEMP. 

PREC IP. 

0. 

z 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

FORT  SMITH  WRTER  PLRNT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

JRMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

9  1 

27 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GI LBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

4  3 

595 

5P 

7A 

c 

H 

MRS   IDA  R  KILLION 

GlLLHflM  DflM 

28  I  0 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7A 

MRS  JIMMY  GRRNT 

GRRVELLY  I  ESE 

2922 

04 

YELL 

I 

34 

52 

93 

41 

461 

7A 

BRUCE  HUNNICUTT 

GRHV t  r 1 t 

2930 

01 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1  250 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  PORtbl 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7A 

HUGH  L.  LEYSATH 

GREENBR I tR 

2962 

05 

FRULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

CHARLES  F.  FORD 

GREtNWuOU 

2976 

04 

SEBRSTIRN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

5  1  8 

7R 

H 

MRS  DOROTHY  M  BEEN 

CKchRo   rcKKY  UHn 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7R 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUKUUN 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7fl 

ROY  S.  ROBBS 

LJ  l~l  M  D  1  I  D  r> 

HHriDUKG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

9  I 

48 

180 

8R 

TOWN  OF  HRMBURG 

HFIRO  Y 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

I  9 

91 

29 

362 

c 

THERESR  DONALDSON 

HARRISON  FAR  RP 

3  1 65 

0 1 

BOONE 

7 

36 

1 6 

93 

09 

1  374 

M  I  D 

M  I  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

I 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

c 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7A 

7A 

7R 

H 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

11  r>  D  D  C  D      1  C 

HurrtK   1  t 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

LINDA  HOLLIFIELD 

HURH  T 1 0 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

ELIZRBETH  W.  FRIDAY 

HOT   SPR 1 NG5    1  NNE 

3466 

05 

GRRLRND 

3 

34 

3 1 

93 

03 

680 

7A 

7A 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNT 5 V  I LLE 

3540 

0 1 

MRDISON 

7 

36 

05 

93 

44 

I  453 

6P 

7A 

c 

MRS  MAY  PEARL  MRRKLEY 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

3600 

0 1 

NEWTON 

7 

36 

0 1 

93 

1  1 

857 

7A 

MRS  ARDELLR  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

MRS.   LVRA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRA  I  GHE AD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7A 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

JUDO  HILL 

3761 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

ALLEN  LINDSEY 

KE  I  SER 

382  1 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  I 

90 

05 

232 

7A 

7A 

} 

UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   0.  COBB 

LRKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

CHRRLES  PAUL 

LAKE  MAUMELLE 

401  0 

05 

PULRSK I 

1 

34 

5  1 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

L ANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

I  9 

93 

5 1 

796 

7A 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4  1 06 

0  I 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8 1  0 

SS 

7A 

MRS  ETHEL  PUMPHREY 

LEOL  A 

4  134 

05 

GRRNT 

3 

34 

I  0 

92 

35 

26  1 

SS 

7A 

H 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  FAA  RP 

m  m 

4248 

05 

PULRSK I 

1 

34 

4  4 

92 

I  4 

257 

M  I  D 

M  I  D 

H  J 

US  FED  AVIATION  AGENCY 

MRDISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35 

01 

90 

43 

215 

8A 

MRS  VIOLA  HOLLOWELL 

MRGNOL 1  A 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

93 

1  4 

315 

6P 

7A 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

MAGNOLIA  2 

4550 

08 

COLUMBIR 

4 

33 

I  6 

93 

1  4 

294 

ARKANSAS  P  4  L  CO. 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

4  g 

3  I  I 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

nHMMulH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

9  I 

32 

650 

SS 

7R 

CLARENCE  P.  MRTHIS 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  RRKANSAS 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1140 

SS 

7fi 

MRS  DELRINE  HOLDER 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

Q 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

9  1 

59 

600 

7R 

MRS.   JURNITA  COOPER 

MENR 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

1  5 

1  207 

6P 

7R 

[; 

H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

L  I  TTLE  R  I  VER 

4 

33 

41 

93 

58 

316 

C 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8R 

8R 

c 

H 

U  OF  RRK  -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

1  9 

92 

27 

85 

8R 

8R 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWRY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7R 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT   IDR  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

79 

7A 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8  A 

8F 

Q 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5038 

03 

Q 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7A 

WILLIAM  F.  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKL IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS.  SULR  RRVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7A 

RRYMOND  WALLS 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

DO 

93 

56 

550 

7A 

7A 

C 

UNIVERSITY  OF  RRKANSAS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWRRD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7A 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DRM 

5160 

04 

CRRWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

MRS  .  NONA  L  .  HA  I  LEY 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

7A 

WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT 

5186 

03 

JRCKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8R 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WRTER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8fi 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BRXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO 

RP 

5320 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

c 

NATIONRL  WEATHER  SERV 

ODELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS.  CLARA  W.  HURST 

ODEN   I  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

H 

MRS.  GUY  E.  COOK 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


flRKRNSflS 
AUGUST  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RNO 
TRBLES 


<r  it 
*— '  o 


OBSERVER 


OZRRK 

OZONE 

PflRFIGOULD 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCRHONTflS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RATCL IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  FAR  AP 

TURRELL 

WRLORON 

WRRREN  2  WSW 

WASHITA 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5508 
5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 

5866 
5908 
5910 
6008 
5253 
6352 
6375 
6380 
6403 
6506 

6566 
6586 
6624 
5768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 

7048 
7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


FRRNKL IN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 
CLAY 
FULTON 
WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI  TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CR  I  TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  29 

35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  16 

33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 
35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 
35  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  50 

93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 
93  23 
93  23 
93  53 
91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  21 
92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 


32 
25 


93  39 

93  27 

94  00 
90  15 
94  06 

92  06 

93  32 


90 
91 


93  28 
90  47 
92  41 


396 
1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 

120 
308 
318 
463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 

290 
550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 

361 
225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


6P 


4P 


6P 


MID 
5P 
5P 
7A 

5P 


7A 
7A 
4P 
7A 

7R 
7fi 
7R 
7R 
6P 

8A 
6P 

7A 
8A 

7A 
8A 
7A 
7A 
7A 

6P 
7R 
7R 
8fl 
8R 
SS 
7A 
8A 
7A 
8fl 

MID 
5P 
7A 
7A 
7A 
5P 


C  H 


7A 


C  H 


8R|CGH 
H 


BURNS  WRKEFIELD 
VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMRR  K.  HRNSRRD 
ETHEL  CARLTON 
A.  0.  HOLBROOK 
L  B  HRDDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.  MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 

TROY  L  BROWN 
JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C  .  MELTON 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MATTIE  0.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 

FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 

WILLIAM  D.  BIVENS 

POTLATCH  CORP 

MRS  NORA  L  MAYBERRY 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

NOLEN  B  CALDWELL 

BILL  J  MOODY 

RADIO  STATION  KWYN 

CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


^'^P^^i^e  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville     N  C 
^Baoi,   or   to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
m^v*.„,<.nt  ir.  n.,ies.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
red  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


movement  in  miles, 
directions  ente 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for 
the  24  hours  ending  at   time  of  observation.  >  f  ,  w 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

,  ,  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endine  at 
inches  aCovfThe'pan.  "  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemomete?  recorder  ?oca?ld  6- 


ftATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  eround      Samoles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabilitv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  ^•^^^^^  oi   locai  variaoiiity 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tahip      n  i  h 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice.  i-d-oie,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957, 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofthffbu^letfn.   ^""^^^^  ^""^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,    bare.     Slope  less   than   1   percent.     Soil  thennograph . 

Mariaiina  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Ci'owley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in   the  annual   issue  of   this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station  Index, 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

•*     Precipitation  is   recorded  at   North  Little  Rock  WSFO  AP. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published   later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  oh  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSI SSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINZ  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General   weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks   payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.    C.   28801.       Attn :  Publications. 
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58 

67 

68 

50 

4? 

42 

SO 

53 

54 

57 

60 

58 

62 

69 

53 

41 

48 

56 

54 

67 

63 

54 

54 

55 

S7.3 

POCfiHONTSS  1 

MBX 

84 

82 

79 

82 

87 

85 

86 

86 

79 

76 

80 

62 

87 

86 

89 

87 

82 

87 

87 

83 

79 

80 

84 

83 

85 

86 

81 

68 

71 

76 

82.3 

MIN 

64 

65 

66 

67 

65 

56 

57 

69 

70 

49 

44 

47 

54 

55 

56 

59 

62 

60 

64 

70 

55 

45 

49 

58 

57 

66 

63 

55 

55 

54 

se.6 

SEflRCr 

MRX 

83 

80 

74 

84 

89 

85 

87 

66 

81 

79 

81 

80 

88 

88 

89 

89 

86 

86 

83 

84 

81 

85 

85 

86 

87 

85 

78 

72 

72 

80 

83.1 

MIN 

64 

70 

69 

68 

66 

56 

59 

70 

70 

52 

4S 

50 

54 

59 

SB 

59 

62 

62 

65 

69 

55 

SO 

50 

53 

55 

65 

68 

58 

53 

49 

59.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STSTION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


BRKBNSRS 

SEPTEMBER  1976 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 

WEST  CENTRBL  04 

BLUE  nOUNIBIN  DBH 

MAX 

82 

8 1 

76 

90 

95 

68 

84 

86 

61 

79 

83 

85 

69 

83 

87 

81 

76 

85 

76 

80 

79 

83 

85 

87 

64 

80 

73 

70 

72 

81 

9 

MIN 

65 

65 

68 

68 

66 

60 

55 

57 

67 

46 

44 

47 

58 

61 

62 

63 

63 

64 

66 

69 

55 

48 

49 

56 

58 

61 

67 

60 

60 

45 

59 

2 

BOONEVILLE 

MAX 

85 

62 

93 

95 

90 

86 

87 

90 

60 

87 

88 

91 

86 

91 

81 

80 

86 

79 

80 

79 

84 

87 

88 

86 

81 

77 

72 

72 

60 

84 

.  1 

MIN 

65 

67 

68 

68 

65 

58 

52 

67 

66 

45 

40 

60 

60 

69 

60 

56 

64 

64 

68 

66 

52 

48 

52 

59 

6 1 

65 

66 

6 1 

58 

42 

50 

1 

CLBRKSVILLE 

MAX 

8 1 

79 

92 

93 

88 

87 

88 

76 

77 

83 

84 

69 

82 

67 

82 

76 

83 

80 

80 

80 

82 

85 

67 

86 

82 

80 

73 

73 

82 

.7 

MIN 

61 

64 

68 

68 

57 

52 

53 

53 

64 

47 

43 

44 

54 

59 

60 

61 

59 

58 

65 

67 

45 

44 

44 

50 

56 

57 

65 

6 1 

59 

41 

56 

■  0 

DBRDBNELLE 

MAX 

78 

75 

9 1 

9 1 

87 

87 

87 

77 

79 

82 

82 

87 

85 

88 

64 

81 

64 

83 

84 

82 

83 

85 

86 

85 

80 

78 

73 

71 

81 

62 

■  6 

KIN 

64 

68 

70 

69 

68 

59 

56 

69 

67 

52 

46 

54 

57 

67 

63 

63 

62 

65 

67 

67 

S3 

49 

52 

55 

55 

62 

65 

60 

54 

44 

60 

.  I 

FORT  SniTH  HSO  BP 

MAX 

78 

80 

89 

9 1 

87 

85 

87 

79 

75 

83 

85 

67 

80 

87 

80 

79 

82 

76 

74 

78 

81 

85 

85 

64 

81 

78 

70 

71 

78 

61 

.  1 

MIN 

6S 

69 

68 

68 

64 

60 

53 

67 

56 

46 

42 

58 

56 

67 

62 

58 

67 

66 

70 

59 

46 

48 

55 

62 

62 

65 

6S 

61 

45 

41 

59 

.4 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

MAX 

83 

81 

8  1 

92 

94 

89 

88 

85 

83 

80 

82 

84 

65 

84 

87 

84 

82 

60 

80 

75 

78 

80 

84 

66 

66 

82 

79 

73 

71 

79 

82 

.6 

niN 

63 

63 

68 

65 

62 

56 

49 

63 

62 

46 

44 

58 

56 

64 

58 

66 

62 

50 

64 

63 

44 

44 

49 

57 

55 

62 

61 

58 

54 

40 

57 

.3 

HECTOR 

MBX 

60 

79 

74 

79 

82 

86 

91 

86 

78 

76 

82 

81 

88 

83 

85 

64 

86 

65 

85 

83 

81 

83 

86 

88 

66 

87 

81 

75 

70 

79 

82 

.4 

MIN 

61 

66 

63 

62 

60 

61 

55 

67 

65 

47 

44 

52 

55 

65 

62 

62 

61 

60 

55 

50 

46 

48 

50 

56 

55 

57 

64 

58 

54 

44 

56 

■  8 

MENA 

MBX 

79 

82 

79 

92 

94 

69 

85 

89 

80 

77 

81 

84 

83 

80 

88 

83 

90 

76 

78 

78 

77 

82 

82 

86 

83 

78 

74 

70 

70 

60 

81 

■  3 

MIN 

62 

65 

66 

64 

64 

60 

52 

65 

63 

51 

45 

54 

57 

63 

61 

64 

63 

63 

66 

66 

54 

51 

55 

58 

60 

65 

61 

59 

54 

43 

59 

.  1 

OZARK 

MBX 

8 1 

80 

79 

92 

96 

69 

87 

89 

82 

78 

83 

87 

87 

84 

87 

62 

79 

64 

82 

79 

81 

84 

85 

86 

86 

81 

80 

78 

72 

64 

83 

.5 

MIN 

65 

69 

70 

69 

68 

63 

58 

69 

68 

54 

48 

61 

64 

70 

64 

69 

65 

64 

69 

67 

49 

50 

55 

62 

63 

61 

68 

62 

60 

45 

62 

3 

RUSSELLVILLE 

MBX 

8 1 

82 

75 

76 

90 

93 

87 

67 

76 

77 

81 

82 

68 

84 

67 

84 

61 

85 

80 

80 

80 

83 

86 

87 

87 

89 

78 

77 

70 

82 

.5 

MIN 

58 

57 

64 

67 

64 

55 

S4 

65 

52 

46 

55 

65 

62 

66 

61 

61 

62 

68 

69 

53 

47 

47 

49 

54 

63 

69 

60 

55 

43 

56 

.3 

SUBIACO 

MBX 

80 

80 

80 

91 

93 

87 

86 

88 

80 

77 

85 

87 

89 

61 

88 

82 

77 

85 

78 

79 

79 

83 

86 

88 

85 

80 

76 

74 

71 

79 

82 

.5 

MIN 

64 

67 

68 

67 

67 

61 

57 

67 

67 

53 

46 

59 

59 

65 

62 

66 

63 

63 

68 

68 

53 

SO 

54 

59 

61 

65 

66 

61 

59 

47 

61 

.  1 

HBLORON 

MBX 

81 

85 

80 

92 

95 

69 

89 

88 

87 

78 

85 

65 

89 

87 

91 

90 

81 

83 

82 

78 

76 

84 

86 

87 

85 

64 

81 

72 

72 

81 

64 

.2 

MIN 

64 

67 

68 

65 

64 

61 

51 

64 

65 

47 

39 

53 

53 

66 

59 

66 

65 

61 

69 

68 

SO 

47 

SI 

56 

57 

64 

64 

60 

58 

40 

58 

.7 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MBX 

81 

80 

73 

87 

93 

92 

65 

84 

83 

77 

81 

81 

66 

66 

85 

82 

78 

83 

63 

8  1 

78 

85 

85 

85 

85 

83 

75 

71 

70 

80 

81 

.9 

MIN 

63 

69 

69 

68 

67 

62 

57 

69 

67 

57 

47 

54 

61 

65 

62 

62 

61 

64 

67 

68 

56 

54 

53 

56 

56 

65 

65 

56 

52 

47 

60 

.7 

BENTON 

MBX 

80 

80 

80 

88 

90 

82 

84 

86 

83 

76 

80 

79 

87 

83 

83 

86 

83 

85 

66 

82 

82 

84 

84 

84 

BS 

82 

77 

72 

72 

81 

82 

.2 

MIN 

6? 

69 

69 

66 

65 

56 

56 

69 

66 

50 

44 

52 

57 

62 

62 

59 

59 

68 

67 

67 

58 

47 

48 

57 

52 

SB 

65 

62 

50 

44 

58 

.9 

BLBKELT  MOUNTAIN  DBM 

MBX 

78 

79 

80 

74 

90 

90 

84 

83 

84 

82 

75 

79 

80 

87 

82 

87 

61 

77 

82 

82 

80 

79 

83 

84 

85 

85 

74 

72 

71 

6B 

80 

.6 

MIN 

63 

64 

68 

67 

64 

64 

54 

57 

64 

49 

46 

48 

50 

55 

62 

60 

59 

63 

65 

67 

SS 

48 

48 

48 

53 

S3 

60 

S9 

52 

43 

56 

.9 

CONWfly 

MAX 

66 

83 

75 

87 

92 

88 

87 

85 

82 

78 

81 

80 

88 

86 

68 

85 

85 

66 

84 

67 

84 

84 

87 

87 

8S 

82 

78 

76 

71 

79 

83 

•  S 

niN 

64 

67 

69 

67 

68 

58 

59 

70 

69 

53 

46 

S2 

57 

64 

60 

61 

63 

67 

66 

67 

52 

50 

52 

56 

55 

60 

66 

SB 

52 

46 

59 

.8 

GREENBRIER 

MBX 

82 

76 

75 

86 

90 

84 

86 

65 

78 

79 

61 

78 

87 

84 

87 

89 

84 

67 

84 

64 

81 

83 

86 

67 

88 

62 

74 

72 

68 

81 

82 

•  3 

MIN 

64 

67 

68 

69 

67 

56 

57 

68 

65 

49 

44 

53 

54 

62 

56 

59 

60 

63 

64 

66 

51 

44 

48 

S3 

54 

61 

63 

56 

48 

43 

57 

.9 

HOI  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

80 

62 

60 

74 

88 

94 

87 

67 

88 

83 

76 

61 

82 

87 

63 

86 

81 

76 

85 

85 

61 

81 

85 

66 

88 

89 

70 

70 

73 

66 

81 

■  9 

MIN 

64 

66 

67 

69 

69 

63 

59 

62 

68 

55 

49 

50 

55 

65 

64 

63 

64 

64 

55 

68 

54 

54 

S3 

55 

SB 

60 

66 

59 

54 

SO 

60 

.4 

LEOLA 

MAX 

81 

86 

75 

67 

90 

83 

85 

86 

85 

74 

79 

60 

86 

80 

85 

65 

85 

65 

66 

78 

76 

64 

86 

85 

67 

79 

81 

71 

71 

60 

82 

.  1 

MIN 

65 

70 

69 

67 

64 

58 

58 

67 

68 

50 

44 

49 

55 

65 

61 

61 

62 

65 

67 

67 

57 

46 

47 

53 

52 

64 

67 

58 

52 

44 

59 

.  1 

L ITTLE  ROCK  FAA  AP  ■• 

MAX 

82 

79 

74 

85 

69 

63 

86 

86 

82 

77 

80 

62 

87 

83 

86 

89 

84 

86 

84 

84 

80 

83 

85 

86 

B6 

B2 

77 

70 

73 

79 

62 

3 

MIN 

65 

71 

71 

70 

67 

62 

52 

69 

65 

SS 

48 

54 

59 

63 

61 

62 

66 

70 

70 

68 

58 

S3 

54 

57 

S9 

69 

62 

59 

56 

50 

61 

.8 

MALVERN 

MAX 

84 

85 

73 

85 

89 

86 

65 

85 

67 

85 

80 

80 

86 

83 

86 

85 

81 

82 

83 

79 

78 

61 

83 

85 

83 

81 

78 

72 

70 

77 

81 

9 

MIN 

63 

69 

69 

67 

66 

57 

56 

66 

67 

51 

44 

49 

57 

64 

60 

60 

61 

64 

68 

67 

54 

49 

49 

54 

S3 

63 

65 

S8 

52 

44 

SB 

.9 

MORRILTON  4  SH 

MBX 

83 

82 

79 

88 

92 

66 

67 

85 

83 

78 

82 

83 

89 

84 

87 

86 

82 

85 

82 

81 

80 

83 

85 

86 

86 

82 

80 

75 

72 

79 

83 

.  1 

MIN 

62 

68 

69 

65 

67 

57 

55 

66 

67 

58 

44 

52 

56 

65 

61 

62 

64 

67 

66 

68 

55 

49 

53 

55 

54 

64 

67 

60 

51 

47 

59 

.8 

NIMROD  OAM 

MAX 

79 

83 

78 

75 

87 

91 

64 

83 

84 

80 

78 

80 

83 

65 

83 

84 

80 

76 

64 

78 

78 

78 

82 

84 

65 

84 

80 

75 

72 

67 

80 

.  7 

MIN 

59 

64 

68 

64 

59 

57 

S3 

55 

65 

51 

45 

45 

50 

57 

64 

60 

60 

61 

62 

67 

55 

50 

50 

50 

49 

57 

63 

58 

53 

45 

56 

.5 

SMERIDBN  TOHER 

MAX 

83 

83 

73 

89 

91 

85 

86 

88 

87 

79 

61 

81 

69 

66 

87 

88 

88 

87 

66 

81 

80 

83 

85 

85 

87 

83 

82 

74 

79 

80 

83 

.9 

■          ■  ■ 

MIN 

70 

63 

69 

68 

66 

57 

60 

67 

68 

50 

46 

51 

59 

64 

52 

62 

63 

62 

68 

68 

56 

SO 

52 

57 

SS 

67 

67 

57 

56 

49 

60 

-3 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

85 

85 

75 

79 

88 

86 

87 

85 

85 

83 

80 

64 

87 

86 

68 

88 

67 

87 

68 

86 

80 

84 

86 

86 

87 

89 

66 

80 

76 

78 

84 

.4 

MIN 

69 

70 

69 

66 

65 

61 

62 

69 

69 

55 

49 

52 

65 

60 

60 

60 

60 

68 

67 

68 

61 

53 

57 

S6 

57 

68 

68 

60 

59 

S3 

61 

.9 

BRlNKLEr 

MAX 

niN 

CABOT  4  SN 

MAX 

84 

79 

73 

84 

89 

90 

85 

85 

82 

76 

78 

77 

85 

85 

86 

86 

84 

85 

85 

83 

79 

82 

83 

84 

BS 

83 

79 

70 

70 

78 

81 

.6 

MIN 

64 

69 

70 

69 

66 

62 

59 

69 

64 

57 

44 

52 

60 

63 

59 

59 

6 1 

66 

66 

69 

56 

50 

49 

54 

53 

67 

67 

SB 

SI 

49 

60 

1 

CLARENDON 

MAX 

81 

75 

80 

88 

88 

66 

83 

85 

75 

80 

85 

88 

89 

87 

88 

78 

MIN 

66 

65 

56 

6 1 

68 

70 

65 

48 

49 

58 

59 

60 

59 

58 

61 

59 

66 

69 

59 

51 

52 

56 

57 

67 

66 

58 

56 

52 

60 

.6 

OES  BRC 

MAX 

83 

77 

74 

81 

68 

83 

88 

81 

84 

76 

79 

78 

66 

85 

87 

88 

87 

84 

84 

85 

79 

82 

85 

85 

86 

86 

83 

70 

72 

79 

82 

2 

MIN 

62 

60 

58 

51 

53 

61 

62 

46 

45 

44 

El 

50 

49 

49 

55 

61 

59 

61 

47 

4  1 

44 

48 

47 

59 

59 

48 

46 

42 

52 

7 

FORREST  CITT 

MBX 

MIN 

HELENA 

MBX 

89 

66 

78 

75 

80 

86 

81 

65 

81 

83 

76 

79 

82 

86 

85 

87 

88 

88 

85 

86 

82 

78 

6 1 

62 

64 

86 

87 

79 

72 

73 

82 

3 

MIN 

61 

68 

69 

68 

66 

59 

60 

65 

68 

55 

48 

47 

48 

58 

59 

59 

59 

61 

65 

68 

58 

SI 

51 

52 

57 

60 

65 

SB 

58 

52 

59 

2 

KEO 

MAX 

82 

79 

73 

81 

87 

81 

84 

81 

83 

74 

78 

79 

85 

84 

85 

87 

86 

85 

85 

81 

77 

82 

83 

83 

85 

83 

79 

70 

71 

76 

81 

0 

MIN 

64 

69 

69 

69 

65 

60 

61 

67 

69 

54 

47 

53 

60 

62 

60 

59 

61 

68 

68 

69 

57 

51 

51 

55 

57 

67 

67 

57 

54 

51 

60 

7 

MAR  I  ANNA  2  S 

MBX 

86 

82 

77 

79 

88 

86 

87 

82 

85 

80 

80 

83 

87 

88 

88 

88 

89 

86 

87 

84 

78 

83 

84 

86 

88 

90 

84 

71 

75 

77 

83 

6 

MIN 

66 

70 

69 

67 

64 

58 

61 

68 

68 

55 

46 

SO 

61 

S9 

59 

59 

62 

67 

67 

69 

58 

SI 

55 

S7 

58 

67 

65 

57 

SB 

SI 

60 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
7 


DniLY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 
a 

TQT  T  nN 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SBINT  CHBRLES 

HRX 

85 

82 

78 

75 

77 

87 

82 

66 

83 

84 

76 

80 

83 

69 

87 

88 

86 

88 

88 

87 

60 

78 

85 

87 

66 

89 

88 

80 

71 

75 

83 . 1 

MIN 

60 

69 

69 

67 

65 

59 

60 

64 

69 

55 

47 

47 

S 1 

58 

59 

58 

59 

61 

67 

69 

60 

50 

SI 

54 

56 

58 

68 

58 

58 

53 

59.3 

STUTTGBRT 

MRX 

82 

79 

74 

80 

88 

67 

87 

62 

86 

78 

80 

82 

68 

87 

88 

90 

86 

87 

86 

80 

76 

83 

85 

85 

88 

84 

80 

72 

73 

77 

82  .8 

f1]N 

65 

72 

69 

68 

66 

60 

64 

70 

69 

55 

49 

53 

61 

63 

59 

60 

64 

69 

70 

69 

59 

S3 

55 

56 

57 

71 

69 

60 

58 

51 

62  . 1 

5TUTTGRRT  9  ESE 

HBX 

84 

80 

80 

74 

79 

87 

81 

86 

82 

84 

74 

78 

60 

86 

85 

66 

67 

87 

85 

65 

79 

76 

81 

63 

84 

86 

66 

80 

70 

72 

81  .6 

fllN 

6S 

68 

69 

68 

65 

60 

61 

64 

69 

55 

50 

5 1 

54 

62 

61 

S8 

62 

63 

57 

68 

59 

51 

56 

S6 

58 

65 

68 

60 

58 

SO 

60.7 

TURRELL 

MAX 

86 

85 

78 

78 

83 

88 

84 

82 

79 

86 

65 

86 

68 

86 

65 

79 

81 

84 

64 

85 

85 

80 

69 

73 

75 

82  .2 

niN 

54 

61 

68 

68 

66 

62 

62 

68 

70 

50 

41 

56 

58 

59 

61 

63 

54 

49 

SS 

SS 

61 

56 

61 

55 

58 

49 

58.5 

HESI  (lEnPHlS 

MAX 

86 

80 

78 

74 

65 

84 

86 

85 

79 

78 

79 

83 

86 

66 

86 

66 

87 

85 

86 

65 

78 

80 

83 

8S 

66 

85 

86 

71 

71 

75 

82 . 3 

MIN 

6S 

69 

69 

68 

65 

57 

62 

70 

71 

56 

48 

50 

60 

56 

60 

59 

62 

64 

67 

70 

58 

49 

59 

56 

57 

72 

66 

55 

59 

54 

61  .2 

WYNNE 

HRX 

8S 

81 

76 

82 

86 

85 

89 

65 

84 

78 

82 

83 

66 

67 

88 

66 

87 

87 

86 

64 

80 

82 

85 

87 

67 

87 

82 

70 

73 

77 

83.4 

"          ■  ■ 

MIN 

66 

69 

68 

66 

63 

60 

62 

68 

67 

49 

44 

57 

S9 

59 

57 

56 

63 

64 

66 

66 

54 

51 

54 

57 

60 

69 

54 

54 

54 

50 

60.0 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MRX 

85 

85 

81 

90 

93 

88 

87 

87 

87 

77 

81 

62 

62 

64 

87 

82 

82 

84 

80 

76 

79 

83 

64 

86 

84 

66 

80 

75 

74 

60 

83 . 1 

HIN 

63 

64 

66 

63 

62 

59 

52 

6S 

63 

48 

43 

52 

64 

64 

61 

62 

61 

52 

62 

64 

50 

45 

48 

52 

54 

56 

58 

58 

52 

40 

57.2 

HOPE  3  NE 

HRX 

77 

80 

85 

78 

66 

92 

84 

85 

66 

87 

73 

62 

85 

86 

82 

85 

85 

87 

79 

64 

78 

78 

83 

83 

65 

68 

78 

82 

67 

72 

82  .2 

MIN 

65 

67 

66 

65 

66 

63 

60 

61 

67 

57 

46 

48 

54 

60 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

61 

50 

SI 

S3 

57 

56 

63 

61 

54 

45 

59.6 

nOUNT   IDR  3  SE 

HRX 

73 

78 

82 

78 

69 

91 

84 

65 

85 

83 

83 

60 

80 

86 

82 

86 

76 

76 

60 

80 

81 

75 

81 

82 

83 

64 

77 

72 

71 

66 

80  .4 

HIN 

6 1 

64 

67 

64 

63 

56 

5 1 

52 

63 

45 

39 

4  1 

50 

56 

63 

60 

50 

61 

61 

65 

52 

45 

45 

48 

52 

53 

61 

59 

54 

40 

55.0 

nuRFREESBORO  2  NNH 

MRX 

79 

82 

82 

74 

68 

92 

85 

64 

84 

68 

74 

80 

86 

85 

78 

86 

60 

79 

82 

72 

77 

82 

63 

85 

64 

77 

69 

81 

81.4 

MIN 

57 

59 

61 

58 

59 

56 

5 1 

56 

56 

46 

39 

4  1 

46 

55 

56 

54 

S7 

57 

54 

43 

43 

49 

47 

53 

45 

45 

51  .7 

NASHVILLE  EXP  STRTION 

MRX 

73 

82 

83 

76 

90 

93 

86 

65 

85 

87 

75 

60 

82 

85 

82 

86 

81 

83 

78 

83 

78 

78 

82 

84 

65 

66 

74 

61 

70 

72 

61  .5 

MIN 

65 

68 

66 

66 

67 

66 

62 

68 

67 

55 

47 

56 

62 

65 

63 

65 

66 

65 

68 

69 

55 

52 

53 

60 

63 

63 

65 

61 

54 

46 

61  .7 

Ounr 

MRX 

82 

84 

82 

89 

91 

87 

85 

66 

90 

65 

80 

82 

88 

87 

85 

85 

66 

83 

65 

85 

79 

83 

84 

65 

86 

65 

82 

79 

73 

76 

64  .2 

MIN 

66 

70 

68 

68 

66 

62 

59 

69 

68 

55 

49 

55 

60 

59 

64 

66 

67 

67 

67 

69 

60 

52 

53 

56 

59 

64 

65 

60 

55 

48 

61  .7 

STRHPS 

MRX 

80 

87 

80 

92 

92 

89 

87 

90 

93 

62 

82 

66 

87 

81 

86 

86 

91 

87 

66 

76 

60 

84 

85 

86 

87 

86 

84 

76 

75 

79 

64  .8 

MIN 

65 

69 

70 

66 

67 

61 

58 

65 

61 

54 

45 

53 

61 

65 

61 

63 

65 

64 

64 

65 

60 

48 

52 

57 

S7 

63 

65 

60 

52 

46 

60.1 

TEXRRKRNR  FAR  RP 

MRX 

81 

83 

60 

89 

91 

66 

89 

67 

89 

74 

82 

85 

88 

82 

87 

85 

69 

85 

66 

75 

76 

63 

82 

87 

87 

79 

82 

66 

75 

78 

83.1 

■          ■  " 

MIN 

68 

71 

70 

70 

70 

67 

59 

66 

67 

59 

50 

55 

60 

69 

66 

67 

67 

68 

72 

68 

59 

56 

58 

59 

60 

67 

68 

56 

56 

50 

63.4 

SOUTH  CENTRRL  08 

HRKRDELPHlfi  2  N 

MRX 

79 

84 

74 

87 

90 

84 

84 

86 

87 

76 

78 

67 

82 

87 

64 

82 

77 

83 

85 

79 

79 

82 

84 

86 

65 

77 

82 

77 

70 

79 

81  .9 

MIN 

6? 

71 

69 

68 

67 

60 

59 

69 

69 

S3 

47 

5 1 

66 

64 

66 

67 

65 

67 

59 

69 

59 

SO 

SO 

56 

55 

65 

66 

62 

54 

46 

61  .5 

CflnOEN  1 

MAX 

84 

83 

85 

77 

88 

69 

84 

65 

87 

90 

74 

60 

84 

88 

82 

86 

67 

86 

87 

87 

77 

79 

84 

85 

66 

88 

84 

85 

66 

74 

83.4 

MIN 

66 

69 

69 

67 

67 

62 

6 1 

63 

68 

56 

47 

47 

53 

61 

63 

63 

65 

65 

56 

68 

53 

52 

S3 

SS 

57 

59 

67 

61 

55 

48 

60.5 

EL  OORRDO  FRR  RP 

MRX 

85 

91 

79 

92 

92 

89 

88 

89 

94 

77 

82 

88 

92 

81 

89 

89 

89 

87 

89 

79 

82 

83 

85 

88 

86 

90 

86 

70 

75 

79 

85.6 

M  I  N 

7  1 

72 

73 

72 

70 

64 

65 

71 

70 

55 

49 

53 

65 

70 

66 

66 

68 

69 

58 

73 

50 

53 

SS 

58 

51 

68 

70 

63 

57 

52 

64  .2 

FORDTCE 

MRX 

83 

83 

86 

79 

79 

88 

83 

85 

85 

87 

73 

80 

84 

87 

83 

87 

87 

87 

87 

87 

77 

79 

84 

85 

65 

87 

85 

85 

66 

72 

82.9 

MIN 

65 

69 

69 

63 

63 

59 

60 

63 

67 

54 

43 

47 

52 

65 

60 

61 

64 

62 

55 

67 

59 

47 

49 

S3 

55 

63 

67 

60 

54 

42 

58  .9 

nflCNOLIR 

MRX 

82 

86 

76 

87 

89 

es 

66 

86 

89 

74 

81 

66 

89 

79 

66 

86 

89 

84 

85 

74 

78 

82 

84 

85 

66 

67 

84 

75 

73 

76 

83.0 

MIN 

67 

69 

66 

65 

65 

62 

60 

66 

66 

59 

43 

49 

59 

67 

61 

63 

66 

65 

56 

69 

53 

SO 

52 

57 

57 

60 

67 

60 

56 

46 

60.6 

nOROBRT  LOCK  8 

MRX 

85 

85 

86 

79 

68 

89 

65 

87 

68 

89 

75 

80 

84 

87 

63 

87 

89 

89 

es 

68 

77 

60 

83 

86 

65 

67 

88 

87 

66 

74 

84.2 

MIN 

65 

69 

69 

68 

66 

6 1 

59 

60 

67 

58 

47 

47 

54 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

64 

49 

49 

50 

54 

56 

67 

61 

59 

48 

59.9 

PRESCOTT 

MBX 

79 

83 

77 

83 

90 

85 

65 

85 

89 

84 

80 

84 

89 

84 

87 

82 

85 

79 

84 

78 

79 

65 

66 

65 

67 

60 

82 

78 

70 

78 

82.7 

MIN 

66 

70 

68 

66 

68 

64 

62 

69 

S9 

57 

49 

57 

62 

66 

65 

65 

65 

66 

67 

70 

60 

52 

54 

59 

60 

6S 

66 

60 

56 

46 

62.0 

SPBRKHBN 

MBX 

81 

83 

86 

73 

68 

91 

65 

85 

87 

88 

75 

80 

68 

82 

89 

89 

88 

86 

85 

86 

79 

84 

86 

81 

68 

84 

66 

70 

83.4 

MIN 

66 

66 

69 

66 

65 

60 

59 

60 

69 

50 

44 

49 

60 

60 

62 

62 

65 

65 

67 

68 

47 

49 

53 

54 

57 

57 

54 

43 

58.8 

NBRREN  2  HSH 

MBX 

86 

85 

84 

74 

64 

86 

62 

86 

66 

87 

73 

80 

84 

88 

82 

87 

86 

87 

86 

86 

77 

76 

83 

84 

85 

66 

87 

86 

66 

75 

82.9 

■          ■  " 

MIN 

64 

63 

69 

63 

64 

60 

61 

60 

67 

55 

46 

49 

48 

64 

59 

61 

61 

58 

54 

66 

62 

50 

51 

55 

55 

57 

67 

60 

60 

50 

59.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  2  SSE 

MAX 

88 

88 

68 

76 

86 

88 

86 

89 

86 

88 

76 

82 

67 

90 

82 

66 

88 

86 

86 

88 

77 

80 

84 

87 

88 

89 

90 

86 

68 

74 

84.6 

MIN 

65 

68 

62 

63 

63 

62 

60 

64 

64 

57 

42 

45 

53 

64 

59 

58 

58 

61 

62 

63 

54 

46 

48 

51 

55 

57 

66 

65 

59 

48 

58  .4 

OERnOTT  3  NE 

MAX 

87 

86 

67 

77 

79 

88 

85 

87 

87 

86 

74 

80 

65 

87 

86 

66 

88 

66 

88 

89 

83 

80 

84 

88 

88 

89 

91 

87 

72 

71 

84  .4 

MIN 

66 

70 

70 

65 

64 

62 

64 

66 

66 

55 

43 

45 

56 

59 

58 

55 

60 

62 

63 

64 

65 

45 

47 

SO 

55 

62 

68 

60 

60 

48 

59  .2 

OUHflS 

MAX 

85 

82 

76 

79 

66 

85 

87 

86 

67 

79 

79 

84 

87 

85 

88 

86 

90 

66 

86 

83 

78 

85 

87 

85 

67 

88 

87 

76 

72 

77 

83.7 

MIN 

62 

72 

70 

66 

67 

62 

66 

69 

70 

56 

46 

50 

57 

62 

61 

60 

63 

67 

66 

69 

60 

52 

52 

56 

56 

68 

69 

65 

5 1 

53 

61  .9 

EUDORR 

MAX 

86 

88 

88 

80 

76 

86 

64 

87 

65 

87 

76 

84 

86 

88 

86 

90 

89 

86 

87 

90 

76 

80 

83 

86 

86 

89 

92 

83 

69 

75 

64. S 

MIN 

66 

71 

69 

68 

67 

65 

65 

68 

58 

60 

47 

53 

59 

62 

61 

60 

61 

64 

66 

68 

65 

50 

50 

57 

56 

65 

71 

62 

59 

53 

61  .9 

MONTICELLO  3  SH 

MAX 

85 

85 

65 

75 

82 

82 

84 

88 

85 

86 

73 

79 

64 

67 

86 

66 

80 

86 

85 

85 

85 

85 

84 

85 

85 

67 

88 

85 

74 

74 

83. S 

MIN 

67 

67 

67 

62 

62 

64 

60 

63 

64 

54 

43 

50 

62 

64 

58 

56 

62 

62 

62 

5 1 

47 

48 

50 

51 

55 

64 

66 

59 

56 

46 

56 .5 

PINE  BLUFF 

MAX 

85 

85 

85 

75 

62 

87 

83 

83 

85 

88 

77 

79 

61 

87 

85 

91 

90 

66 

88 

85 

80 

80 

84 

86 

84 

87 

85 

85 

69 

73 

83.6 

NIN 

62 

67 

68 

65 

65 

60 

61 

62 

68 

56 

48 

47 

62 

62 

64 

59 

60 

54 

66 

57 

63 

53 

53 

55 

58 

59 

67 

59 

55 

51 

60 .2 

PORTLAND 

MAX 

86 

86 

87 

75 

60 

86 

63 

86 

66 

87 

75 

79 

85 

88 

84 

87 

90 

66 

86 

87 

77 

79 

82 

85 

86 

86 

69 

84 

66 

75 

83. 4 

MIN 

63 

69 

69 

67 

67 

63 

63 

67 

67 

58 

49 

51 

56 

63 

61 

61 

63 

63 

64 

68 

66 

51 

52 

S4 

59 

62 

70 

61 

61 

54 

61  .4 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

85 

86 

84 

77 

84 

86 

83 

85 

85 

86 

74 

82 

83 

67 

85 

86 

88 

85 

86 

86 

60 

78 

6S 

85 

85 

87 

88 

87 

72 

74 

83.S 

MIN 

68 

70 

67 

65 

6S 

60 

65 

66 

68 

55 

46 

50 

57 

59 

58 

56 

61 

65 

62 

65 

62 

48 

50 

52 

55 

6S 

68 

60 

60 

50 

59.9 

STAR  CITT  <  ENE 

MAX 

85 

83 

75 

79 

86 

81 

8S 

85 

86 

81 

77 

78 

65 

64 

86 

86 

85 

84 

80 

77 

81 

63 

85 

86 

76 

72 

76 

81  .7 

MIN 

68 

70 

69 

64 

65 

60 

61 

70 

68 

56 

45 

48 

59 

61 

57 

64 

65 

66 

68 

61 

48 

50 

53 

54 

60 

SB 

53 

60-0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

DRKRNSflS 

SEPTEHBER.  1976 


DRY  OF  flONIH 

u 

STfiTION 

a. 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

K 

(Z 

KEISER 

2 

MUX 
MIN 

1  0  I 
65 

86 
74 

82 

72 

78 
72 

67 
71 

69 
64 

90 
66 

95 
66 

68 
74 

85 
59 

92 
58 

93 
57 

95 
65 

97 
64 

96 
66 

1 00 
67 

97 
69 

96 
71 

92 
71 

96 
75 

92 
66 

97 
62 

96 
62 

95 
65 

98 
67 

95 
68 

89 
74 

74 

63 

77 
63 

61 
61 

91  .1 
66.6 

4 

MIN 

91 
7  1 

62 
76 

79 
74 

81 
79 

81 

73 

82 
69 

63 
69 

86 
69 

82 
74 

81 
65 

82 
64 

85 
63 

85 
70 

85 
69 

67 
70 

90 
70 

86 
73 

66 
74 

63 
73 

87 
77 

65 
72 

67 
69 

87 
67 

86 
69 

88 

70 

66 

76 

83 
75 

75 
66 

74 

61 

75 
65 

63-7 
70.4 

MRRIHNNP  2  S 

2 

MAX 
HIN 

95 
78 

96 
76 

64 

75 

66 
75 

96 
71 

94 

67 

100 
69 

66 

75 

95 
75 

89 
62 

90 
62 

92 
61 

97 
66 

99 
67 

101 
69 

100 
69 

100 
71 

100 
80 

97 
78 

95 
76 

94 

68 

98 
65 

97 
64 

99 
68 

100 
66 

97 
76 

90 
75 

76 
65 

86 

66 

91 
61 

94  . 1 

70.0 

ROHNER  2  NNE 

2 

nflx 
niN 

86 
75 

88 

69 

85 
73 

77 
70 

62 
70 

64 

65 

83 
66 

85 
66 

81 
71 

64 

61 

81 

57 

66 
57 

85 
66 

90 
67 

91 
66 

91 
66 

93 
67 

90 
68 

91 
72 

90 
72 

80 
69 

87 
61 

90 
62 

89 
53 

88 
63 

66 
65 

91 
72 

87 
66 

74 

59 

75 
58 

65.7 
66.2 

STUTTCHRT  9  ESE 

2 

HRX 

niN 

81 
67 

79 
71 

78 
74 

74 

72 

78 
70 

85 
66 

62 
66 

66 
69 

80 
73 

61 
65 

78 
63 

81 
63 

80 
63 

85 
67 

85 
68 

67 
66 

87 
70 

66 
70 

85 
73 

62 
72 

77 
67 

76 
62 

79 
62 

61 
62 

63 
52 

81 
65 

80 
71 

78 

67 

71 
66 

72 
50 

80.7 
67.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

9 


EVfiPORflTION  AND  WIND 


BRKflNSnS 
SEPTEMBER  1976 


DRY  OF  MONTH 


STATION 


10    11    12    13    14    15    16    n    IB    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


NORTH  CENTRAL  02 
nOUNTflIN  HOHE  C  OF  ENC 


HEST  CENTRAL  04 
BLUE   MOUNTAIN  0AM- 


EVRP 
NINO 
MAK 
MIN 


.07 
0 
83 
69 


82     79    95  95 


.16  .06  .15 


90    89    83  80 


RUSSELLVILLE 


CENTRAL  05 
BLAKELT   MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL 
STUTTOART  9  ESE 


Evnp 

MAX 
MIN 


13   .15   .20  .20 


90     77  51 


.071  .08 
6 


.27  .09 
21 


SOUTHklEST 
HOPE   3  NE 


NINO 

MAX 

MIN 


EVAP 
NINO 


.03 

2 


.08|  .00 

3 


.04 
121  12 


.18  .19  .17 


62    65  70 


.13   .09  .17  .13 


4.66 

195 


4  .008 
421 


3.62 
365 


69 
85  .  1 
62.4 


4.12 

2236 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


STATION  INDEX 


FIRKONSRS 
SEPTEMBER  1976 


Q  T  Q  T  T  HM 
O  1  n  1  1  u  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  T 

UJ 

O 
n 

cr 
a: 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nRQFP\/FP 
uDOtrvVLK 

TEMP  . 

PRECIP. 

a. 
cr 

tr  ^ 
—  o 
LJ  r 

£L  Si 

PBBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7R 

JAMES  V.  WILLIAMS 

HLICIFI 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7R 

c 

LEAVIER  L  SHOOK 

RLUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

OLY 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7fl 

c 

MRS.   REBA  Y  SWRIM 

nniTY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7A 

MRS  ALTR  F  GRRNER 

ONTO  I  NE 

0178 

07 

PIKE 

34 

02 

93 

25 

285 

7A 

c 

RRKflDELPHIP  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

6P 

7A 

c 

H 

RRK  WRTER-SEWRGE  DEPT 

flRKONSflS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

12 

145 

7A 

CLARENCE  L  .WESTMORELRND 

RRKflNSRS  POST 

0240 

05 

ARKANSAS 

1 

34 

01 

91 

21 

194 

5P 

5P 

H 

RRK  POST  NRT  MEMORIAL 

RSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7A 

LOUIS  FREEMAN 

RTHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7A 

MRS  PAULINE  A  PINKERTON 

RUOUSTR  2  NW 

0326 

05 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7A 

c 

JAMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

SP 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L  RNO  0  I 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7A 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

c 

JAMES  WELCH 

RFFDFV IMF 

0536 

03 

J  n  L  r\  0  U ' » 

~j 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

H 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTA  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

13 

1296 

7R 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7A 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMARCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7R 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLRKELY  MOUNTAIN  CRM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

BR 

c 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

BR 

8fl 

c 

H 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

41 

93 

09 

360 

BR 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

□  I  YTHFVTI  1  F 

0806 

03 

M  t  cc  r  cc  t  pp I 

C 

o 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

p    1      UH  T  T  F 

BONNERORLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1  000 

7R 

0.  E.  KETCHUM 

BOONEV ILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7R 

c 

CLEO  E  .  YRNDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1  295 

c 

MRS  CENEVR  GRTES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVRDA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7R 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7A 

7R 

c 

H 

ERNEST  F.  LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7R 

WILLIRM  RRY  WYRTT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 

1  102 

05 

PULASKI 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

6P 

B.   M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  132 

02 

IZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7R 

C  W  THORNLEY  JR 

r  PMnF  M  1 

L.  n  1  1  u  C  1 N  t 

1  152 

08 

U  U  M  L  n  I  In 

-3 
J 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8A 

8R 

c 

H 

now  ciunrKi  fy 

CLARENDON 

1442 

05 

MONROE 

7 

34 

4  1 

9 1 

1  9 

1  70 

SP 

7R 

GLENNON  LONG 

CLARKSV ILLE 

1  455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7R 

BILLY  L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NNE 

1457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1  492 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

510 

7R 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

c 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7R 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLAY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7R 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1050 

7R 

MARVIN  WALKER 

rPflQQFTT    9  QQF 

1730 

09 

n o nL  u  i 

33 

07 

91 

57 

180 

8R 

8fl 

H 

CRYSTAL  VALLEY 

1  750 

05 

PULRSK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C  TIMMING 

DAMASCUS 

1  829 

05 

FRULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

7fl 

WILLIAM  fl.  BROWN 

DANV  ILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  R .  MOUDY  .   JR  . 

DANVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1  838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7R 

7R 

MRS  LELA  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1  948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7R 

7A 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DEQUEEN  DAM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8R 

BR 

H 

RADIO  STATION  KVSR 

n  c  c  nop 
Utb  HKL 

1968 

06 

P  D  □  I  P  1  F 
r  K  H  1  r\  1  t 

~j 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HIIFY  c:mitlj 

n  u  L  1    0  n  i  in 

DIERKS 

2015 

07 

HOWRRD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8A 

WILLIAM  C  .  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWARD 

4 

34 

09 

94 

06 

685 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C .  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  5  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

15 

1  35 

8R 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

I  420 

5P 

7A 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE   1  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7A 

ERIC  FRANKS 

FAYETTEVILLE  ERA  AP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

06 

94 

1  0 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8R 

8A 

H 

BRYAN  BURKE 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CRLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOGAN 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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Q  T  Q  T  T  n  M 
0  1  H  1  i  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  V 
L  U  U  IN  1  T 

ORfllNPGE  t 

LATITUDE 

d 

a 
c 

~ 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7A 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7A 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7A 

C  H 

GILLHflM  OFIM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

14 

520 

c 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

70 

IjKH  V  t  L L  T     i  cot 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

93 

4  1 

461 

7A 

GRflVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

I  250 

55 

SS 

H 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1360 

7A 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

14 

92 

23 

360 

7P 

7A 

H 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBAST IAN 

1 

35 

13 

94 

15 

518 

7A 

H 

GREERS  FERRY  OflM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7A 

7A 

c 

GURDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

8A 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

C 

HARRISON  FAR  AP 

316S 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

MID 

MID 

H 

uc  r  T  p 

3235 

04 

p  n  p  c 

1 

35 

28 

92 

C  Q 
bo 

555 

5P 

7A 

c 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7A 

7A 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7A 

7A 

7R 

H 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7A 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7A 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7A 

7A 

H 

HUNTSV ILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1  453 

6P 

7A 

C 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

C 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

01 

93 

1  1 

857 

7A 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

iniuccDnpn 

JUINtotjUnlJ 

3734 

03 

L  KH 1 Un L  HU 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7A 

7A 

H 

JUDO  HILL 

376  1 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

2  1  5 

SS 

SS 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7A 

7A 

G 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

26 

230 

7A 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASK I 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8A 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7A 

LEAD  HILL 

4  105 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

8  I  0 

SS 

7A 

LEOLA 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

10 

92 

35 

261 

SS 

7A 

H 

LITTLE  ROCK  FAA  AP  .« 

4248 

05 

PULASKI 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

M  I  D 

MID 

HJ 

M  Q  n  T  Q  n  M 

4528 

05 

o 1    r  KHNL  1  b 

5 

35 

01 

90 

4  3 

215 

8A 

MAGNOLIA 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

18 

93 

1  4 

3  1  5 

6P 

7A 

H 

MAGNOLIA  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

16 

93 

14 

294 

C 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

3  1  1 

5P 

5P 

H 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7A 

MARIANNA  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  140 

SS 

7A 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7A 

MENA 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1  207 

6P 

7A 

C  H 

Miiiuinnn  dqm 

4839 

07 

L  I  1  1  L  L    K  1  V  t  K 

4 

33 

41 

9  3 

58 

316 

C 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8A 

8A 

C  H 

MOROBAY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8R 

8A 

c 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

MOUNT   IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7A 

7A 

C  H 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8A 

8A 

Bfl 

c 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7A 

7A 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7A 

7A 

INnr\r\UriO  Unn 

5110 

07 

r  1  Kt 

3 

34 

09 

93 

4  3 

435 

c 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWARD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7A 

7R 

c 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7H 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7A 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

7A 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8R 

H 

NIMROO  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8R 

8A 

c 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

c 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULASKI 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

: 

ODELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8R 

H 

OZARK 

5508 

04 

FRANKL IN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

6P 

7A 

H 

OBSERVER 


JAMES  L  .  CRISTEE 
BESSIE  E.  RKERS 
MRS   IDA  A  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 
MRS  JIMMY  GRANT 
BRUCE  HUNNICUTT 
GLENN  5.  JUSTICE 
HUGH  L.  LEYSATH 
CHARLES  F.  FORD 
MRS  DOROTHY  M  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

TOWN  OF  HAMBURG 

THERESA  DONALDSON 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MRS.  ETTA  G.  LAUNIUS 

CARL  M  ROBINS 

ARK  UNIV  SW  BR  EXP  STA 

LINDA  HOLLIFIELD 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS  MAY  PEARL  MRRKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ARDELLA  VAUGHN 
MRS.  LVRA  B.  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
ALLEN  LINOSEY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
J.  D.  COBB 
CHARLES  PAUL 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MRS  MABEL  L  FORRESTER 
MRS  ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDER 
US  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  VIOLA  HOLLOWELL 
OR  WILLIAM  C  LOE 
ARKANSAS  P  4  L  CO . 
RADIO  STATION  KBOK 
CLARENCE  P.  MATHIS 

UNIV  OF  ARKANSAS 
MRS  DELAINE  HOLDER 
H  C  SULLIVAN 
MRS.   JURNITA  COOPER 
RICHARD  W.  ST .  JOHN 
RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 
U  OF  ARK  -  MONTICELLO 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MRLLETT 
WILLIAM  E  .  BLACK 

RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  F.  PARSONS 
MRS.   SOLA  RRVIN 
RAYMOND  WALLS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MRS  EDNA  J  WESTFALL 
MRS.  NONA  L-  HfilLEY 
WILLIAM  W.  WARD 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
MRS.  CLARA  W.  HURST 
MRS  DELTON  HUGHES 
IDEAL  CEMENT  COMPANY 
MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


OZONE 

PflRfiCOULO 

PARKS 

PfiRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTflS  I 
PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RflTCL  IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SfiINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANfl  FAR  flP 

TURRELL 
WALDRON 
WARREN  2  WSW 
WRSHI TA 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
WING 
WYNNE 
YELLVILLE 


5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6566 

6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRITTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

36  16 
33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 

93  23 

93  53 

91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  21 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 

90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 

308 
318 
463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
290 

550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 

225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


4P 


7A 


7A 
8A 
8A 
SS 
5P 
8A 
SS 

MID 

5P 
5P 
7R 

5P 


7A 
4P 
7R 

7A 
7A 
7A 
7R 
6P 
8A 

6P 

7A 
8A 
7A 
8A 
7A 
7A 
7A 
6P 

7A 
7A 
8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7R 
8A 
MID 

5P 
7A 
7A 
7A 
5P 


C 

C  H 


7A 


C  H 


8A|CGH 
H 

H 

H 

C  H 
H 


VIRGIL  0.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  8  HODDOX 
MRS.  WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ROAM  C .  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MATTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MAY8ERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Buildinu,  Asheville  N  C 
28801,   or   to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   tor   this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in    ^F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures   from  65'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
laches  aSovHhr?";  -movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemomete?  reco^de?  !oca?ed  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  are   the  water  equivalent   of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  ground       Samnles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causSs  of  local  variabilitv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  ^aui^^ty 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table,   the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  table 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  ^"^■'■1^"^ 


NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period    19A1-1970.  ^ 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data   for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

of^tbis^bulletin  seasonal   snowfall  and  heating  degree  days   for  the   12  months  ending  with   the  preceding  June  data  will  be  carried  in 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,    bare,,     Slope  less   than   1  percent.     Soil  thermograph. 

Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Crowley  silt   loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


*  Amount   included  in  following  measurement .    t  ime  di  str i  bu  t  i  on  unknown . 

*♦  Precipitation   is  recorded  at   North  Little  Rock  WSFO  AP, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\  Extreme  occurred  at  station  with   incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  oi-  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every   10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  laore  days  of  record  missing;    if   average  value  is  entered,    less   than   10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record ,     Degree  day  data,    if  carri ed  for  this  station,    have  been  ad j us ted  to  represent   the  value   for  a  f u 1 1  month . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  refei-ence   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

R  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  neai'  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in   Station   Index  means  variable, 

#    Thei-mometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE.      1-ARKANSAS     2-MISSISSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publicatior 
station  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  m  the  latest  annua 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price;     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NCAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.    28801.        Attn :     Publications . 
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TEMPERRTURE  RND  PREC I P I TRT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 

4  STATIONS 
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DATE 
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LOWEST  TEMPERRTURE: 
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18 
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I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEVILLE.  NORTH  CAROLINA  28801. 
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NOBTM  CENTRAL  02 

CfiLICO  ROCK 
CL IN TOM 

EVENING  SHADE  1  NNE 
GILBERT 

GREEHS  FERRY  DfiM 

MAMMOTH  SPRING 
flftBSHAL  L 
MELBOURNE  5  UIPIU 
MQUMTfilN  NOME    ]  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 


MOUNTAIN  \ 
SALEM  2  N^ 
SHIRLEY 
YELLVILLE 


NORTHEAST 


lew 


ftL  ICIA 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVJLLE  L  AND  D  I 
BEEDEVILLE 
BLACK  BOCK 


BLY 


MEVIL 


CORNING 
GEORGETOWN 
JONESeoRG 
JUDO  HILL 

KEISER 
LAKE  CITY 
NEWPORT 
PftRAGOULD 
POCAHONTAS  I 

SAINT  FRANCIS 


BIG  FORK 
BLUE  MOUN 
BDQNEVIL  LI 


WSQ  I 


FORT  SMITI 

FORT  SMITH  WATER  PLA 

GRAVELLY  ]  E5E 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENft 

MULBERRY  6  NNE 

NATURAL  DAM 

OZARK 

OZONE 

PARKS 

RATCL IFF 
RUSSELLVILLE 
SUBIftCO 
WALORON 


CENTRAL 

ALUM  FORK 
BENTON 

BISMARCK  2  SE 
BLAKELY  MOUNTAIN  0 
BONNEROftLE 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 
LAKE  MflUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  HOCK  FAA  AP 
MAL  VERN 

MOHRILTON  1  SW 
NIMHOD  0AM 
OWENSVILLE 
PERRY 

SHERIOftN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTR  2  NW 
BRINKLEY 


6.5 
5.21 
5.  35 


1     2  3 


DRY   OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     101112    1314  15    16  17 


19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


2.30 
1  .50 
3.22 
.52 
2.56 

1  .  10 

.92 

2.ee 

1  .  45 
2.  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STPTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STfiTION 


MOUNT    IDA   3  SE 
MURFREESBORS  ?  fiNU 
NftSHVILLE   EXP  STATION 


2  3 


4    5  6 


DAY   OF  MONTH 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIflTION  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

a 

IX 

STRT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

MAX 

76 

85 

62 

64 

75 

62 

62 

54 

56 

67 

75 

80 

79 

76 

77 

70 

56 

55 

63 

43 

52 

66 

67 

66 

59 

47 

56 

52 

53 

42 

44 

64  .0 

MIN 

41 

54 

54 

56 

60 

32 

32 

42 

34 

35 

38 

46 

48 

44 

46 

42 

29 

30 

39 

36 

29 

38 

36 

26 

27 

36 

34 

39  .2 

DEER 

MAX 

72 

82 

83 

80 

76 

60 

57 

51 

50 

64 

69 

73 

72 

74 

72 

75 

53 

49 

54 

46 

48 

61 

63 

61 

61 

43 

51 

44 

60 

42 

41 

60.5 

MIN 

SO 

61 

64 

60 

69 

38 

36 

36 

39 

43 

47 

53 

57 

55 

55 

42 

29 

29 

30 

32 

35 

28 

26 

34 

35 

42  .5 

EUREKH  SPRINGS  3  WNW 

HRX 

87 

92 

90 

79 

70 

61 

56 

57 

69 

77 

84 

83 

80 

82 

73 

60 

53 

66 

57 

S3 

67 

72 

64 

64 

53 

56 

52 

53 

48 

4  1 

56 

66.3 

MIN 

54 

58 

S7 

63 

49 

36 

41 

41 

39 

41 

52 

58 

66 

47 

57 

41 

32 

31 

36 

34 

4  0 

28 

35 

37 

4  0 

4  3.7 

FOrETTEVILLE  FRfi  flP 

MRX 

66 

90 

85 

74 

63 

61 

54 

56 

68 

75 

61 

79 

78 

76 

75 

58 

56 

61 

49 

53 

67 

65 

66 

66 

46 

59 

52 

55 

43 

43 

58 

64.6 

MIN 

4S 

53 

62 

39 

34 

34 

49 

41 

53 

36 

28 

30 

36 

34 

26 

33 

39 

30 

39  .5 

FFITETTEVILLE  EXP  STB 

MAX 

76 

85 

89 

68 

74 

62 

61 

53 

55 

68 

75 

79 

78 

77 

77 

74 

57 

64 

60 

45 

53 

66 

68 

69 

66 

47 

57 

51 

54 

43 

44 

64  .7 

MIN 

45 

50 

53 

56 

61 

32 

36 

41 

35 

35 

55 

54 

43 

46 

42 

29 

33 

37 

28 

29 

39 

35 

4  1.5 

GRHVETTE 

MAX 

85 

88 

64 

76 

65 

61 

54 

58 

69 

73 

61 

60 

79 

79 

73 

60 

56 

62 

55 

54 

68 

68 

64 

66 

51 

58 

53 

55 

46 

43 

56 

65.2 

MIN 

55 

50 

56 

62 

50 

43 

42 

35 

36 

50 

56 

51 

45 

56 

42 

29 

38 

39 

36 

HBRRISON  FHH  BP 

MRX 

85 

68 

65 

60 

65 

60 

55 

55 

67 

77 

62 

63 

79 

79 

73 

57 

55 

59 

62 

51 

65 

69 

62 

65 

47 

56 

47 

52 

46 

43 

57 

64  .4 

51 

63 

60 

42 

3B 

40 

41 

41 

41 

46 

57 

54 

45 

52 

37 

30 

30 

HUNTSVILLE 

MRX 

87 

90 

87 

67 

73 

61 

61 

57 

69 

77 

62 

62 

78 

78 

76 

60 

55 

62 

58 

53 

68 

70 

62 

65 

56 

58 

52 

55 

55 

46 

58 

67.1 

MIN 

43 

46 

54 

56 

51 

31 

38 

39 

32 

33 

44 

46 

46 

40 

51 

45 

25 

30 

40 

36 

26 

33 

56 

55 

4  1 

33 

39 

24 

32 

38 

40 

40.2 

LEHO  HILL 

MRX 

88 

90 

88 

86 

76 

63 

61 

60 

70 

78 

64 

67 

83 

84 

78 

70 

57 

62 

60 

54 

69 

72 

67 

61 

60 

58 

52 

53 

50 

47 

62 

68.8 

MIN 

44 

50 

52 

55 

52 

39 

40 

44 

34 

34 

40 

47 

54 

4  1 

50 

45 

30 

32 

40 

36 

31 

30 

51 

56 

42 

40 

40 

25 

30 

37 

40 

4  1  .4 

SlLOOn  SPRINGS 

MAX 

77 

86 

88 

82 

73 

62 

61 

52 

57 

68 

75 

60 

79 

78 

79 

72 

57 

55 

61 

43 

53 

68 

67 

67 

65 

48 

59 

54 

56 

43 

45 

64  .8 

• 

MIN 

42 

48 

51 

59 

61 

34 

33 

43 

37 

37 

38 

46 

54 

46 

45 

46 

32 

31 

36 

37 

30 

30 

39 

52 

42 

37 

37 

3D 

30 

40 

33 

40.6 

NORTH  CENTRBL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

80 

91 

92 

90 

87 

76 

65 

64 

69 

74 

77 

82 

68 

82 

82 

83 

71 

57 

63 

57 

53 

70 

70 

64 

69 

55 

59 

52 

54 

52 

47 

70.2 

45 

40 

45 

45 

41 

36 

45 

32 

34 

39 

42 

36 

42 

26 

42 

40 

27 

29 

54 

48 

42 

^' 

25 

36 

40 

EVENING  SHROE   1  NNE 

MAX 

90 

94 

89 

88 

90 

69 

63 

60 

73 

76 

80 

87 

63 

80 

84 

77 

66 

61 

65 

54 

55 

67 

65 

67 

67 

59 

65 

64 

57 

SO 

47 

70  .8 

45 

32 

36 

40 

40 

43 

44 

31 

22 

45 

43 

43 

26 

25 

43 

35 

29 

28 

32 

38.8 

GILBERT 

MAX 

93 

93 

92 

88 

72 

66 

63 

61 

75 

75 

85 

89 

85 

65 

85 

75 

60 

65 

55 

57 

72 

75 

68 

65 

63 

65 

57 

56 

54 

47 

S9 

71  .0 

52 

" 

40 

26 

29 

30 

35 

37 

32 

36 

44 

20 

16 

40 

36 

20 

29 

32 

34.0 

CREEPS  FERRY  DflH 

MAX 

80 

88 

92 

88 

66 

66 

67 

63 

58 

74 

75 

80 

84 

64 

81 

82 

60 

56 

64 

SI 

54 

66 

72 

64 

66 

54 

59 

53 

54 

51 

49 

68  .5 

47 

47 

51 

36 

29 

30 

34 

35 

39 

55 

43 

40 

^' 

^' 

39 

(IRMtlOTH  SPRING 

MAX 

89 

90 

86 

86 

77 

65 

63 

59 

73 

72 

80 

86 

82 

79 

80 

71 

56 

61 

57 

51 

65 

67 

64 

68 

67 

60 

55 

S3 

S3 

SO 

61 

68.6 

32 

37 

40 

43 

37 

42 

46 

27 

24 

38 

39 

24 

30 

49 

57 

39 

4  1 

36 

24 

25 

42 

40 

38.9 

MHRSHHLL 

MRX 

88 

89 

69 

86 

60 

62 

62 

62 

70 

71 

82 

82 

81 

61 

81 

76 

55 

61 

56 

52 

55 

71 

71 

61 

59 

SO 

55 

54 

S5 

46 

S8 

67.8 

46 

58 

58 

46 

50 

40 

28 

30 

38 

34 

38 

41 

48 

36 

38 

35 

34 

36 

38 

42.5 

nOUNTRIN   HOME    1  NNW 

MAX 

89 

66 

66 

65 

75 

64 

62 

57 

70 

75 

81 

87 

82 

61 

79 

72 

60 

60 

55 

51 

68 

68 

67 

66 

63 

59 

54 

S3 

51 

S3 

51 

68.5 

46 

S3 

40 

34 

30 

46 

39 

30 

38 

54 

57 

46 

4  1 

39 

27 

32 

45 

45 

44.0 

nOUNTHIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

79 

69 

91 

66 

65 

82 

65 

63 

58 

73 

75 

82 

87 

63 

82 

80 

6  1 

57 

61 

48 

53 

69 

69 

63 

65 

S4 

59 

52 

54 

52 

46 

68.6 

MIN 

44 

44 

49 

51 

54 

40 

39 

40 

32 

32 

33 

39 

45 

40 

40 

46 

31 

26 

29 

38 

26 

28 

32 

SS 

45 

40 

40 

25 

25 

33 

38 

38.1 

MOUNTRIN  VIEW 

MAX 

80 

92 

92 

89 

86 

69 

65 

63 

69 

75 

78 

80 

85 

63 

83 

83 

63 

56 

63 

48 

55 

67 

70 

64 

67 

SI 

59 

52 

55 

50 

48 

68. B 

MIN 

42 

44 

49 

52 

60 

39 

39 

39 

34 

38 

38 

50 

52 

52 

55 

46 

29 

25 

25 

35 

30 

30 

35 

50 

46 

40 

38 

27 

27 

34 

40 

40.0 

YELLVILLE 

MAX 

89 

88 

88 

86 

66 

64 

62 

59 

73 

76 

83 

87 

83 

61 

83 

70 

58 

63 

49 

53 

69 

73 

69 

65 

56 

SB 

52 

52 

50 

46 

59 

68.1 

■           •  • 

MIN 

43 

45 

47 

51 

51 

35 

36 

45 

30 

32 

36 

40 

44 

45 

40 

50 

24 

22 

41 

39 

25 

27 

54 

S3 

46 

40 

33 

23 

32 

40 

35 

38.8 

NORTHERST  03 

RLICIfl 

MRX 

90 

92 

89 

90 

81 

68 

62 

60 

72 

76 

80 

87 

85 

76 

65 

84 

58 

63 

59 

53 

66 

69 

62 

67 

65 

58 

52 

S3 

52 

50 

59 

69.8 

39 

48 

51 

52 

59 

45 

32 

36 

36 

35 

26 

33 

5 1 

54 

46 

42 

35 

36 

38 

39 

39 

42.8 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

90 

93 

91 

87 

76 

65 

61 

58 

81 

86 

84 

62 

82 

77 

61 

64 

50 

52 

66 

70 

66 

66 

65 

60 

54 

SS 

46 

51 

59 

69.0 

44 

53 

40 

34 

38 

36 

36 

32 

36 

54 

5? 

46 

4  1 

37 

30 

34 

31 

30 

42.7 

BRTESVILLE  L  AND  0  1 

MRX 

90 

93 

69 

68 

66 

68 

63 

60 

73 

75 

61 

67 

83 

82 

84 

81 

67 

61 

62 

52 

67 

69 

68 

67 

66 

58 

57 

S3 

S3 

51 

56 

70.3 

M  I N 

4  3 

50 

54 

42 

46 

48 

35 

27 

37 

36 

26 

34 

5 1 

55 

4  7 

44 

35 

28 

29 

40 

40 

4  1.9 

BEEDEVILLE 

MAX 

89 

92 

92 

89 

82 

67 

66 

59 

73 

61 

62 

65 

65 

64 

66 

76 

60 

65 

52 

S3 

65 

73 

66 

65 

64 

60 

54 

S3 

54 

55 

54 

70.7 

MIN 

46 

50 

5 1 

57 

60 

45 

51 

46 

35 

30 

40 

37 

3 1 

35 

53 

55 

48 

45 

33 

31 

33 

34 

34 

42  .9 

BLTTHEVILLE 

MRX 

87 

88 

86 

88 

85 

67 

67 

68 

75 

76 

65 

84 

84 

64 

63 

57 

65 

63 

54 

60 

59 

69 

68 

67 

57 

53 

52 

55 

54 

57 

70.0 

46 

42 

40 

46 

49 

61 

55 

50 

50 

47 

36 

34 

45 

4  I 

40 

42 

47 

47 

49 

43 

37 

31 

34 

43 

43 

45  . 1 

CORNING 

MRX 

86 

88 

87 

88 

79 

70 

65 

57 

62 

75 

79 

65 

63 

80 

83 

64 

61 

62 

SB 

51 

65 

66 

67 

65 

63 

56 

58 

52 

52 

52 

57 

68.4 

59 

55 

6 1 

40 

4  2 

42 

36 

35 

44 

45 

5 1 

41 

49 

47 

31 

28 

4  1 

38 

27 

34 

51 

45 

38 

39 

34 

26 

28 

42 

44 

41  .7 

JONESBORO 

MRX 

77 

86 

88 

86 

89 

76 

64 

64 

64 

71 

72 

79 

63 

83 

80 

63 

59 

SB 

63 

61 

52 

62 

69 

64 

66 

63 

55 

50 

50 

53 

52 

66.5 

KIN 

47 

50 

52 

51 

46 

42 

53 

44 

35 

32 

33 

32 

32 

34 

4  1 

54 

48 

42 

38 

30 

32 

34 

42 

42.3 

JUDO  HILL 

nm 

niN 

KE ISER 

MRX 

75 

86 

88 

86 

89 

79 

65 

64 

58 

71 

73 

76 

65 

83 

80 

64 

57 

57 

64 

64 

52 

63 

70 

65 

66 

53 

55 

SO 

50 

55 

50 

66.2 

M  1 N 

46 

4  7 

5 1 

42 

46 

44 

45 

42 

35 

28 

30 

40 

30 

31 

34 

53 

50 

44 

34 

28 

29 

33 

41 

40.5 

NEWPORT 

MRX 

79 

89 

91 

89 

86 

71 

61 

63 

58 

75 

76 

79 

64 

84 

81 

63 

59 

56 

64 

52 

51 

65 

70 

63 

65 

55 

56 

52 

51 

52 

52 

68.2 

MIN 

48 

50 

53 

58 

60 

49 

50 

49 

37 

31 

33 

39 

35 

39 

40 

56 

49 

46 

39 

32 

33 

36 

44 

44  . 1 

PHRRGOULO 

HRX 

88 

89 

86 

87 

85 

67 

62 

58 

73 

73 

78 

85 

63 

82 

83 

60 

56 

63 

61 

51 

63 

56 

66 

67 

64 

56 

S3 

50 

53 

52 

60 

69.0 

55 

*^ 

45 

36 

39 

5 1 

43 

47 

45 

35 

31 

38 

40 

31 

36 

45 

54 

46 

41 

36 

30 

27 

4  1 

44 

42.0 

POCRHONIRS  1 

MAX 

86 

85 

84 

85 

82 

67 

61 

57 

70 

71 

76 

83 

62 

79 

81 

77 

56 

59 

58 

57 

64 

65 

66 

66 

65 

62 

54 

46 

49 

49 

59 

67.8 

MIN 

47 

52 

52 

55 

62 

43 

45 

44 

38 

37 

43 

40 

52 

46 

48 

46 

35 

32 

41 

4  1 

30 

37 

50 

56 

48 

43 

38 

29 

28 

40 

41 

43.2 

SERRCT 

HRX 

89 

93 

90 

88 

55 

84 

69 

64 

60 

74 

76 

81 

85 

66 

82 

84 

80 

58 

65 

63 

53 

67 

73 

70 

66 

52 

59 

56 

53 

53 

52 

55 

70.6 

MIN 

46 

55 

52 

65 

43 

47 

48 

36 

39 

40 

40 

45 

46 

49 

50 

36 

31 

39 

39 

29 

35 

55 

52 

48 

46 

41 

32 

33 

41 

39 

43.6 

SEE 

REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 

CE 

q: 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

I  0 

1  9 

1  J 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  R 
1  0 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

2  7 

JU 

a 

■  • 

WEST  CENTRBL  04 

BLUE  nOUNTRIN  OHM 

MAX 

80 

65 

93 

90 

8S 

66 

67 

63 

82 

82 

64 

59 

63 

68 

70 

69 

MIN 

45 

46 

48 

60 

61 

44 

45 

48 

34 

45 

42 

50 

50 

47 

46 

50 

37 

34 

35 

41 

29 

29 

36 

62 

49 

36 

37 

32 

34 

40 

41 

43 

2 

BOONEVILLE 

MAX 

86 

9 1 

90 

64 

78 

68 

63 

62 

81 

70 

60 

65 

59 

56 

7  1 

69 

67 

73 

6  3 

59 

55 

MIN 

44 

44 

55 

61 

57 

38 

49 

46 

32 

35 

46 

47 

47 

45 

46 

49 

32 

34 

44 

40 

28 

36 

61 

63 

49 

33 

44 

30 

39 

42 

37 

43 

7 

CLHRKSVILLE 

MAX 

79 

66 

90 

89 

64 

66 

83 

83 

60 

68 

62 

MIN 

41 

43 

47 

SO 

59 

36 

36 

45 

31 

31 

34 

42 

45 

4  3 

43 

46 

32 

29 

29 

41 

28 

27 

32 

56 

49 

35 

34 

30 

29 

29 

34 

36 

3 

OBRDflNELLE 

MAX 

69 

94 

9 1 

86 

6 1 

70 

84 

84 

72 

61 

65 

MIN 

46 

49 

53 

55 

59 

41 

48 

49 

34 

38 

42 

46 

48 

46 

49 

49 

38 

3  1 

46 

43 

30 

36 

56 

60 

49 

37 

41 

32 

37 

4  1 

42 

44 

2 

FORT  SniTH  WSO  flP 

MAX 

85 

88 

68 

79 

66 

65 

57 

82 

75 

65 

58 

65 

^ 

MIN 

45 

48 

60 

59 

43 

37 

49 

39 

34 

37 

45 

47 

49 

44 

49 

43 

34 

36 

42 

34 

29 

37 

60 

55 

40 

34 

39 

33 

40 

42 

36 

42 

5 

FORT  SMITH  HBTER  PLANT 

MAX 

87 

9 1 

87 

86 

76 

67 

80 

79 

72 

61 

61 

MIN 

43 

48 

56 

67 

55 

35 

42 

42 

32 

35 

41 

4S 

48 

4  4 

44 

48 

29 

30 

42 

36 

28 

31 

57 

51 

45 

34 

39 

26 

44 

4  1 

32 

4  1 

4 

HECTOR 

MAX 

89 

93 

9 1 

86 

82 

67 

63 

59 

83 

82 

70 

M I N 

48 

52 

55 

53 

56 

36 

44 

46 

32 

35 

40 

47 

49 

48 

49 

45 

40 

34 

43 

40 

30 

36 

53 

57 

46 

36 

41 

31 

33 

40 

36 

43 

0 

HENfi 

MAX 

66 

90 

62 

78 

74 

79 

78 

70 

61 

63 

M  I  N 

SO 

55 

59 

62 

57 

42 

47 

44 

34 

42 

48 

54 

5? 

5 1 

55 

49 

37 

36 

4  1 

36 

33 

43 

55 

61 

45 

34 

40 

35 

37 

40 

39 

45 

5 

OZSRK 

MAX 

89 

92 

66 

84 

77 

68 

64 

59 

81 

75 

69 

61 

64 

M  I  N 

SO 

52 

57 

60 

60 

41 

49 

47 

36 

41 

47 

SI 

52 

48 

53 

49 

37 

39 

46 

4  1 

33 

39 

57 

60 

49 

39 

44 

34 

39 

42 

36 

46 

1 

RUSSELLVILLE 

MAX 

80 

69 

93 

90 

87 

68 

69 

56 

85 

84 

83 

65 

62 

70 

^ 

MIN 

43 

43 

46 

47 

47 

40 

39 

47 

33 

34 

37 

42 

47 

47 

46 

48 

36 

40 

35 

42 

29 

29 

36 

56 

50 

38 

37 

35 

34 

4  1 

40 

40 

9 

SUBIHCO 

MAX 

62 

81 

68 

59 

66 

MIN 

49 

55 

56 

60 

57 

42 

46 

47 

38 

41 

46 

51 

57 

48 

54 

46 

36 

36 

45 

41 

34 

40 

60 

60 

48 

37 

42 

32 

38 

41 

4  1 

46 

1 

HHLDRON 

MAX 

88 

92 

91 

84 

78 

67 

64 

56 

74 

78 

83 

84 

84 

83 

81 

70 

63 

66 

65 

57 

72 

70 

67 

73 

70 

60 

59 

56 

54 

50 

63 

71 

0 

M  I  N 

46 

47 

46 

33 

3 1 

CENIRSL  05 

BLUM  FORK 

MAX 

89 

87 

84 

80 

60 

63 

MIN 

51 

57 

56 

58 

62 

46 

46 

48 

37 

42 

45 

SO 

53 

56 

52 

5 1 

38 

32 

45 

40 

35 

40 

55 

57 

49 

39 

4  1 

34 

37 

39 

4  1 

46 

3 

BENTON 

MAX 

89 

89 

86 

82 

82 

77 

57 

66 

^ 

MIN 

45 

48 

62 

51 

58 

40 

44 

45 

33 

37 

38 

43 

56 

46 

45 

47 

34 

29 

40 

33 

34 

34 

64 

59 

58 

34 

40 

31 

34 

42 

43 

1 

BLBKELT  HOUNTBIN  DHrt 

MAX 

82 

82 

82 

61 

60 

MIN 

39 

47 

48 

53 

56 

46 

45 

50 

34 

33 

37 

40 

44 

48 

46 

46 

39 

30 

30 

40 

32 

32 

35 

56 

53 

34 

35 

33 

33 

40 

36 

41 

0 

CONHflr 

MAX 

83 

85 

75 

61 

63 

70 

MIN 

46 

52 

55 

57 

61 

42 

46 

49 

46 

39 

43 

49 

50 

4  7 

50 

45 

37 

30 

43 

39 

30 

37 

52 

59 

49 

4  1 

40 

32 

35 

34 

37 

44 

3 

GREENBRIER 

MAX 

82 

65 

66 

60 

66 

MIN 

42 

46 

51 

52 

55 

39 

46 

47 

35 

35 

39 

44 

46 

4  4 

46 

46 

36 

26 

40 

37 

27 

33 

65 

56 

48 

4  1 

40 

32 

33 

40 

34 

41 

8 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

85 

83 

83 

61 

62 

67 

52 

56 

70 

57 

MIN 

50 

60 

59 

59 

62 

45 

45 

48 

41 

42 

46 

46 

54 

55 

56 

53 

39 

39 

39 

33 

35 

39 

46 

55 

50 

38 

39 

34 

34 

40 

39 

45 

9 

LEOLR 

MAX 

83 

82 

71 

59 

67 

MIN 

49 

51 

53 

52 

60 

43 

42 

48 

36 

37 

39 

44 

49 

50 

46 

48 

34 

27 

37 

33 

26 

36 

55 

61 

50 

34 

38 

33 

36 

4  1 

35 

42 

9 

LITTLE  ROCK  FBH  BP 

MAX 

82 

62 

62 

59 

64 

MIN 

51 

57 

56 

56 

57 

46 

50 

47 

40 

42 

44 

50 

54 

55 

52 

47 

38 

33 

45 

38 

34 

42 

56 

61 

47 

42 

40 

37 

37 

43 

40 

46 

4 

(IflLVERN 

MAX 

85 

89 

67 

62 

81 

75 

58 

64 

MIN 

44 

48 

52 

52 

66 

41 

43 

46 

33 

39 

4  1 

43 

43 

48 

46 

46 

38 

30 

39 

35 

30 

35 

58 

69 

50 

36 

35 

34 

36 

4  1 

33 

42 

3 

nORRILTON  4  SH 

MAX 

89 

92 

83 

84 

75 

63 

65 

MIN 

46 

54 

51 

65 

62 

44 

48 

49 

36 

38 

4  1 

43 

50 

46 

5 1 

53 

39 

29 

44 

43 

33 

43 

56 

60 

50 

37 

40 

33 

35 

41 

40 

44 

9 

NIHROD  Dfln 

MAX 

64 

63 

81 

63 

60 

MIN 

48 

51 

52 

54 

60 

43 

45 

47 

32 

37 

42 

46 

46 

47 

50 

47 

35 

27 

30 

35 

29 

36 

36 

56 

47 

37 

38 

29 

31 

32 

37 

41 

4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

67 

93 

90 

87 

76 

68 

68 

61 

75 

78 

82 

84 

85 

85 

63 

72 

61 

68 

64 

56 

69 

73 

64 

65 

66 

61 

5S 

54 

SI 

56 

57 

70 

8 

MIN 

48 

52 

50 

46 

46 

33 

30 

ERST  CENTRAL  06 

flRKRNSBS  POST 

MAX 

86 

92 

90 

87 

83 

66 

66 

64 

65 

64 

78 

60 

67 

MIN 

52 

57 

58 

60 

65 

46 

44 

46 

36 

43 

46 

55 

54 

53 

55 

48 

36 

33 

40 

36 

34 

41 

65 

61 

50 

42 

38 

34 

38 

42 

40 

46 

4 

BRINKLET 

MAX 

74 

65 

81 

82 

84 

80 

56 

62 

MIN 

52 

51 

53 

64 

58 

45 

45 

47 

38 

42 

46 

46 

52 

53 

50 

48 

46 

34 

37 

32 

34 

39 

34 

34 

36 

34 

43 

5 

CHBOT  4  SH 

MAX 

66 

64 

59 

75 

76 

8  1 

65 

65 

82 

84 

74 

56 

63 

57 

55 

69 

73 

62 

64 

60 

59 

53 

52 

52 

50 

56 

69 

3 

MIN 

46 

50 

56 

55 

60 

42 

47 

48 

36 

38 

41 

45 

52 

55 

48 

48 

37 

33 

36 

35 

32 

34 

54 

49 

48 

43 

40 

33 

34 

40 

37 

43 

7 

DES  ARC 

MAX 

67 

68 

69 

67 

85 

67 

64 

82 

83 

77 

63 

65 

62 

54 

66 

66 

65 

64 

58 

MIN 

39 

45 

47 

49 

54 

34 

36 

38 

40 

39 

47 

49 

53 

52 

53 

49 

45 

34 

44 

42 

40 

44 

46 

50 

50 

38 

36 

33 

34 

42 

4S 

43 

5 

FORREST  CITY 

MAX 

MIN 

HELENA 

MAX 

76 

84 

87 

87 

86 

77 

68 

66 

SO 

83 

81 

82 

52 

60 

6S 

66 

67 

76 

57 

MIN 

50 

49 

52 

56 

58 

46 

43 

44 

38 

39 

44 

46 

50 

53 

S3 

48 

36 

36 

36 

36 

32 

34 

41 

55 

44 

4  1 

37 

35 

35 

38 

37 

43 

4 

KEO 

MAX 

85 

90 

89 

86 

80 

64 

62 

58 

75 

80 

63 

61 

73 

57 

65 

60 

54 

67 

72 

61 

55 

63 

MIN 

49 

54 

56 

56 

60 

44 

45 

48 

40 

43 

44 

47 

52 

52 

52 

47 

38 

33 

40 

34 

32 

4  1 

56 

61 

49 

4  1 

40 

33 

37 

41 

36 

45 

2 

nnRIRNNR  2  S 

MAX 

86 

90 

88 

91 

84 

70 

65 

59 

71 

76 

80 

85 

84 

63 

84 

78 

59 

67 

66 

54 

57 

74 

69 

66 

63 

57 

54 

S3 

54 

55 

54 

70 

5 

MIN 

SO 

53 

56 

55 

61 

45 

44 

45 

37 

40 

46 

53 

S3 

49 

53 

47 

39 

31 

44 

37 

30 

40 

56 

56 

54 

45 

37 

32 

35 

41 

38 

45 

3 

SAINT  CHARLES 

MAX 

77 

86 

90 

92 

89 

74 

66 

64 

SI 

72 

78 

62 

64 

85 

84 

82 

54 

59 

68 

66 

52 

66 

73 

69 

64 

53 

58 

54 

54 

52 

51 

69 

3 

MIN 

51 

SO 

56 

56 

56 

46 

45 

45 

38 

36 

43 

46 

52 

52 

53 

53 

38 

33 

33 

37 

32 

32 

4  1 

55 

52 

43 

38 

34 

34 

38 

41 

44 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


7 


DniLY  TEMPERniURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTCflRT 

MAX 

85 

9 1 

90 

87 

6 1 

66 

62 

60 

73 

77 

82 

85 

85 

64 

82 

76 

58 

67 

62 

52 

67 

74 

65 

66 

63 

S9 

54 

52 

S3 

52 

54 

69 

.8 

MIN 

51 

55 

59 

60 

63 

45 

46 

48 

38 

43 

44 

51 

53 

57 

54 

49 

38 

36 

41 

37 

33 

40 

57 

60 

51 

43 

40 

36 

39 

42 

39 

46 

.7 

STUTTGflRT  9  ESE 

HBX 

75 

85 

69 

69 

66 

72 

64 

63 

S I 

7 1 

76 

80 

83 

63 

62 

6 1 

67 

58 

65 

54 

52 

66 

73 

66 

64 

S3 

59 

54 

52 

52 

SI 

68 

.3 

HIN 

49 

54 

57 

59 

62 

45 

45 

46 

36 

41 

45 

48 

51 

54 

52 

50 

38 

34 

35 

37 

31 

33 

43 

57 

50 

43 

39 

34 

34 

40 

38 

44 

.6 

TURRELL 

HRX 

86 

87 

84 

88 

84 

69 

64 

56 

70 

74 

78 

85 

84 

82 

62 

60 

67 

65 

64 

55 

63 

72 

70 

65 

66 

55 

54 

52 

56 

55 

70 

.0 

MIN 

48 

54 

54 

62 

64 

46 

42 

43 

39 

41 

49 

55 

54 

44 

54 

49 

42 

40 

43 

40 

31 

38 

57 

56 

53 

45 

30 

30 

31 

46 

.  1 

WEST  nEMPMlS 

HRX 

86 

88 

87 

88 

87 

70 

66 

62 

70 

74 

76 

82 

83 

82 

80 

79 

59 

64 

63 

59 

63 

72 

71 

67 

63 

57 

56 

S3 

54 

53 

54 

70 

.0 

MIN 

5  3 

54 

53 

62 

66 

47 

44 

42 

40 

40 

45 

66 

57 

49 

56 

S 1 

37 

33 

46 

4  I 

35 

40 

58 

56 

50 

4S 

36 

30 

33 

43 

40 

46 

.5 

WYNNE 

MRX 

86 

90 

90 

88 

85 

67 

65 

59 

7  1 

76 

80 

84 

84 

6  3 

63 

80 

6  1 

66 

64 

52 

64 

72 

7  1 

6S 

64 

58 

53 

SI 

66 

52 

56 

70 

.2 

MIN 

49 

52 

54 

63 

63 

4  1 

43 

42 

36 

36 

47 

56 

54 

52 

55 

46 

34 

33 

42 

38 

30 

38 

54 

55 

47 

44 

37 

31 

31 

40 

41 

44 

.6 

SOUTHWEST 

07 

OE  QUEEN 

MAX 

90 

65 

60 

75 

78 

63 

64 

75 

76 

62 

80 

82 

82 

63 

62 

62 

59 

70 

69 

65 

68 

63 

60 

57 

S4 

S3 

52 

66 

69 

.7 

niN 

44 

47 

52 

55 

57 

37 

45 

45 

31 

35 

40 

44 

45 

45 

42 

42 

27 

27 

37 

52 

56 

47 

30 

39 

31 

36 

39 

38 

4  I 

.7 

HOPE  3  NE 

MAX 

78 

64 

69 

67 

86 

73 

66 

62 

56 

73 

76 

83 

82 

82 

62 

60 

57 

59 

59 

S I 

58 

69 

70 

69 

66 

59 

60 

56 

55 

46 

61 

66 

.5 

niN 

45 

49 

55 

57 

60 

44 

43 

47 

36 

37 

41 

43 

48 

50 

SO 

SI 

39 

33 

33 

34 

33 

33 

42 

56 

55 

38 

38 

37 

37 

4  1 

34 

43 

.2 

nOUNT   IQfl  3  SE 

MAX 

77 

85 

90 

65 

8 1 

67 

55 

59 

54 

74 

75 

60 

80 

6 1 

62 

80 

60 

SB 

64 

46 

55 

69 

68 

67 

67 

53 

58 

54 

54 

46 

45 

67 

.  1 

MIN 

39 

43 

46 

SI 

61 

38 

38 

39 

31 

31 

34 

39 

39 

44 

46 

42 

29 

26 

26 

39 

26 

26 

32 

SB 

52 

31 

31 

27 

27 

39 

30 

37 

.4 

nURFREESBORO  2  NNH 

MAX 

72 

65 

89 

65 

65 

72 

66 

62 

69 

72 

82 

80 

60 

60 

66 

65 

60 

69 

70 

65 

65 

60 

60 

S3 

58 

46 

64 

68 

.2 

MIN 

47 

49 

49 

53 

60 

42 

42 

44 

36 

36 

45 

47 

35 

35 

35 

36 

31 

37 

39 

52 

55 

38 

40 

38 

4  I 

45 

34 

42 

.2 

NfiSHVILLE  EXP  STATION 

MAX 

79 

66 

90 

65 

64 

70 

67 

60 

56 

73 

77 

80 

80 

82 

82 

79 

62 

62 

64 

52 

57 

68 

69 

67 

67 

58 

SB 

54 

S2 

46 

50 

68 

.3 

MIN 

47 

54 

58 

60 

65 

40 

50 

46 

37 

44 

47 

45 

53 

53 

S3 

40 

38 

36 

32 

32 

43 

47 

60 

54 

4  I 

43 

38 

36 

42 

34 

45 

.7 

MAX 

65 

66 

65 

84 

82 

70 

68 

59 

7  3 

76 

82 

82 

82 

6  I 

8 1 

75 

62 

66 

65 

59 

66 

66 

68 

69 

67 

59 

57 

55 

SS 

62 

63 

70 

•  5 

MIN 

49 

54 

58 

64 

65 

44 

49 

46 

40 

4  1 

45 

49 

50 

51 

53 

SO 

37 

34 

46 

39 

33 

45 

59 

64 

SS 

36 

42 

37 

41 

43 

34 

46 

.9 

STRBPS 

MAX 

86 

87 

86 

84 

79 

68 

67 

57 

75 

73 

83 

83 

83 

83 

60 

72 

62 

66 

60 

56 

70 

69 

71 

68 

62 

60 

58 

55 

52 

SI 

66 

70 

.4 

MIN 

46 

5 1 

53 

58 

62 

46 

4  7 

35 

4  0 

4  6 

50 

49 

50 

52 

SO 

35 

35 

4  1 

32 

30 

42 

59 

56 

SS 

38 

38 

37 

4  I 

44 

33 

45 

.0 

TEXfiRKHNR  FBfi  OP 

MRX 

86 

89 

66 

64 

7  1 

65 

62 

55 

74 

76 

83 

82 

80 

80 

79 

65 

60 

66 

52 

57 

68 

70 

7  ] 

68 

66 

60 

56 

54 

47 

52 

62 

68 

.6 

MIN 

54 

59 

62 

64 

54 

44 

48 

45 

41 

48 

48 

56 

55 

55 

58 

44 

4  1 

36 

40 

37 

36 

46 

60 

65 

54 

40 

42 

39 

42 

43 

39 

46 

•  3 

SOUTH  CENTRAL 

OB 

BRKBDELPHIR  2  N 

nflx 

87 

90 

87 

85 

73 

66 

64 

60 

73 

76 

80 

82 

84 

82 

8 1 

67 

64 

64 

52 

52 

67 

69 

64 

65 

65 

54 

53 

53 

49 

50 

6 1 

68 

.4 

HIN 

47 

50 

56 

S4 

63 

45 

46 

SO 

36 

39 

60 

46 

47 

50 

48 

48 

40 

33 

46 

45 

30 

30 

55 

60 

61 

45 

40 

30 

38 

42 

34 

45 

.3 

CfirOEN  1 

MAX 

77 

86 

89 

87 

65 

73 

66 

65 

55 

74 

77 

82 

83 

82 

64 

8 1 

56 

59 

66 

54 

56 

68 

73 

70 

67 

57 

51 

56 

56 

49 

S 1 

69 

.3 

HIN 

49 

51 

56 

57 

57 

46 

44 

46 

38 

40 

40 

44 

50 

53 

53 

S3 

38 

31 

33 

34 

31 

32 

40 

61 

66 

39 

38 

35 

37 

41 

36 

43 

.8 

EL   DORHQO  FRH  RP 

MAX 

86 

89 

89 

88 

75 

69 

57 

57 

74 

78 

84 

84 

83 

64 

80 

67 

62 

66 

63 

57 

69 

75 

73 

70 

67 

6 1 

59 

58 

50 

53 

65 

71 

.1 

MIN 

52 

56 

60 

59 

56 

47 

47 

46 

41 

43 

46 

51 

53 

55 

54 

48 

4  1 

36 

41 

36 

34 

43 

62 

65 

50 

42 

4  I 

40 

45 

47 

40 

47 

.6 

FOROrCE 

MAX 

79 

86 

9 1 

69 

66 

72 

6 1 

64 

54 

73 

78 

8 1 

83 

63 

84 

83 

55 

60 

68 

60 

54 

69 

70 

70 

65 

53 

59 

55 

55 

50 

53 

69 

.1 

MIN 

43 

54 

54 

54 

62 

44 

42 

45 

37 

40 

40 

43 

47 

51 

49 

50 

37 

32 

34 

32 

26 

33 

41 

60 

SI 

38 

38 

35 

36 

41 

37 

42 

.8 

nflGNOL I fl 

MRX 

83 

86 

85 

85 

73 

65 

64 

56 

73 

77 

82 

8 1 

80 

62 

79 

56 

59 

66 

56 

56 

66 

7  [ 

7  3 

67 

62 

60 

56 

55 

46 

50 

62 

68 

.2 

MIN 

47 

51 

56 

SB 

65 

44 

43 

46 

34 

38 

44 

48 

48 

49 

SO 

55 

37 

34 

40 

32 

30 

40 

59 

62 

56 

39 

37 

37 

42 

44 

32 

45 

.1 

nOROBRT  LOCK  8 

MAX 

77 

86 

89 

88 

66 

75 

68 

65 

55 

72 

78 

8  3 

84 

82 

84 

80 

66 

S9 

67 

64 

55 

70 

^1 

67 

62 

60 

55 

55 

49 

52 

70 

.2 

MIN 

46 

47 

55 

55 

56 

47 

41 

46 

37 

37 

40 

43 

46 

49 

49 

50 

38 

30 

30 

34 

30 

30 

40 

59 

57 

37 

36 

36 

37 

42 

34 

42 

.4 

PRESCOTT 

MAX 

85 

88 

88 

86 

76 

68 

6  3 

57 

7  3 

78 

63 

62 

82 

69 

.6 

MIN 

52 

56 

60 

56 

64 

45 

48 

47 

38 

43 

48 

52 

52 

S4 

53 

49 

39 

34 

44 

35 

33 

43 

57 

64 

53 

40 

4  1 

37 

4  I 

43 

36 

47 

.  I 

SPRRKnHN 

MAX 

70 

90 

90 

89 

67 

76 

68 

67 

56 

74 

76 

64 

83 

84 

82 

59 

60 

67 

55 

57 

69 

72 

66 

66 

56 

59 

58 

48 

52 

69 

.7 

MIN 

45 

5 1 

46 

55 

52 

4  3 

42 

.3 

HRRREN  2  WSH 

MAX 

77 

64 

66 

89 

65 

73 

66 

65 

58 

7  1 

77 

6  I 

62 

82 

83 

8  I 

56 

59 

66 

67 

52 

68 

70 

73 

66 

60 

60 

69 

.4 

MIN 

49 

52 

55 

56 

55 

46 

42 

44 

40 

44 

44 

47 

46 

S3 

52 

51 

36 

32 

31 

33 

31 

32 

39 

56 

SB 

39 

38 

36 

40 

39 

36 

43 

.6 

SOUTHEAST 

09 

CROSSETT  2  5SE 

MAX 

77 

85 

89 

69 

88 

76 

68 

66 

52 

73 

79 

81 

84 

82 

65 

6  I 

50 

60 

70 

70 

70 

70 

.7 

MIN 

44 

44 

SO 

53 

53 

48 

40 

44 

34 

36 

39 

39 

4  I 

47 

47 

47 

38 

30 

33 

35 

28 

32 

39 

55 

61 

39 

34 

36 

37 

43 

36 

4  I 

.4 

OERHOTT  3  NE 

MAX 

77 

85 

92 

92 

eg 

76 

69 

68 

52 

72 

79 

83 

85 

84 

86 

60 

58 

60 

68 

72 

55 

69 

76 

76 

71 

.2 

MIN 

45 

52 

53 

54 

62 

46 

42 

46 

37 

35 

40 

47 

48 

49 

48 

53 

37 

30 

32 

34 

27 

30 

37 

56 

57 

39 

34 

35 

36 

42 

38 

42 

.6 

OUMRS 

MRX 

80 

84 

90 

89 

81 

68 

65 

60 

73 

78 

82 

84 

65 

85 

84 

74 

60 

67 

69 

60 

68 

74 

72 

67 

65 

70 

■  8 

MIN 

59 

55 

57 

SB 

60 

47 

45 

47 

40 

42 

45 

50 

51 

52 

52 

50 

40 

35 

37 

36 

33 

40 

S3 

61 

51 

43 

40 

37 

40 

43 

43 

46 

.5 

EUDORfl 

MRX 

78 

85 

89 

90 

86 

BO 

68 

66 

52 

72 

79 

82 

64 

84 

85 

82 

59 

60 

68 

73 

53 

68 

71 

.0 

MIN 

49 

52 

56 

59 

60 

52 

42 

42 

38 

42 

44 

47 

52 

51 

52 

52 

39 

36 

37 

36 

32 

32 

40 

53 

59 

42 

38 

38 

38 

42 

37 

44 

.9 

nONTICELLO  3  SH 

MRX 

74 

80 

82 

68 

85 

74 

67 

66 

59 

70 

80 

8  I 

82 

82 

83 

82 

60 

59 

66 

66 

51 

67 

69 

•  0 

MIN 

45 

49 

SO 

55 

62 

45 

42 

44 

44 

46 

46 

45 

47 

SO 

51 

46 

33 

32 

35 

31 

26 

35 

39 

49 

SO 

38 

33 

28 

34 

39 

40 

42 

.2 

PINE  BLUFF 

MRX 

80 

88 

92 

91 

87 

72 

67 

66 

55 

74 

78 

82 

84 

85 

85 

6  3 

64 

60 

68 

54 

53 

52 

52 

70 

.S 

MIN 

51 

51 

55 

58 

58 

45 

45 

45 

38 

37 

4  I 

44 

49 

56 

52 

49 

38 

36 

37 

34 

32 

32 

40 

54 

50 

40 

40 

35 

35 

40 

3S 

43 

.6 

PORTLRNO 

MAX 

76 

87 

88 

86 

B6 

78 

67 

66 

50 

70 

78 

81 

82 

81 

83 

80 

60 

59 

67 

70 

52 

67 

72 

77 

68 

63 

58 

S3 

54 

50 

52 

69 

.7 

MIN 

50 

51 

58 

59 

56 

50 

45 

45 

41 

40 

47 

47 

51 

50 

50 

52 

40 

36 

35 

37 

34 

35 

39 

66 

61 

43 

39 

39 

38 

43 

42 

45 

.5 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

75 

85 

85 

90 

88 

75 

67 

67 

53 

66 

79 

81 

85 

84 

85 

82 

64 

60 

67 

70 

53 

67 

73 

74 

66 

SB 

58 

55 

55 

52 

55 

70 

■  1 

MIN 

48 

53 

56 

57 

67 

46 

43 

43 

35 

38 

43 

47 

49 

SO 

52 

54 

34 

33 

37 

36 

30 

40 

42 

58 

56 

43 

39 

35 

37 

42 

41 

44 

.6 

STAR  CITr  4  ENE 

MAX 

84 

89 

87 

85 

81 

68 

64 

61 

71 

76 

60 

82 

83 

83 

82 

76 

66 

68 

62 

67 

72 

71 

68 

66 

67 

57 

53 

S2 

56 

71 

.3 

MIN 

49 

57 

56 

56 

60 

46 

39 

46 

40 

39 

40 

47 

51 

51 

52 

36 

38 

35 

35 

33 

37 

54 

63 

50 

41 

40 

37 

38 

51 

45 

.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  SOIL  TEMPERATURES 

RRKHNSflS 

OCTOBER  1976 


DPY  OF  MONTH 

STBTION 

O 

T[MI 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

e 

9 

10 

1  1 

1? 

13 

1  4 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

REISER 

2 

USX 

M  I  N 

85 
57 

93 
56 

60 

64 

65 

56 

52 

54 

47 

47 

53 

54 

57 

55 

57 

59 

47 

44 

43 

49 

44 

39 

43 

57 

55 

56 
50 

58 
47 

5 1 
3S 

56 
37 

53 
38 

55 
46 

74  .5 
50.6 

A 

MAX 
HIN 

77 
62 

64 

85 

65 

83 

74 

72 

66 

60 

71 

75 

77 

78 

80 

79 

77 

77 

66 

67 

63 

58 

61 

66 

61 

62 

58 
52 

56 
46 

49 
40 

52 

4  1 

49 
4  1 

50 
47 

68.3 
54  .6 

MORIRNNfi  Z  S 

4 

MBX 
MIN 

96 
60 

100 
65 

100 
77 

96 
67 

88 

70 

79 
60 

77 
55 

66 
54 

61 
49 

84 

52 

66 
54 

90 
59 

91 
63 

89 
62 

90 
63 

81 
61 

74 
49 

79 
44 

72 
55 

64 

49 

74 
4  1 

76 
49 

65 
59 

65 
61 

66 
58 

65 

51 

59 
47 

64 
43 

60 
45 

59 
50 

56 
47 

77.2 
55.5 

ROMHER  2  NNE 

4 

riRX 
niN 

79 
55 

65 
55 

95 
60 

91 
54 

88 
65 

72 
53 

69 
50 

70 
SO 

56 
44 

64 
47 

76 
52 

79 
52 

81 
55 

81 

57 

81 
56 

76 
59 

68 
47 

64 
43 

70 
44 

68 
44 

53 
36 

63 
37 

65 
43 

6S 
55 

62 
60 

60 
47 

57 
42 

52 
39 

54 
38 

47 
41 

51 
45 

69.2 
49.3 

STUITGfiRT  3  ESE 

4 

nRx 

MIN 

78 
60 

60 
59 

62 
62 

62 
65 

80 
61 

69 
56 

68 
54 

62 
55 

55 
49 

67 
49 

73 
51 

75 
53 

75 
56 

76 
57 

76 
59 

74 

60 

61 
51 

66 
49 

63 
48 

60 
48 

50 
44 

60 
43 

62 
46 

59 
55 

58 
57 

67 
51 

58 
48 

55 
45 

55 
44 

50 
46 

49 
47 

65.1 
52.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STATION 

Dflr  OF  MONTH 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

nOUNTOIN  HOME   C   OF  END 

EVBP 

•  16 

.22 

.05 

.18 

.10 

.  1  1 

.14 

.  1  3 

.08 

.13 

.12 

.12 

.16 

.14 

.  1 1 

.17 

.19 

.05 

•  08 

.03 

.06 

.09 

.04 

•  02 

•  10 

•  10 

.08 

.06 

•  05 

•  01 

•  06 

3.14 

5 

10 

0 

0 

10 

25 

5 

10 

5 

15 

5 

5 

s 

s 

10 

10 

10 

15 

10 

10 

15 

10 

15 

20 

20 

10 

30 

30 

10 

25 

30 

nsx 

79 

63 

86 

84 

81 

68 

66 

65 

61 

70 

73 

76 

79 

80 

75 

77 

66 

60 

58 

60 

55 

62 

62 

59 

66 

55 

60 

54 

54 

48 

46 

66.4 

niN 

55 

59 

62 

61 

62 

45 

46 

47 

43 

46 

49 

52 

SS 

S3 

52 

SI 

40 

36 

38 

40 

36 

40 

4  1 

54 

51 

45 

42 

38 

36 

38 

42 

46.9 

■     •  • 

WEST  CENTRfiL  04 

BLUE  MOUNTBIN  DHtl 

Evnp 

.13 

.15 

.14 

.20 

.08 

.08 

.14 

.10 

.07 

.09 

.09 

.  1  1 

.  1  1 

.  1 1 

.12 

.10 

.10 

.10 

•  09 

.01 

.  1 1 

.02 

.09 

•  00 

•  01 

.03 

.13 

.09 

•  06 

.02 

2.776 

NINO 

9 

7 

12 

28 

23 

20 

16 

17 

1 0 

9 

1 0 

6 

9 

18 

1 2 

1  7 

21 

1  7 

24 

1  4 

12 

6 

28 

19 

1 1 

6 

31 

20 

22 

34 

21 

511 

RU5SELLVILLE 

Evnp 

•  01 

-33 

.07 

■  08 

■  17 

.  1  1 

.01 

.01 

.37 

.16 

.  1  4 

.  1  7 

.15 

.01 

.01 

•  37 

.15 

■  01 

.12 

■  1  1 

•  IS 

.15 

.06 

■  1  1 

•  05 

•  01 

3.588 

13 

1 

5 

55 

35 

2 

12 

24 

18 

1  1 

1 1 

1  1 

3 

9 

37 

22 

6 

7 

19 

'. 

85 

41 

27 

25 

9 

1 

nnx 

73 

62 

93 

34 

75 

68 

72 

63 

54 

77 

83 

80 

83 

84 

82 

79 

72 

74 

65 

50 

63 

68 

70 

59 

69 

SI 

61 

53 

59 

48 

51 

69.1 

MIN 

51 

52 

S3 

57 

63 

47 

45 

54 

42 

39 

41 

42 

44 

45 

SS 

49 

40 

39 

48 

38 

38 

38 

40 

40 

40 

41 

42 

39 

38 

39 

41 

44.5 

CENTRBL  05 

BLfiKELr  nouNTfliN  onn 

EVHP 

.  1  4 

.  12 

.12 

.15 

.12 

.15 

.  14 

.  14 

.08 

.08 

.  1  1 

.  1  1 

.10 

.  12 

■  12 

■  12 

.  1  1 

.  1  1 

•  10 

.02 

.05 

.10 

.10 

•  08 

.08 

•  08 

.  1  0 

•  04 

3.218 

MIND 

14 

14 

13 

13 

15 

55 

26 

45 

25 

18 

18 

10 

1  3 

16 

10 

23 

37 

28 

16 

59 

29 

13 

13 

6 

20 

40 

24 

27 

19 

25 

39 

729 

EAST  CENTRAL  06 

SruTTOnRt  9  ESE 

evnp 

- 19 

.  17 

.23 

.24 

.26 

.22 

.18 

.14 

.02 

.17 

.14 

.18 

.  1  7 

.21 

.19 

.20 

.07 

•  13 

•  1  1 

.09 

•  10 

•  08 

.07 

•  12 

.07 

•  04 

•  05 

4.418 

3 

1 

1 

S 

7 

16 

2 

8 

5 

4 

0 

1 

2 

6 

3 

6 

4 

9 

1 

1 1 

6 

0 

3 

8 

13 

6 

3 

4 

2 

2 

9 

1 5 1 

nnx 

80 

85 

88 

86 

83 

70 

70 

64 

51 

69 

76 

78 

80 

81 

79 

77 

SS 

63 

67 

60 

66 

67 

61 

63 

S4 

61 

56 

66 

47 

49 

68.  1 

tllN 

52 

53 

58 

63 

62 

47 

46 

45 

39 

40 

47 

SI 

64 

55 

55 

S3 

38 

37 

37 

38 

37 

41 

52 

53 

44 

4  1 

37 

37 

39 

4  1 

46.4 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVBP 

.14 

.15 

.15 

.16 

.15 

.12 

.15 

.10 

.06 

.07 

.  1  1 

.19 

.08 

.08 

.10 

.09 

.06 

•  10 

.02 

.09 

.07 

.06 

•  00 

•  00 

.17 

.1  1 

•  14 

.09 

•  1  1 

3^  1  38 

HI  NO 

7 

S 

4 

6 

1  3 

15 

33 

6 

3 

2 

2 

4 

7 

4 

8 

23 

19 

1 

5 

1  1 

5 

10 

9 

IS 

37 

1  1 

38 

15 

12 

14 

348 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  RND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 

OCTOBER  1976 
DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

S 

5 

7 

8 

9 

1 

D  1 

1  1 

2  1 

3  1 

4  1 

5  1 

5  1 

7  1 

B  1 

9   20   21    22    23   24  2 

5    26   27    28   29    30  31 

NORTHWEST  01 
HARRISON  FBB  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  ON 

0 

1 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


1  1 


STnilON  INDEX 


RRKRNSfiS 
OCTOBER  1976 


c  T  n  T  T  n  M 

0  1  H  1  i  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LuUN  1  T 

DRfilNRGE  I 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

UDotlr\VLr\ 

Q- 
JZ 

PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

ABBOTT 

0006 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7A 

JRMES  V.  WILLIAMS 

RLICIR 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

SS 

7A 

C 

LERVIER  L  SHOOK 

ALUM  FORK 

0  1  30 

05 

SAL  INE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WRTERWORKS 

flLY 

0  I  36 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.   REBA  Y  SWAIM 

flMITr  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

1  7 

93 

25 

475 

7fl 

MRS  RLTR  F  GRRNER 

flNTO I NE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7R 

C 

UWtN    □.  ntNUKlX 

flRKflOELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

6P 

7R 

C 

H 

RRK  WRTER-SEWAGE  DEPT 

flRKRNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHR 

2 

33 

37 

9  1 

1  2 

1  45 

7R 

CLARENCE  L  .WESTMORELAND 

RRKRNSRS  POST 

0240 

06 

RRKRNSRS 

1 

34 

0  I 

9  1 

2  I 

1  94 

5P 

5P 

H 

RRK  POST  NRT  MEMORIAL 

flSHDOWN  2  S 

0286 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7R 

LOUIS  FREEMAN 

ATHENS 

0300 

07 

HOWRRO 

4 

34 

1  9 

93 

58 

960 

7fl 

MRS  PAULINE  R  PINKERTON 

flUGUSTR  2  NW 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

1  8 

9  I 

23 

1  95 

7R 

c 

JRMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

9  1 

47 

57  1 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BRTESVILLE  L  RND  D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

45 

9  I 

38 

277 

5P 

7R 

c 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

9  I 

54 

250 

c 

JRMES  WELCH 

BEEDEV I LLE 

0536 

03 

JRCKSON 

7 

35 

26 

91 

06 

221 

6P 

6P 

H 

r.    M.  BKLLKLNKtUUt 

BENTON 

0582 

05 

SRLINE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7A 

MRS  ETTR  C  BURKS 

BENTONV ILLE 

0586 

0  1 

BENTON 

1 

36 

2  1 

94 

I  3 

1  296 

7R 

7A 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYVILLE  4  NW 

06  1  6 

0  1 

CRRROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7A 

c 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  I  25 

7A 

MRS  OPAL  LITTLE 

BISMRRCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

1  8 

93 

09 

500 

7A 

MRS.   LOUISE  H.  YATES 

BLRCK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

9  1 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLA 

BLRKELY  MOUNTAIN  DRM 

0764 

05 

GARLAND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8R 

BR 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8R 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SN 

0800 

08 

NEVADA 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

8R 

ARKRNSRS  FORESTRY  COMM 

Dl    VTljC\/TI    1  IT 

dL  Y 1 Ht V 1 LL t 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

54 

252 

5P 

7R 

D      1         1  1  LJ  1  T  IT 

R  L   WH 1 1 t 

BONNERDALE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

93 

23 

1000 

7R 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGAN 

1 

35 

09 

93 

55 

5 1  1 

7P 

7R 

c 

CLEO  E.  YRNDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

I  295 

c 

MRS  GENEVR  GRTES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVADA 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7R 

EUNICE  INGERSOLL 

BRINKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

9  1 

1  2 

205 

7R 

7A 

c 

H 

ERNEST  F.  LOEWER.  JR. 

BUFFALO  TOWER 

1010 

0 1 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7  A 

WILLIAM  RAY  WYATT 

BULL  SHOALS  DRM 

1  020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT  4  SW 

I  1  02 

06 

PULASK  I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

BP 

B.   M.  WRLTHER 

CRLICO  ROCK 

1  1  32 

02 

IZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7  A 

C  W  THORNLEY  JR 

I"  n  M  n  IT  M  1 

LHMUtN  1 

1  152 

08 

OURCH I TR 

3 

33 

36 

92 

49 

1  16 

8R 

8A 

c 

H 

DAN  SHOCKLEY 

CLRRENDON 

1  442 

06 

MONROE 

7 

34 

41 

91 

19 

170 

5P 

7A 

INRCTIVE  9/30/76 

CLRRKSVILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7A 

7A 

BILLY  L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  6  NNE 

1  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7A 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

0  1 

MADISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1  400 

Q 

MRS  MAE  DAVIS 

COMPTON 

1  582 

0  1 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

1  8 

2  1 56 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWRY 

1  596 

05 

FAULKNER 

1 

35 

06 

92 

29 

320 

5P 

7R 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1  632 

03 

CLRY 

7 

36 

24 

90 

35 

293 

6P 

7R 

c 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1  666 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7R 

MARVIN  WRLKER 

LKUoot 1 1    2  bot 

1730 

09 

n  c  Lj  1  c  V 

HbHL  t  Y 

3 

33 

07 

91 

57 

180 

8A 

8R 

H 

CROSSETT  WRTER  COMM 

CRYSTAL  VRLLEY 

1750 

05 

PULRSK  I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7R 

WALTER  C  TIMMING 

DRMASCUS 

1  829 

05 

FAULKNER 

1 

35 

22 

92 

25 

705 

79 

WILLIAM  fl.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7R 

JOSEPH  fi  .  MOUDY  .  JR . 

DANVILLE  SCS 

I  835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

DRRDANELLE 

1838 

04 

YELL 

1 

35 

1  3 

93 

09 

330 

6P 

7fi 

JRCK  E.  BURKS 

DEER 

1  900 

0  1 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

1  2 

2375 

7  A 

7  A 

MRS  LELR  C  COOPER 

OE  QUEEN 

1  948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

2  1 

420 

7A 

7  A 

0.  TUCKER  VRSSER 

DEQUEEN  DRM 

1  952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

H 

RADIO  STRTION  KVSR 

n  c  c   D  D  r 
Uto  HKL 

1968 

06 

r KM  1 K 1 t 

7 

34 

59 

91 

31 

200 

5P 

7A 

HUEY  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

4 

34 

07 

94 

01 

419 

8R 

WILLIAM  C.  STAPP 

DIERKS  DAM 

2020 

07 

HOWRRO 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSR  DIST 

DUMRS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

160 

5P 

5P 

c 

H 

TRRV ISC.  KERHEY 

EL  DORADO  ERA  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

13 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

135 

BR 

BR 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1  420 

6P 

7R 

c 

H 

WILLIAM  G  SHERRET 

EVENING  SHADE    I  NNE 

2366 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

91 

37 

490 

SS 

7R 

ERIC  FRRNKS 

FAYETTEVILLE  FAR  RP 

2443 

01 

WASHINGTON 

7 

36 

00 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  RGENCY 

FRYETTEVILLE  EXP  STR 

2444 

01 

WASHINGTON 

7 

35 

06 

94 

10 

1270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 

FOROYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

H 

BRYRN  BURKE 

FOREMRN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CRLLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

JERRY  HOGAN 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

2574 

04 

SEBASTIAN 

I 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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STnriON  INDEX 


FIRKflNSPS 
OCTOBER 


1975 


S  T  R  T I HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  IN  1  I 

UJ 

o 
a 
z 

d 
or 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OSSERVflTION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 
15EE  NOTESI 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

7fl 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHI  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7fl 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7fl 

C  H 

GILLHAM  DAM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

14 

520 

C 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

547 

7R 

GRAVELLY   1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

1 

34 

52 

93 

41 

461 

7R 

GRAVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

SS 

H 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

1 

35 

1  4 

92 

23 

360 

7P 

7fl 

H 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7fl 

H 

GREERS  FERRY  DAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7R 

7R 

C 

GORDON 

3074 

08 

CLARK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7R 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

1  80 

8R 

HARDY 

3132 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

352 

C 

HARRISON  FAR  AP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

MID 

MID 

H 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 
1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

C 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7R 

7H 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7R 

7R 

H 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7R 

HORATIO 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7R 

7R 

H 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

35 

05 

93 

44 

1453 

5P 

7R 

C 

HUTTIG  LOCK 

3556 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

60 

C 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

7 

35 

01 

93 

1  1 

857 

7R 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7R 

3734 

03 

35 

49 

90 

39 

245 

7R 

7R 

H 

JUDD  HILL 

376  I 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

2  1  5 

SS 

SS 

KEISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

41 

90 

05 

232 

7R 

7R 

G 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

25 

230 

7fl 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

05 

PULASK I 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8R 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

19 

93 

51 

796 

7R 

LEAD  HILL 

4106 

01 

BOONE 

7 

35 

25 

92 

55 

810 

SS 

7R 

LEOLA 

4134 

05 

GRANT 

3 

34 

10  ' 

92 

35 

261 

SS 

7fl 

H 

LITTLE  ROCK  FAA  RP 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

MID 

MID 

HJ 

1 1  n  u  I  ij  u  IN 

4528 

06 

9T    FRQNf I ^ 

35 

01 

90 

43 

215 

8fl 

MRGNOL I  A 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

I  8 

93 

1  4 

3  1  5 

6P 

7  A 

H 

MAGNOLIA  2 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

16 

93 

14 

294 

C 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7A 

MARIANNfl  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

45 

234 

5P 

5P 

GH 

MARSHALL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

35 

55 

92 

37 

1  1  40 

SS 

7A 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

C 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

500 

7fl 

MENR 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7A 

C  H 

Mil  1  unrin  hqm 

4839 

07 

1  I  T  Tl  F    R  I  VFR 

4 

33 

41 

93 

58 

315 

C 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

9 1 

49 

300 

8R 

8A 

C  H 

MOROBAY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8R 

8R 

C 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

MOUNT   IDA  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

35 

597 

7A 

7A 

C  H 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

5036 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

BR 

8R 

8R 

C 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7R 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL  IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7R 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7fi 

7R 

INHKKUWO  UHn 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

43 

435 

C 

NASHVILLE  EXP  STATION 

5112 

07 

HOWRRD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7R 

7R 

c 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

7R 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

7R 

NEWHOPE  3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

1  4 

93 

50 

850 

7R 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8A 

8fi 

H 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

10 

480 

8R 

8R 

C 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

15 

425 

C 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

5320 

05 

PULASK I 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

C 

ODELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1  500 

7R 

H 

ODEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7R 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SRL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

BR 

H 

OZARK 

5508 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

29 

93 

50 

395 

6P 

7R 

H 

OBSERVER 


JAMES  L.  CRISTEE 
BESSIE  E.  RKERS 
MRS   IDA  fl  KILLION 
RESIDENT  ENGINEER 
MRS  JIMMY  GRANT 
BRUCE  HUNNICUTT 
GLENN  S.  JUSTICE 
HUGH  L  .  LEYSATH 
CHARLES  F.  FORD 
MRS  DOROTHY  M  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROY  S.  ROBBS 

TOWN  OF  HAMBURG 

THERESA  DONALDSON 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 

CARL  M  ROBINS 

RRK  UNIV  SW  BR  EXP  STR 

LINDA  HOLLIFIELD 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

U  S  NATL  PRRK  SERVICE 
MRS  MRY  PERRL  MRRKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RRDELLR  VRUGHN 
MRS.   LVRR  B.  SYKES 
FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 
ALLEN  LINDSEY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
J.   0.  COBB 
CHARLES  PAUL 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MRS  MABEL  L  FORRESTER 
MRS  ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A.  REEDER 
US  FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  VIOLA  HOLLOWELL 
OR  WILLIAM  C  LOE 
RRKRNSAS  P  &  L  CO . 
RADIO  STATION  KBOK 
CLRRENCE  P.  MRTHIS 

UNIV  OF  RRKRNSAS 
MRS  OELfllNE  HOLDER 
H  C  SULLIVRN 
MRS.   JURNITA  COOPER 
RICHARD  W .   ST  .  JOHN 
RES  END  CORPS  OF  ENG. 
U  OF  ARK   -  MONTICELLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLRCK 

RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  F  .  PARSONS 
MRS.   SULA  ARVIN 
RAYMOND  WALLS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKRNSRS 
MRS  EONR  J  WESTFRLL 
MRS.   NONA  L.  HRILEY 
WILLIRM  W.  WRRO 

NEWPORT  CITY  WRTER  PL 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NRTIONRL  WEPTHER  SERV 
MRS.   CLRRR  W.  HURST 
MRS  DELTON  HUGHES 
IDEAL  CEMENT  COMPANY 
MRS.   GUY  E.  COOK 
BURNS  WRKEFIELD 
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STATION  INDEX 


RRKflNSRS 
OCTOBER  1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


OZONE 

PflRflCOULD 

PRRKS 

PRRTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEr  GROVE 
POCRHONTRS  I 
PORTLRND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RRTCLIFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 
SRINT  CHRRLES 
SRINT  FRRNCIS 
SRLEM  2  NNE 
SERRCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPflRKMRN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIRCO 
TRYLOR 

TEXRRKRNR  ERR  RP 

TURRELL 

WRLDRON 

WRRREN  2  WSW 

WRSHITR 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING  3  W 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
5376 
6380 
6403 
6506 
6565 

6586 
6624 
6768 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


JOHNSON 
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Additional  information  regardine  the  climafp.  nf  th-io  + 

.SSO.,  or  to  an.  WeatHer  ierv.el  ornl^l:-  ^l^'^'t^^r::^ J^J^Vl^li^ J:^^^]^^^  ^i^^^^l^^t^.T^^ ' 

=  :     r:H!/J^^."::rLr"?:ir3..f  tHrL°°rorj^e  nl^ft;ve^Sepa;!?^Jero/"e.arrir"r  -  evaporation  .n  .nc.es  an.  wtn. 

.trecttons  enterea  t„  n,u.es  are  ten.  o,  ae.rees .     HesuUant  ^^^-^t^l^ .^''^ -^^J^i^^':^'^^ ^T^^^^^ 

oTZlul°1  li^ln,  onlJou^rL^^^r-l^iSLlr^nd^Snor:,'  oJouna^'M^r-  r™"^^  ""-""-^  '^^^  observations 

Oft.,.es  and  FAA  stations.     For  thele  stationrlnofon  giLnS  vaiSL  are  at  a  ^      c^'s  f'^^^^^^^""  ll"" 4°':  f,''"^^  National  Weather  Service 

tabic,   "Dailv  Temperature"  table     "Evaporation  anrf  Wf  nH"  tlhil     1^  5  .  :  "^"'^  "Extremes"  table,   "Daily  Piecipi  tation" 

the  24  hours  ending  at  time  of  oiserva??on!  '  S"°»f'»ll  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  pubkshed,  are  for 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-tvne  nan        a  e^^t  j  ,  » 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  InS  wind  tabL  Leix?^™^^^^^  ""^"^  otherwise  noted  below  in  the  Evapoiation  and  Wind  table. 

i^^^^-. -    --^    ----  -  --^"v%i":hr:vipoL?i^r;a^rL^"s:tei^mr::r;ra^^^^^  -.-d-  ^i^/u 

:^ifLf^r:e^s::ie::^tra^e''ta^^rtrL^^rt;f;::^^^.:?g  ?rs°cc^ssivi'o^^^i:a?i':nr%rr-  Tr^""  °'         -    -    ~-  ^-p-^ 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  l"  thr^cor^  xfme  o"  obser^^^^^^  cTt  """^^  and  other  causes  of  local  Variability 

Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall 


snow  and  sleet.     Entries  of  snow 
""""^^  stations  are  cliraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATIONNAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

|EASON|L_IAB|ES_^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  .une  data  will  he  carried  in  the  July  issue 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Keiser 

Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart  9  ESE 


Sharkey  clay,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Soil  theimoKraph . 

Callaway  silt   loam,    bare.     Slope  less   than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Ci-owley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 


All  max  and  rain  for  24-hour  period  endiny  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in   the   "Supplemental   Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  "Dailv 
Soil  Temperatures"   table,   and   the  Station   Index.  '  ' 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and   the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
**     Precipitation   is   recorded  at   North  Lit  lie  Rock  WSFO  AP. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent   to  every   10  Inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than   10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,    have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  In  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column   in   Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
t   DRAINAGE  CODE;      1-ARKANSAS     2-MISSI SSIPPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FR.'VNCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
s?auSn  i?sto??"  fhirsta^e?  p^^  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 

o     L^cal  c!imLIoloricarLta     pri?e  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price-  $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30? 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Buildi 
Asheviile,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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32 

54 
32 

69 
38 

68 
38 

61 
32 

45 
19 

42 
21 

54 

25 

64 

25 

60 
61 

69 
26 

28 
1  3 

24 

5 

36 
6 

51  .1 
2S  .8 

DEER 

(IPX 
HIN 

51 
39 

57 
40 

64 
4  1 

57 
30 

42 

20 

44 

20 

65 
37 

48 

27 

48 

29 

68 
4  1 

63 
29 

31 
12 

27 
12 

26 
18 

29 
22 

36 
25 

43 
29 

56 
30 

67 
47 

57 
41 

54 

30 

42 

22 

39 
22 

48 

33 

58 
37 

54 
47 

60 
28 

29 
10 

19 
5 

31 
6 

47  .  1 

27.6 

EUREKH  SPRINGS  3  WNH 

MBX 

niN 

S< 

32 

68 
43 

62 
43 

51 
30 

52 
18 

70 
39 

60 
37 

61 
24 

71 
46 

62 
39 

62 
29 

35 
15 

33 
21 

34 
24 

39 
28 

42 
32 

55 
32 

72 
40 

64 
47 

60 
40 

SO 
31 

42 
23 

56 
29 

65 
32 

60 
48 

70 
SS 

62 
22 

25 
12 

36 
6 

4S 

19 

53.9 
31  .2 

FflrETTEVILLE  Fnn  flP 

MPX 

niN 

63 
26 

69 
36 

61 
35 

46 

22 

51 
16 

70 
41 

54 
26 

56 
18 

73 
44 

64 

38 

48 

25 

33 
1  1 

33 
20 

36 
28 

38 
31 

41 
31 

58 
31 

69 
33 

67 
40 

S9 
39 

47 
30 

45 
18 

54 
24 

62 
25 

61 
48 

70 
39 

39 
18 

25 
7 

37 
4 

47 
IS 

52.5 
27.3 

FfirETTEVILLE  EXP  STP 

MPX 
MIN 

57 
28 

61 
33 

68 
41 

60 
27 

44 

17 

51 
27 

70 
36 

68 
21 

56 
30 

70 
38 

62 
32 

34 

15 

31 
18 

32 
25 

33 
28 

37 
31 

40 

32 

SS 
32 

69 
42 

66 
4  1 

65 
33 

46 
21 

43 
24 

54 

28 

64 
42 

68 
SS 

66 
23 

32 
13 

23 
6 

36 
12 

52  .0 
28.4 

GRflVETTE 

MPX 
MIN 

63 
29 

69 
41 

63 
37 

52 
30 

51 
1  7 

71 
39 

56 
37 

58 
19 

71 
44 

62 
37 

52 
28 

34 

10 

35 
23 

34 
28 

37 
31 

40 

32 

54 

33 

71 
38 

68 
4  1 

61 
38 

51 
33 

42 
16 

56 
28 

65 
24 

61 
46 

70 

so 

60 
21 

24 
1  4 

36 
4 

46 
IS 

53.8 
29  .4 

HARRISON  FOR  HP 

MPX 
M 1 N 

64 
31 

68 
37 

60 
40 

44 

24 

51 
17 

71 
36 

51 
32 

SB 
23 

72 
47 

60 
41 

45 

19 

33 
10 

35 
19 

33 
26 

42 
29 

48 

27 

57 
31 

73 
48 

59 
46 

58 
42 

44 

28 

40 
23 

52 
29 

64 
33 

61 

61 

67 
39 

40 
16 

23 
9 

35 
8 

45 

51  .8 

HUNTSVILLE 

MPX 
MIN 

66 
26 

68 
33 

66 
32 

57 
23 

54 
17 

71 
36 

58 
33 

59 
18 

73 
43 

63 
30 

62 
32 

35 
10 

34 

15 

36 
25 

40 
30 

42 
33 

57 
25 

72 
30 

63 
38 

61 
38 

56 
31 

44 

18 

55 
23 

65 
27 

69 
44 

69 
55 

66 
24 

36 
14 

37 
4 

48 

12 

56.0 
27.3 

LEOD  HILL 

MPX 
MIN 

65 
26 

69 
36 

66 
37 

56 
30 

55 
15 

72 
29 

70 
29 

62 
21 

74 

35 

69 
36 

57 
31 

37 
16 

36 
21 

35 
27 

45 

30 

50 
24 

60 
28 

76 
37 

69 
40 

6S 
38 

65 
4  1 

44 
24 

55 
23 

66 
30 

66 
50 

69 
63 

66 
25 

27 
IS 

32 
7 

47 

1  1 

57.2 
29.2 

siLonn  SPRINGS 

■          ■  ■ 

MPX 
MIN 

58 
31 

63 
31 

69 
41 

61 
32 

43 

19 

52 
19 

70 
39 

55 
20 

58 
20 

71 
39 

62 
34 

36 
16 

35 
16 

34 

25 

34 

27 

39 
31 

40 

32 

54 
32 

70 
37 

68 
4  1 

61 
36 

46 

20 

45 
21 

56 
28 

64 

30 

62 
62 

72 
28 

29 
IS 

25 
5 

38 
6 

52.3 
27.4 

NORTH  CENTRBL  02 

CHLICO  ROCB 

MPX 
MIN 

60 
42 

63 
29 

72 
29 

64 
31 

47 

22 

S3 
16 

70 
28 

57 
18 

56 
19 

74 

29 

62 
30 

36 
31 

39 
12 

39 
20 

38 
28 

45 

30 

52 
26 

60 
25 

75 
26 

64 
34 

64 
40 

50 

20 

46 

19 

49 

22 

68 

22 

62 
29 

66 

29 

30 
1  7 

34 
4 

55.0 
25.1 

EVENING  SHHDE   1  NNE 

MAX 
MIN 

GILBERT 

MPX 
MIN 

67 
29 

76 
27 

67 
31 

58 
19 

56 
1  1 

75 
25 

68 
34 

62 
1  4 

78 

30 

67 
28 

55 
30 

39 
1  1 

36 
17 

36 
26 

42 

30 

51 
23 

62 
21 

78 
22 

56 
32 

62 
40 

51 
27 

47 
1  4 

54 
17 

72 
18 

65 
38 

70 
56 

64 

26 

26 
IB 

36 
0 

49 
8 

57  .8 
24  .  1 

GREERS  FERRY  DBtl 

MPX 
MIN 

52 
34 

62 
35 

66 
38 

66 
30 

51 
22 

SO 
22 

69 
30 

57 
24 

55 
22 

70 
31 

67 
39 

39 
21 

40 

20 

37 
28 

36 
28 

45 
28 

55 
30 

SB 
33 

72 
37 

64 
43 

69 
35 

61 
24 

47 
26 

47 
29 

64 
29 

6S 
44 

64 
40 

40 
21 

26 
9 

35 
12 

53.6 
28.8 

MflMMOTH  SPRING 

MPX 
MIN 

57 
42 

70 
29 

64 

31 

58 
20 

51 
13 

68 
26 

61 
36 

52 
15 

69 
20 

70 
27 

51 
29 

40 
1  1 

38 
19 

35 
26 

47 
33 

54 

23 

58 
21 

72 
26 

66 
32 

59 
34 

SO 
26 

46 

17 

45 

20 

65 
19 

62 
25 

61 
54 

61 
28 

29 
16 

31 
3 

40 
5 

54.3 
24.2 

MHRSHflLL 

MPX 
MIN 

63 
32 

71 
36 

69 
38 

60 
30 

52 
19 

70 
39 

65 
40 

55 
38 

35 

40 

56 
32 

36 
12 

34 

20 

35 
25 

40 
30 

42 
36 

61 
40 

74 
39 

65 
40 

71 
38 

56 
28 

41 
24 

49 
25 

55 
30 

54 
38 

55 
4  1 

64 
28 

29 
1  3 

33 
8 

4  1 

17 

53.8 
30.4 

nOUNTHIN   HOnE    1  NNH 

MPX 
M  1  N 

63 
29 

70 
36 

64 
42 

56 
33 

S3 
18 

67 
34 

62 
40 

56 
24 

73 
35 

67 
40 

57 
32 

40 

18 

36 
25 

35 
30 

45 

32 

51 
26 

60 
31 

75 
36 

69 
44 

61 
40 

56 
32 

50 
25 

47 
28 

68 
24 

65 
4  1 

68 
55 

63 
30 

30 
17 

33 
9 

45 
1  3 

56.2 
30  .7 

nouNTHiN  HonE  c  of  eng 

MPX 
MIN 

60 
26 

64 

26 

71 
31 

64 

32 

46 
14 

52 
15 

73 
29 

58 
16 

57 
15 

74 
31 

63 
32 

36 
14 

40 
18 

36 
23 

35 
27 

46 

22 

SI 
22 

61 
29 

76 
31 

57 
3B 

61 
34 

50 
24 

44 

22 

48 

22 

68 
23 

51 
33 

66 
35 

37 
15 

26 
5 

34 

6 

53.8 
23.7 

tlOUNTRlN  VIEW 

MPX 
MIN 

68 
29 

64 

29 

69 
38 

66 
28 

50 
17 

50 
17 

68 
40 

58 
20 

50 
20 

7S 
39 

67 
36 

37 
16 

39 
1  1 

35 

25 

35 
28 

44 
24 

53 
23 

64 

26 

74 

35 

SB 
42 

60 
34 

51 
24 

47 
23 

47 
29 

66 
29 

62 
45 

63 
38 

38 
18 

25 
8 

36 
8 

53.6 
26.6 

YELLVILLE 

■           ■  ■ 

MPX 
MIN 

66 
25 

72 
33 

64 

29 

51 

20 

S3 
14 

73 
26 

57 
32 

60 
16 

73 
27 

70 
29 

52 
29 

38 
8 

39 
IS 

34 

32 

44 

31 

49 

20 

60 
22 

75 
27 

59 
39 

55 
33 

49 

26 

45 

15 

54 

20 

69 
20 

65 
26 

68 
48 

68 
28 

28 
17 

34 

2 

48 

9 

55.7 
24  .0 

NORTHEfiST  03 

flL  IC  IH 

MPX 
MIN 

60 
29 

66 
32 

66 
39 

68 
29 

49 
20 

65 
30 

58 
38 

49 

20 

69 
35 

64 

37 

SI 
30 

39 
18 

38 
21 

37 
27 

47 

30 

54 

23 

61 
26 

73 
32 

61 
40 

SB 
41 

52 
36 

46 

25 

44 

25 

62 
28 

62 
4  1 

64 

S3 

61 
34 

35 
21 

33 
12 

46 
1  4 

54.3 
29  .5 

BflTESVILLE  LIVESTOCK 

MPX 
MIN 

BHTESVILLE  L  HNO  0  1 

MAX 
MIN 

62 
32 

68 
32 

65 
37 

63 
25 

51 
19 

67 
38 

62 
40 

56 
19 

72 
42 

67 
36 

62 
31 

3B 
19 

36 
22 

36 

27 

45 

31 

54 
24 

63 
25 

75 
27 

69 
37 

59 
48 

67 
31 

47 

21 

45 
19 

65 
25 

62 
39 

65 
54 

65 
34 

34 

20 

34 

9 

43 
1  1 

56.3 
29.  1 

BEEDEVILLE 

MAX 
MIN 

63 
34 

65 
34 

66 
45 

56 
33 

49 

22 

67 
34 

63 
45 

S2 
25 

68 
37 

65 
42 

53 
33 

44 

23 

39 
23 

37 
32 

46 
32 

56 
27 

63 
28 

73 
29 

66 
46 

59 
45 

54 
34 

48 

25 

44 

25 

62 
32 

67 
43 

64 

52 

62 
35 

36 
22 

32 
1  4 

43 

17 

55.4 
32.3 

BLVTHEVILLE 

MPX 
MIN 

CORNING 

MPX 
MIN 

62 
30 

62 
32 

67 
41 

52 
32 

48 

20 

64 

32 

62 
42 

52 
20 

66 
36 

64 
36 

54 

32 

42 

15 

39 
21 

37 
29 

48 

35 

55 
27 

SB 
27 

70 
34 

61 

40 

59 
43 

64 

35 

46 

25 

44 

24 

60 
26 

63 
41 

64 

52 

60 
30 

30 
16 

29 
10 

39 
14 

53.7 
30.0 

JONESBORO 

MPX 
MIN 

58 
32 

58 
34 

64 

50 

64 

27 

47 
24 

46 

26 

64 

39 

56 
24 

46 

26 

66 
44 

65 
38 

39 
20 

37 
20 

38 
27 

36 
33 

45 
32 

54 

28 

SB 
32 

71 
48 

60 
45 

57 
42 

52 
31 

44 

23 

45 
33 

58 
32 

71 
35 

55 
43 

52 
22 

26 
13 

30 
16 

52.4 
31  .3 

JUOD  HILL 

MPX 
MIN 

KE ISER 

MPX 
MIN 

57 
33 

60 
33 

63 
35 

63 
32 

42 
22 

47 
25 

65 
31 

56 
23 

SO 
25 

66 
36 

62 
37 

40 
21 

38 
24 

40 
26 

37 
30 

43 
25 

53 
27 

SB 
28 

72 
33 

60 
42 

56 
31 

52 
24 

46 
21 

44 

26 

60 
30 

65 
44 

64 
44 

46 
23 

26 
14 

29 
16 

52.0 
28.8 

NEWPORT 

MBX 
MIN 

56 
35 

60 
36 

66 
45 

64 

36 

49 

26 

48 

30 

64 

42 

57 
27 

50 
32 

73 
43 

63 
39 

40 

23 

39 
25 

38 
30 

37 
30 

45 

29 

53 
31 

60 
36 

73 
42 

62 
48 

67 
38 

SI 
30 

45 

28 

45 

30 

63 
36 

65 
51 

63 
42 

43 

22 

27 
16 

32 

n 

52. 9 
33.2 

PHRflOOULO 

MPX 
MIN 

59 
31 

54 
30 

64 
44 

60 
33 

47 
23 

64 
31 

57 
38 

52 
20 

66 
34 

61 
39 

56 
32 

37 
20 

37 
24 

36 
29 

45 

33 

53 
25 

64 

27 

72 
41 

59 
39 

57 
45 

6 1 
29 

4  9 

27 

20 

30 

40 

48 

37 

21 

13 

39 
1  3 

S3.S 
30. S 

POCPHONTflS  1 

MPX 
MIN 

57 
31 

65 
31 

63 
42 

60 
32 

42 

23 

62 
29 

58 
41 

52 
22 

67 
36 

62 
4  1 

55 
32 

43 

19 

36 
23 

35 
26 

46 

33 

SO 
28 

57 
28 

72 
30 

63 
38 

57 
46 

50 
35 

45 
26 

44 

24 

61 
28 

60 
45 

61 
54 

61 
32 

34 

20 

32 
9 

38 
1  1 

52.9 
30.5 

SEfiRCr 

MPX 
MIN 

62 
30 

59 
31 

66 
46 

62 
32 

51 
21 

69 
31 

64 
43 

54 
24 

SEE 

73 
33 

REF 

69     57  41 
43     34  22 

ERENCE  note; 

39     36  46 
23     32  33 

FOLLOWING  ; 

55    60  69 
27     28  34 

TBTION  INDE) 

67 
43 

60 
46 

S3 
34 

49 
25 

50 
24 

67 
27 

67 
39 

65 
54 

64 

35 

35 
23 

36 
1  1 

46 
14 

56.7 
31  .4 

DniLY  TEMPERRTURES 


RRKSNSBS 

NOVEMBER  1976 


STATION 

OfiY   OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 
cr 

WEST   CENTRAL  04 

BLUE  MOUNTOIN  Dfln 

MBX 

60 

63 

68 

65 

55 

52 

72 

59 

58 

71 

69 

44 

42 

38 

37 

42 

45 

53 

67 

60 

58 

52 

45 

55 

65 

64 

72 

40 

28 

39 

54  .5 

niN 

32 

32 

36 

38 

23 

26 

37 

24 

27 

40 

43 

22 

26 

29 

34 

35 

34 

36 

36 

46 

40 

30 

27 

33 

37 

58 

39 

20 

15 

16 

32  .4 

BOONEVILLE 

HflX 

66 

72 

66 

57 

56 

76 

63 

63 

74 

72 

61 

43 

39 

37 

43 

45 

57 

72 

51 

61 

52 

49 

56 

67 

54 

74 

66 

32 

43 

5 1 

58-0 

MIN 

33 

31 

38 

31 

22 

35 

44 

22 

24 

39 

38 

21 

27 

30 

33 

38 

28 

27 

4  1 

49 

36 

23 

27 

25 

35 

57 

32 

18 

8 

16 

31  .0 

CLflRKSV I LLE 

MAX 

64 

64 

68 

68 

54 

52 

72 

61 

58 

71 

69 

42 

42 

38 

37 

43 

49 

53 

70 

59 

61 

52 

49 

53 

55 

64 

74 

4  1 

29 

37 

55.3 

MIN 

29 

31 

30 

27 

19 

20 

30 

21 

24 

32 

35 

16 

12 

29 

29 

3  1 

25 

26 

27 

40 

35 

18 

19 

23 

24 

42 

40 

21 

6 

7 

25  .6 

DfiROfiNELLE 

MAX 

64 

69 

68 

58 

54 

72 

61 

59 

71 

70 

56 

42 

38 

38 

43 

51 

53 

71 

50 

61 

53 

49 

56 

54 

54 

70 

55 

34 

39 

49 

56  .7 

MIN 

32 

33 

43 

32 

23 

33 

42 

25 

32 

36 

36 

25 

28 

29 

33 

28 

29 

29 

45 

46 

36 

25 

27 

27 

37 

57 

34 

21 

1  4 

16 

31  .8 

FORT  SMITH  HSO  flP 

MAX 

56 

72 

67 

51 

55 

71 

60 

61 

72 

71 

64 

40 

37 

34 

42 

43 

50 

70 

58 

50 

49 

47 

55 

54 

66 

75 

44 

29 

39 

4  9 

55  .0 

MIN 

30 

32 

37 

28 

22 

33 

30 

22 

33 

35 

31 

21 

28 

29 

3  3 

33 

32 

27 

39 

45 

28 

24 

32 

26 

36 

44 

22 

1  1 

8 

17 

28.9 

FORT  SMITH  HflTER  PLANT 

MRX 

62 

69 

65 

60 

SO 

70 

61 

59 

71 

73 

62 

39 

39 

37 

44 

42 

57 

69 

62 

55 

55 

48 

55 

55 

61 

73 

70 

29 

37 

44 

56.5 

MIN 

30 

32 

37 

27 

18 

28 

38 

21 

30 

37 

36 

16 

24 

28 

3  ] 

35 

27 

26 

35 

45 

39 

18 

24 

24 

35 

51 

28 

17 

5 

1  1 

28.5 

HECTOR 

MAX 

63 

65 

67 

60 

50 

68 

59 

60 

65 

72 

57 

40 

37 

40 

45 

54 

52 

58 

62 

5  1 

50 

50 

51 

60 

65 

68 

64 

33 

34 

44 

55  .8 

HIN 

34 

33 

45 

28 

20 

29 

45 

30 

35 

34 

32 

13 

24 

27 

26 

28 

27 

29 

42 

40 

39 

30 

27 

25 

40 

55 

31 

12 

7 

13 

30.0 

HENfl 

MAX 

63 

66 

66 

54 

54 

69 

61 

58 

69 

73 

60 

4  1 

36 

37 

40 

4  1 

61 

69 

59 

57 

50 

51 

50 

62 

51 

70 

62 

31 

40 

52 

55.4 

niN 

36 

34 

47 

34 

25 

38 

47 

28 

41 

49 

36 

24 

29 

28 

32 

35 

28 

32 

49 

48 

40 

26 

31 

31 

48 

56 

29 

16 

13 

21 

34  .5 

OZflRK 

MAX 

64 

69 

70 

56 

53 

72 

61 

58 

72 

69 

69 

43 

38 

35 

43 

45 

54 

70 

57 

61 

53 

52 

54 

66 

53 

75 

71 

32 

40 

49 

57.1 

H I N 

35 

35 

45 

33 

24 

34 

47 

26 

34 

40 

37 

21 

22 

29 

32 

38 

3 1 

32 

39 

47 

4  1 

24 

30 

29 

36 

57 

31 

21 

9 

1  7 

32.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 

62 

63 

70 

66 

55 

52 

74 

70 

58 

71 

70 

43 

42 

40 

45 

45 

53 

55 

71 

63 

51 

52 

49 

55 

55 

64 

70 

45 

38 

38 

56.9 

niN 

32 

32 

33 

34 

20 

20 

33 

25 

23 

32 

39 

20 

22 

30 

32 

31 

47 

40 

26 

26 

27 

30 

46 

43 

25 

1  1 

10 

29  .  1 

SUBIOCO 

nnx 

65 

70 

67 

56 

55 

71 

61 

60 

73 

71 

60 

43 

38 

37 

43 

43 

52 

70 

60 

62 

53 

48 

57 

67 

55 

74 

70 

35 

48 

48 

57  .5 

KIN 

33 

35 

47 

36 

23 

33 

46 

26 

35 

43 

36 

23 

27 

29 

33 

36 

33 

40 

45 

46 

4  1 

27 

32 

33 

40 

60 

36 

19 

14 

22 

34  .3 

MflLORON 

MBX 

67 

72 

67 

59 

58 

74 

70 

62 

75 

73 

66 

42 

39 

37 

4  1 

44 

58 

73 

65 

64 

59 

49 

56 

67 

53 

74 

67 

32 

44 

55 

59.  1 

«          ■  ■ 

MIN 

34 

30 

40 

29 

20 

32 

42 

22 

36 

39 

36 

22 

26 

28 

32 

37 

28 

26 

44 

48 

39 

22 

25 

25 

35 

59 

32 

1  7 

6 

14 

30  .8 

CENTRHL  OS 

BLUM  FORK 

MBX 

65 

69 

69 

64 

55 

71 

70 

58 

73 

74 

61 

41 

40 

38 

4  1 

55 

59 

75 

59 

58 

59 

50 

57 

67 

64 

68 

58 

36 

40 

52 

59.2 

M  I N 

34 

34 

47 

37 

23 

35 

47 

27 

4  1 

49 

33 

24 

28 

36 

47 

35 

27 

28 

33 

47 

54 

35 

22 

1  4 

21 

33.8 

BENTON 

MAX 

63 

69 

68 

66 

53 

73 

70 

65 

71 

71 

64 

44 

44 

42 

43 

55 

52 

71 

58 

58 

55 

53 

56 

65 

7  1 

71 

68 

38 

37 

56 

59  -3 

M  I  N 

29 

28 

39 

30 

21 

30 

40 

24 

42 

4  1 

33 

24 

24 

29 

3 1 

35 

25 

28 

42 

42 

42 

21 

23 

25 

39 

51 

34 

23 

7 

1  1 

30.5 

SLflKELT  rOUNTfilN  ORM 

MAX 

62 

64 

69 

68 

57 

54 

70 

61 

56 

71 

73 

45 

43 

4  1 

38 

41 

52 

60 

71 

59 

59 

53 

51 

55 

66 

64 

70 

47 

28 

4  1 

56.3 

M  I  N 

36 

32 

37 

32 

23 

23 

30 

25 

26 

31 

41 

28 

28 

30 

3 1 

29 

29 

30 

32 

46 

38 

23 

23 

27 

27 

48 

46 

26 

13 

12 

30.0 

CONHRY 

MAX 

M  I  N 

GREENBRIER 

MAX 

63 

69 

68 

55 

52 

71 

59 

SS 

73 

70 

51 

42 

39 

37 

45 

56 

56 

72 

54 

59 

53 

50 

54 

66 

55 

66 

51 

32 

36 

48 

56  .2 

29 

30 

43 

27 

18 

28 

40 

19 

29 

38 

34 

21 

22 

30 

33 

23 

27 

33 

43 

40 

31 

19 

21 

24 

32 

54 

31 

21 

8 

1 1 

28.6 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

63 

63 

69 

58 

58 

54 

71 

63 

59 

71 

72 

42 

47 

43 

35 

42 

55 

62 

72 

59 

59 

55 

51 

56 

55 

64 

71 

47 

28 

42 

56  .6 

35 

36 

37 

39 

26 

27 

38 

30 

29 

42 

39 

23 

26 

30 

30 

3 1 

32 

34 

40 

48 

40 

30 

30 

37 

4  1 

53 

45 

24 

1  4 

15 

33.4 

LEOLfi 

MBX 

63 

68 

68 

61 

55 

74 

61 

59 

72 

72 

53 

44 

42 

36 

43 

55 

52 

73 

50 

56 

55 

52 

55 

65 

69 

72 

65 

35 

40 

53 

57.9 

30 

29 

40 

31 

22 

29 

43 

22 

33 

46 

34 

27 

26 

30 

34 

26 

25 

29 

50 

44 

32 

23 

25 

35 

45 

54 

34 

25 

10 

19 

31  .8 

L 1 TTLE  ROCK  FOB  BP  .■ 

MBX 

62 

72 

66 

57 

52 

71 

61 

SS 

71 

69 

53 

43 

42 

36 

46 

53 

61 

72 

51 

59 

55 

49 

55 

65 

70 

70 

60 

34 

38 

51 

57  .0 

36 

36 

41 

35 

26 

34 

40 

29 

42 

47 

35 

27 

31 

33 

34 

30 

37 

34 

52 

39 

34 

26 

29 

35 

49 

55 

32 

24 

17 

21 

34  .8 

MBLVERN 

MAX 

61 

65 

69 

60 

59 

70 

70 

56 

70 

70 

64 

45 

39 

39 

44 

S3 

SO 

69 

62 

54 

54 

50 

53 

64 

68 

72 

67 

36 

38 

52 

57.8 

36 

33 

39 

32 

24 

30 

41 

25 

34 

45 

34 

26 

29 

3 1 

35 

29 

32 

30 

46 

50 

35 

23 

25 

28 

39 

55 

38 

25 

9 

15 

32.5 

MORRILTON  4  SH 

MAX 

62 

70 

67 

65 

54 

73 

69 

58 

74 

70 

56 

42 

40 

38 

44 

52 

57 

69 

55 

60 

57 

49 

56 

67 

65 

71 

65 

37 

36 

47 

58  .2 

33 

35 

49 

33 

21 

30 

43 

23 

35 

44 

38 

26 

26 

30 

34 

27 

3 1 

33 

49 

47 

35 

27 

25 

32 

45 

56 

37 

24 

12 

16 

33.2 

NIMROO  OBM 

MAX 

59 

61 

69 

65 

55 

52 

73 

58 

66 

72 

68 

42 

40 

38 

35 

40 

50 

57 

70 

62 

56 

52 

48 

55 

65 

65 

71 

45 

28 

40 

SS.3 

MIN 

35 

32 

35 

32 

19 

19 

35 

22 

23 

29 

40 

22 

22 

26 

27 

25 

30 

29 

33 

40 

37 

25 

25 

25 

30 

55 

42 

21 

1  1 

1  1 

28  .6 

N  LITTLE  ROCK  HSFO  BP 

MBX 

60 

67 

64 

53 

SI 

69 

58 

52 

70 

69 

53 

40 

39 

34 

43 

52 

58 

72 

62 

55 

52 

46 

54 

65 

57 

68 

59 

33 

36 

48 

55.0 

MIN 

34 

4  1 

47 

30 

25 

33 

40 

30 

4  1 

51 

31 

23 

27 

29 

32 

32 

33 

42 

50 

45 

36 

28 

34 

35 

47 

54 

28 

20 

14 

22 

34  .5 

SHERIDBN  TOWER 

MBX 

55 

68 

67 

58 

53 

72 

62 

57 

71 

71 

60 

44 

42 

38 

44 

55 

52 

72 

61 

61 

57 

50 

53 

66 

72 

70 

65 

34 

39 

52 

57.7 

• 

MIN 

38 

32 

44 

33 

23 

31 

41 

26 

33 

44 

33 

22 

25 

29 

32 

28 

3 1 

3 1 

42 

44 

35 

25 

26 

29 

44 

53 

34 

22 

12 

17 

32  .  1 

EfiST  CENTRAL  06 

BRKflNSfiS  POST 

MBX 

63 

66 

66 

60 

52 

70 

66 

54 

72 

71 

63 

43 

45 

41 

45 

55 

50 

67 

60 

57 

49 

48 

65 

70 

68 

57 

43 

34 

45 

57.5 

35 

35 

43 

35 

26 

36 

46 

28 

38 

49 

39 

29 

27 

32 

34 

29 

3  1 

35 

48 

48 

27 

28 

37 

47 

52 

42 

24 

18 

21 

35.  1 

BRINKLET 

MAX 

59 

62 

66 

66 

64 

50 

44 

37 

38 

38 

37 

39 

49 

54 

53 

55 

51 

39 

36 

35 

MIN 

32 

36 

38 

32 

26 

28 

29 

31 

34 

32 

34 

31 

26 

29 

31 

32 

34 

31 

30 

33 

35 

31 

30 

28 

21 

IB 

20 

30.2 

CBBOT  4  SH 

MAX 

62 

69 

67 

56 

51 

69 

61 

53 

72 

66 

54 

42 

41 

37 

45 

54 

59 

74 

63 

58 

54 

48 

55 

67 

70 

67 

62 

36 

35 

46 

56.5 

M  I  N 

31 

31 

45 

33 

20 

30 

45 

24 

35 

41 

32 

23 

23 

30 

32 

25 

3 1 

32 

48 

46 

34 

26 

22 

28 

40 

54 

35 

23 

1  1 

14 

31  .5 

DES  BRC 

MAX 

61 

66 

66 

57 

49 

69 

63 

54 

68 

66 

61 

4  1 

37 

39 

45 

54 

58 

73 

62 

58 

56 

53 

54 

63 

68 

66 

54 

40 

32 

44 

55  .2 

M  I  N 

34 

35 

49 

37 

26 

43 

28 

44 

47 

33 

27 

31 

33 

35 

30 

34 

34 

38 

45 

43 

26 

33 

35 

47 

53 

39 

25 

15 

20 

35.1 

FORREST  CITY 

MBX 

MIN 

MELENB 

MAX 

54 

60 

64 

67 

56 

48 

61 

60 

51 

67 

70 

40 

42 

70 

59 

52 

56 

49 

48 

61 

69 

64 

4? 

28 

32 

54  .0 

KIN 

34 

35 

35 

31 

22 

23 

38 

25 

25 

36 

38 

25 

24 

29 

32 

29 

30 

31 

34 

45 

32 

26 

25 

32 

33 

45 

47 

25 

1  3 

13 

30.4 

KEO 

KAX 

60 

67 

66 

56 

51 

71 

60 

52 

70 

68 

57 

40 

4  1 

38 

43 

53 

60 

71 

51 

SS 

53 

47 

53 

65 

71 

68 

64 

42 

33 

44 

56.0 

HIN 

32 

33 

45 

36 

25 

33 

46 

30 

33 

44 

34 

25 

26 

31 

33 

28 

32 

32 

49 

47 

37 

28 

27 

34 

45 

53 

37 

25 

16 

21 

33.9 

MBRIBNNB  2  S 

MAX 

62 

67 

65 

65 

SO 

68 

59 

54 

69 

69 

61 

40 

42 

39 

47 

56 

60 

73 

61 

58 

54 

47 

49 

63 

69 

64 

64 

42 

32 

44 

55.4 

KIN 

32 

32 

43 

31 

22 

34 

36 

26 

37 

43 

35 

25 

26 

31 

34 

26 

26 

33 

44 

45 

33 

26 

26 

30 

43 

50 

39 

22 

16 

22 

32.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
7 


DniLY  TEMPERATURES 


SRKansns 

NOWEMBER 


STRT  ION 

DHY   OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SniNT  CHARLES 

Mflx 

54 

61 

66 

66 

56 

50 

69 

58 

56 

70 

71 

42 

41 

42 

36 

45 

56 

59 

71 

59 

53 

55 

49 

49 

64 

70 

68 

48 

28 

33 

niN 

34 

32 

34 

33 

24 

27 

39 

25 

27 

41 

39 

27 

27 

31 

32 

28 

30 

34 

35 

48 

33 

26 

26 

29 

38 

49 

47 

27 

15 

17 

STUTTGPRT 

MRX 

60 

66 

66 

59 

51 

70 

65 

53 

70 

68 

58 

40 

40 

38 

46 

SS 

59 

71 

62 

SB 

53 

48 

51 

65 

71 

69 

65 

39 

34 

45 

niN 

34 

35 

45 

34 

25 

34 

47 

26 

39 

47 

35 

27 

28 

32 

34 

29 

32 

34 

50 

49 

36 

28 

27 

34 

46 

53 

39 

25 

IB 

20 

STUTIOBRT  9  ESE 

MRX 

54 

61 

65 

64 

54 

52 

69 

56 

53 

59 

68 

44 

41 

42 

37 

45 

55 

58 

70 

60 

54 

53 

47 

50 

63 

69 

67 

48 

27 

33 

MIN 

33 

34 

44 

33 

25 

31 

41 

26 

34 

45 

39 

26 

26 

32 

32 

28 

29 

34 

43 

48 

37 

28 

28 

34 

38 

52 

47 

25 

18 

20 

TURRELL 

MRX 

58 

65 

63 

61 

48 

53 

67 

55 

57 

41 

44 

54 

SB 

73 

70 

47 

42 

60 

65 

64 

35 

40 

MIN 

32 

33 

45 

32 

22 

34 

40 

44 

35 

21 

38 

26 

29 

35 

44 

30 

24 

31 

44 

64 

1  4 

19 

WEST  MEMPHIS 

HflX 

59 

61 

62 

61 

48 

65 

64 

S3 

66 

65 

63 

39 

40 

38 

45 

SS 

58 

68 

67 

63 

54 

49 

44 

61 

55 

64 

62 

40 

29 

40 

MIN 

30 

32 

44 

34 

24 

46 

44 

23 

39 

44 

35 

24 

30 

30 

36 

26 

29 

38 

47 

47 

33 

28 

25 

35 

44 

51 

40 

22 

1  1 

23 

WYNNE 

HRX 

61 

65 

65 

59 

48 

62 

60 

52 

57 

65 

58 

40 

40 

37 

47 

55 

58 

73 

62 

SB 

53 

46 

45 

62 

68 

66 

65 

40 

31 

43 

^IN 

30 

33 

43 

31 

20 

34 

34 

21 

39 

41 

33 

22 

22 

29 

32 

25 

26 

35 

25 

43 

31 

23 

24 

30 

43 

51 

36 

21 

15 

18 

SOUTHWEST 

07 

nP   m  IP  P  M 

UC    UUl  L  FN 

(IfiX 

64 

68 

70 

61 

54 

74 

67 

69 

72 

74 

65 

47 

43 

37 

45 

46 

69 

66 

60 

62 

56 

56 

52 

65 

66 

76 

70 

36 

42 

52 

MIN 

29 

29 

37 

28 

21 

28 

38 

21 

29 

38 

36 

24 

27 

27 

31 

36 

25 

25 

42 

46 

34 

20 

25 

24 

43 

54 

32 

21 

8 

12 

HOPE    3  NE 

MRX 

63 

63 

68 

69 

60 

55 

73 

65 

51 

72 

73 

48 

45 

43 

36 

42 

52 

59 

69 

60 

57 

55 

54 

52 

67 

69 

75 

46 

28 

4  1 

MIN 

32 

32 

32 

33 

26 

25 

33 

26 

26 

39 

46 

29 

29 

30 

30 

34 

28 

28 

33 

50 

38 

26 

26 

33 

33 

51 

46 

25 

1  3 

1  3 

nOUNT   [OH  3  SE 

MRX 

62 

62 

69 

65 

55 

54 

70 

71 

70 

70 

72 

47 

43 

39 

36 

40 

45 

62 

72 

60 

57 

51 

49 

64 

65 

54 

71 

41 

26 

42 

MIN 

30 

28 

28 

29 

18 

18 

41 

19 

19 

35 

43 

21 

22 

29 

29 

33 

25 

25 

29 

48 

35 

21 

21 

29 

29 

54 

4  1 

22 

6 

6 

nuRFREESBORO  2  NNH 

MRX 

64 

53 

68 

68 

60 

54 

72 

65 

58 

71 

73 

46 

40 

42 

40 

42 

60 

69 

59 

59 

57 

54 

52 

S3 

63 

74 

39 

MIN 

34 

34 

42 

35 

25 

24 

32 

26 

32 

32 

40 

28 

26 

30 

29 

36 

28 

39 

45 

SO 

36 

23 

27 

28 

32 

54 

52 

9 

9 

NHSHVILLE  EXP  STATION 

MRX 

64 

64 

67 

68 

58 

S3 

73 

66 

57 

71 

73 

47 

47 

42 

43 

43 

47 

59 

68 

59 

59 

54 

53 

51 

65 

66 

75 

46 

29 

41 

MIN 

35 

35 

46 

37 

29 

32 

46 

34 

37 

42 

46 

28 

29 

31 

33 

39 

30 

35 

45 

50 

40 

29 

31 

31 

34 

55 

45 

26 

12 

20 

OKBY 

MRX 

63 

66 

69 

67 

59 

73 

71 

65 

70 

77 

72 

45 

44 

39 

43 

49 

57 

58 

62 

60 

59 

55 

54 

64 

66 

75 

73 

40 

42 

SS 

MIN 

33 

33 

41 

38 

27 

32 

43 

28 

35 

48 

42 

30 

33 

31 

36 

39 

32 

33 

49 

51 

39 

29 

29 

32 

50 

57 

40 

27 

14 

28 

STRMPS 

MRX 

64 

68 

70 

62 

56 

75 

69 

62 

74 

76 

65 

48 

42 

44 

44 

55 

61 

67 

59 

56 

58 

56 

52 

68 

66 

77 

66 

4  1 

42 

55 

MIN 

31 

31 

40 

33 

27 

35 

44 

27 

38 

49 

40 

32 

30 

32 

32 

40 

29 

29 

48 

53 

38 

25 

29 

39 

50 

56 

4  1 

28 

12 

19 

TEXBRKHNn  FfiB  fiP 

MRX 

62 

68 

69 

59 

55 

74 

66 

59 

72 

76 

60 

45 

42 

38 

43 

50 

60 

67 

60 

58 

55 

56 

52 

64 

67 

77 

69 

34 

42 

55 

. 

M  1  N 

36 

36 

46 

30 

30 

41 

42 

33 

44 

52 

39 

35 

34 

33 

37 

40 

33 

34 

49 

46 

39 

34 

37 

40 

52 

SB 

34 

24 

18 

27 

SOUTH  CENTRAL 

08 

flRnnOELPHin  2  N 

MRX 

50 

54 

65 

57 

50 

70 

61 

54 

69 

68 

60 

43 

42 

39 

43 

51 

58 

67 

SB 

SS 

53 

49 

52 

62 

66 

72 

65 

39 

37 

SO 

MIN 

33 

31 

39 

33 

25 

30 

43 

25 

33 

42 

38 

28 

30 

31 

35 

31 

29 

30 

46 

49 

36 

28 

26 

29 

39 

65 

39 

28 

1  3 

18 

CRUDEN  1 

MRX 

62 

64 

69 

69 

61 

54 

74 

64 

60 

73 

75 

47 

46 

43 

38 

43 

57 

60 

70 

60 

60 

55 

54 

52 

67 

70 

76 

54 

32 

41 

MIN 

34 

31 

32 

33 

26 

28 

37 

26 

27 

44 

46 

30 

29 

32 

32 

30 

29 

31 

31 

51 

36 

27 

28 

33 

35 

53 

53 

30 

15 

16 

EL  OORfiOO  FHR  HP 

MAX 

65 

69 

71 

63 

56 

75 

68 

61 

75 

76 

58 

48 

45 

39 

44 

56 

62 

68 

60 

56 

SB 

54 

54 

66 

70 

78 

67 

36 

4  1 

55 

MIN 

36 

34 

43 

39 

31 

36 

34 

29 

39 

51 

40 

33 

32 

36 

38 

32 

31 

31 

51 

45 

34 

29 

26 

42 

50 

56 

36 

25 

15 

21 

FOROYCE 

MAX 

60 

63 

68 

69 

61 

60 

73 

62 

68 

74 

72 

42 

44 

43 

37 

43 

55 

62 

72 

59 

S3 

SS 

53 

54 

66 

70 

72 

48 

29 

40 

MIN 

31 

30 

41 

35 

25 

29 

45 

24 

30 

45 

40 

28 

28 

31 

32 

29 

30 

32 

42 

49 

33 

26 

26 

31 

39 

53 

4  1 

26 

14 

19 

MRGNOL Ifi 

MAX 

62 

67 

68 

59 

56 

72 

65 

60 

73 

77 

63 

45 

4  1 

37 

43 

54 

59 

68 

59 

S7 

55 

S3 

53 

65 

67 

75 

72 

44 

4  1 

S3 

MIN 

31 

30 

39 

32 

27 

33 

44 

29 

40 

49 

42 

31 

30 

31 

34 

36 

28 

27 

48 

S3 

39 

25 

27 

40 

50 

55 

44 

29 

1  3 

19 

MOROBOY  LOCK  e 

MRX 

61 

64 

69 

70 

62 

56 

74 

65 

60 

73 

76 

50 

46 

44 

39 

43 

55 

65 

69 

59 

55 

61 

54 

52 

58 

69 

76 

56 

30 

40 

MIN 

32 

28 

35 

30 

23 

28 

34 

22 

26 

46 

48 

32 

28 

34 

34 

31 

28 

28 

33 

49 

40 

22 

24 

33 

42 

54 

56 

29 

12 

1  4 

PRESCOTT 

MRX 

63 

67 

68 

60 

53 

72 

65 

68 

70 

71 

61 

44 

44 

43 

43 

52 

58 

59 

60 

55 

57 

54 

54 

65 

68 

74 

64 

39 

39 

S3 

MIN 

33 

34 

45 

36 

28 

33 

47 

29 

15 

47 

39 

29 

30 

30 

35 

39 

31 

34 

46 

49 

38 

29 

31 

36 

50 

56 

39 

27 

1  3 

21 

SPRRKtlflN 

MAX 

63 

63 

69 

69 

60 

64 

74 

SB 

60 

73 

72 

SS 

S3 

44 

38 

43 

56 

61 

72 

55 

66 

52 

54 

56 

70 

74 

51 

38 

40 

MIN 

30 

30 

37 

29 

23 

30 

23 

32 

30 

43 

42 

28 

27 

31 

34 

29 

27 

29 

43 

38 

21 

25 

28 

43 

55 

50 

27 

10 

16 

HHRREN  2  WSW 

MRX 

69 

63 

69 

67 

51 

53 

75 

61 

60 

72 

74 

48 

43 

43 

41 

42 

55 

61 

70 

SB 

53 

55 

52 

51 

70 

65 

71 

52 

29 

38 

M  I  N 

34 

32 

33 

37 

25 

28 

35 

28 

38 

38 

44 

29 

28 

31 

34 

29 

29 

31 

32 

SO 

34 

29 

28 

35 

36 

42 

49 

27 

1  3 

IS 

SOUTHEflST 

09 

CROSSETT  2  SSE 

MRX 

61 

64 

68 

69 

62 

55 

74 

64 

59 

71 

70 

56 

46 

46 

38 

43 

54 

62 

70 

SB 

55 

57 

S3 

53 

66 

71 

74 

60 

3 1 

36 

MIN 

30 

28 

34 

30 

24 

29 

37 

24 

31 

45 

47 

32 

27 

32 

33 

32 

30 

27 

35 

49 

37 

25 

24 

33 

43 

53 

5S 

30 

IS 

17 

DERHOTT  3  NE 

MRX 

60 

63 

68 

67 

61 

53 

74 

62 

57 

74 

73 

50 

43 

45 

36 

44 

54 

63 

72 

61 

55 

55 

SO 

50 

66 

70 

72 

57 

29 

34 

MIN 

28 

28 

40 

32 

24 

28 

41 

22 

32 

44 

45 

29 

25 

33 

33 

25 

31 

29 

4  I 

48 

32 

25 

23 

33 

44 

50 

54 

27 

17 

20 

ounns 

MRX 

61 

67 

66 

59 

71 

72 

60 

54 

72 

70 

64 

42 

44 

4  1 

44 

54 

60 

70 

60 

57 

54 

49 

51 

65 

72 

70 

65 

4  3 

33 

50 

MIN 

38 

34 

43 

40 

27 

27 

47 

29 

33 

48 

39 

30 

29 

33 

35 

31 

34 

33 

48 

49 

40 

31 

27 

35 

43 

53 

43 

25 

19 

22 

EJOORR 

MAX 

58 

61 

67 

67 

62 

52 

71 

62 

63 

73 

75 

51 

44 

45 

40 

44 

52 

61 

69 

60 

56 

55 

50 

50 

66 

69 

71 

57 

31 

33 

MIN 

34 

31 

37 

36 

26 

32 

40 

25 

31 

45 

50 

32 

29 

33 

35 

29 

32 

32 

38 

49 

35 

27 

26 

34 

47 

S3 

57 

31 

16  19 

nONIICELLO-  3  SH 

MRX 

58 

62 

61 

66 

60 

57 

70 

60 

SS 

72 

72 

46 

44 

41 

38 

48 

54 

61 

70 

52 

58 

55 

58 

48 

66 

66 

66 

53 

28  29 

MIN 

28 

27 

35 

28 

24 

26 

41 

25 

26 

39 

46 

27 

25 

30 

32 

26 

30 

29 

43 

PINE  BLUFF 

MAX 

57 

62 

69 

59 

61 

55 

68 

61 

58 

73 

69 

46 

42 

42 

37 

46 

55 

62 

73 

63 

55 

56 

52 

54 

65 

72 

71 

5C 

30  34 

MIN 

32 

32 

38 

34 

30 

25 

38 

36 

30 

39 

40 

26 

26 

29 

29 

32 

33 

31 

34 

47 

35 

29 

32 

35 

4C 

51 

47 

26 

H 

2 

PORTLRNO 

MAX 

69 

61 

66 

67 

64 

51 

71 

62 

55 

73 

75 

52 

42 

44 

38 

43 

52 

61 

70 

60 

54 

56 

56 

50 

66 

70 

73 

57 

30  35 

MIN 

39 

33 

35 

37 

29 

31 

34 

31 

33 

45 

50 

32 

27 

33 

35 

32 

33 

32 

35 

52 

38 

31 

31 

32 

44 

53 

55 

28 

17  IB 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

57 

61 

67 

66 

58 

52 

71 

59 

56 

72 

71 

SO 

42 

45 

37 

44 

SS 

59 

70 

60 

54 

54 

57 

50 

60  6S 

70 

S 

27  33 

MIN 

33 

32 

42 

36 

25 

30 

37 

28 

33 

40 

40 

29 

28 

31 

35 

28 

30 

31 

37 

48 

33 

26 

30 

33 

40  5C 

50 

26  IE 

22 

STAR  CITY  4  ENE 

MAX 

60 

67 

65 

59 

54 

72 

59 

55 

72 

70 

66 

41 

43 

41 

45 

52 

51 

72 

60 

69 

54 

46 

53 

65 

70  7C 

66 

43     35  5 

MIN 

31 

31 

42 

34 

25 

31 

46 

25 

32 

54 

38 

29 

29 

33 

34 

26 

28 

34 

51 

49 

32 

27 

24 

40 

46  S3 

42 

25    25  23 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

nRKHNSflS 

NOVEMBER  1976 


OUT  OF  MONTH 

STST ION 

Q. 
O 

TIMl 

1 

2 

3 

5 

6 

■J 

8 

9 

10 

1 1 

\2 

1  3 

14 

16 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

flVERf 

KEISER 

2 

MAX 
M  1  N 

39 

38 

40 

39 

56 
35 

56 
35 

63 
39 

63 
35 

59 
35 

57 
39 

69 
43 

4  3 
34 

33 

4  3 

38 

39 
35 

45 
35 

56 
34 

58 
35 

64 

37 

57 
43 

56 
40 

59 
35 

55 
34 

45 
35 

59 
35 

56 
43 

59 
51 

36 

30 

35 

54 

37 

8 
2 

4 

MAX 
MIN 

52 

58 

56 

57 

51 
39 

50 
40 

55 
4  1 

56 
4  1 

S3 
40 

58 
42 

60 
46 

46 

38 

44 

36 

42 

38 

42 

38 

43 

37 

48 

36 

51 
38 

52 
4  1 

52 
45 

52 
4  3 

52 
40 

49 

38 

42 

36 

51 
39 

52 

55 
52 

53 

40 

37 

50 
40 

3 
6 

MflRIONNfi  2  S 

4 

Mnx 

MIN 

10 
42 

72 
43 

69 
50 

63 
43 

63 
37 

60 
39 

64 
43 

62 
36 

69 
40 

70 
47 

55 
44 

54 

35 

51 
35 

43 

37 

53 
39 

51 
38 

63 
38 

68 
39 

57 
47 

58 
50 

58 
41 

56 
36 

49 

35 

63 
37 

64 
46 

62 
56 

62 
47 

47 
36 

39 
30 

48 
32 

59 
40 

1 
6 

ROHWER  2  NNE 

4 

MAX 
MIN 

56 
40 

58 
38 

60 
40 

60 
39 

56 
35 

51 
38 

63 
39 

60 
36 

56 
38 

62 
42 

66 
47 

48 

35 

58 
33 

43 
34 

40 

39 

46 

33 

S3 
33 

55 
35 

se 

35 

51 
45 

53 
39 

51 
33 

54 
34 

45 

33 

55 
35 

57 
42 

61 
51 

54 

35 

36 
29 

32 
29 

53 
37 

3 
1 

SruTIOBRI  9  ESE 

4 

MBX 
MIN 

51 
43 

57 
44 

56 
43 

56 
44 

51 
40 

50 
40 

55 
42 

54 
40 

52 
40 

54 
42 

58 
47 

48 
40 

45 
39 

44 

38 

4  1 
4  1 

44 

38 

49 
38 

SO 
40 

52 
40 

52 
46 

52 
44 

48 
38 

46 

38 

44 

38 

50 
38 

53 
45 

56 
52 

59 
39 

40 

35 

35 
35 

50 
40 

1 

9 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


STHT I  ON 

DRY   OF  MONTH 

^  K  o 
o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

1 0 

I  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

WEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.00 

.n 

.10 

.13 

.09 

.10 

•  01 

.01 

.31 

.07 

.13 

.25 

.  1  3 

.04 

.03 

.09 

.01 

.01 

.26 

.02 

.03 

.  1  1 

- 

W[NO 

3 

46 

8 

e 

33 

12 

2 

1 

57 

7 

17 

17 

27 

1 

24 

1  1 

16 

5 

8 

2 

3 

56 

6 

5 

43 

80 

3 

97 

6 

604 

MAX 

63 

64 

66 

67 

53 

64 

62 

56 

66 

67 

47 

45 

35 

43 

54 

55 

60 

56 

59 

55 

47 

55 

56 

70 

M  [N 

41 

40 

42 

41 

36 

38 

35 

31 

33 

35 

30 

30 

35 

31 

32 

32 

38 

46 

40 

36 

36 

45 

42 

47 

37.3 

CENIRSL 

05 

BLflnELl'  MOUNTAIN 

0AM 

EVAP 

.10 

.08 

.OS 

.12 

- 

- 

- 

.07 

.08 

- 

- 

.05 

.  1  1 

.04 

- 

.09 

UIND 

15 

20 

1  4 

2C 

3 1 

1  4 

1  I 

2C 

4  1 

3? 

2? 

1  1 

1  2 

1  { 

26 

1 6 

2[ 

44 

1 6 

1 C 

2: 

44 

80 

66 

10 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART   9  ESE 

EVAP 

.02 

.09 

.10 

.15 

.12 

.  1 1 

.12 

.13 

.01 

.04 

.09 

.15 

.02 

_ 

HIND 

2 

1 

4 

3 

5 

4 

7 

14 

24 

10 

17 

7 

9 

7 

3 

1 

5 

2 

1 

1 

3 

3 

6 

8 

29 

25 

25 

9 

4 

250 

MAX 

51 

64 

65 

65 

57 

63 

60 

64 

68 

46 

58 

62 

55 

54 

53 

59 

62 

64 

MIN 

38 

38 

42 

41 

35 

36 

36 

37 

44 

32 

34 

38 

45 

39 

33 

35 

46 

50 

SOUTHWEST 

07 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.06 

.08 

.07 

.10 

.07 

.08 

.07 

.04 

.08 

.00 

.05 

.05 

.04 

.03 

.09 

WINO 

6 

4 

23 

26 

5 

17 

37 

9 

13 

10 

68 

38 

22 

3 

5 

2 

1 

s 

10 

22 

8 

1 

8 

48 

35 

94 

35 

1 

562 

- 

SEE 
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SNOWFALL  RND  SNOW  ON  GROUND 


STflT ION 


NORTHWEST  01 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  4  NH 

EUREKB  SPRINGS  3  MNU 

FflrETTEVILLE  FBP  fiP 

CRHVETTE 

HARRISON  Fqn  BP 

OOELL  3  N 

NORTH  CENTRfiL  02 
OILBERT 

NORTHEHST  03 
SflTESVILLE  L   RNO  0  I 

BEEDEVILLE 

CORN ING 

JONESBORO 

NEWPORT 

POCHHONTFIS  1 

SEPRCr 

WEST  CENTRAL  04 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

FORT  SniTH  WSO  AP 

HENR 
OZRRK 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 

HHLORON 

CENTRAL  05 
BLAKELY  nOUNTAIN  0AM 

GREENBRIER 

LEOLH 

LITTLE  ROCK  FAA  AP 

MALVERN 
OWENSVILLE 

EAST  CENTRAL  06 
ARKANSAS  POST 

BRINKLET 

MAR  I  ANNA  2  S 

STUTTGART  9  ESE 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1976 


SNOWFALL 
SN   ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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SNOWFALL 
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21 
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SNONFniL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lURRELL 

SOUTHWESI  07 
DE  QUEEN 

HOPE  3  NE 

MOUNT   ion  3  SE 

nURFREESBORO  2  NNW 

lEXflRKflNR  FBP  nP 

SOUTH  CENTRfll.  08 
BRKBOELPHin  2  N 

EL  DORADO  FfiB  BP 

MflCNOLlB 

PRE5C0TT 

WBRREN  2  HSW 

SOUTHEAST  09 
CROSSETT  2  SSE 

OERnOIT  3  NE 

OUHBS 

PORTLBNO 

5N0HFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  OND 

SNOWFBLL 
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SNOWFBLL 
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SNOWFALL 
SN  ON  OND 
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SNOWFBLL 
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SNOWFBLL 
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T 
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STATION  INDEX 


fiRKRNSfiS 
NOVEMBER 


1976 


O  T  O  X  T  OKI 

STHT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

cc 
q: 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVflT  ION 

OBSERVPTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

EvfiP. 

SPECIPL 
ISEE  NOTES  1 

ABBOTT 

UUUo 

U  4 

SCOTT 

I 

35 

04 

94 

1  2 

624 

7R 

IRMF^    V      Willi  RMS 

flL  ic  m 

U  UD  4 

U  J 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

9  1 

05 

256 

SS 

7R 

C 

1  FPV  I  FR    1  SHfiriK 

ALUM  FORK 

n  1 

U  1  ou 

U  D 

SAL  I NE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALT 

U  1  Ou 

U  4 

YELL 

3 

34 

4  7 

93 

29 

854 

7R 

c 

MRS.   REBR  Y  SWRIM 

AMITY  3  NE 

U  1  DU 

U  O 

CLARK 

3 

34 

1  7 

9  3 

25 

4  75 

7R 

MRS  RLTR  F  GARNER 

ANTO I NE 

0178 

07 

PIKE 

3 

34 

02 

93 

25 

285 

7fl 

c 

OWEN  B.  HENDRIX 

ARKflDELPHIA  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

196 

5P 

7R 

c 

H 

ARK  WATER-SEWRGE  DEPT 

ARKANSAS  CITY 

UZ  J  4 

n  Q 

U  3 

DESHA 

2 

33 

37 

9  I 

1  2 

1  4  5 

7fl 

n  RRFNPF   1     WFSTMORFI  AND 

ARKANSAS  POST 

UiC  4  u 

n  c 

U  □ 

ARKANSAS 

[ 

3  4 

0  1 

9  1 

2  1 

1  94 

5P 

5P 

H 

ARK  POST  NAT  MEMORIAL 

ASHDOWN  2  S 

Uil  O  D 

U  / 

LITTLE  RIVER 

4 

33 

38 

94 
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36 

9  1 

1  7 

220 

8A 

8R 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

1 

34 

57 

93 

1  0 

480 

8A 

8R 

c 

IJ   S   CORPS   OF    FN  Pr  INFERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

36 

15 

92 

1  5 

425 

c 

IJ   S   CORPS   OF   FN  r,  INFERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO 

AP 

5320 

05 

PULASKI 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

MID 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

ODELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS.   CLARA  W.  HURST 

ODEN   I  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWARD 

4 

33 

46 

93 

55 

300 

5P 

5P 

IDEAL  CEMENT  COMPANY 

OWENSV ILLE 

5498 

05 

SAL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

8A 

H 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRANKLIN 

1 

35 

29 

93 

50 

396 

BP 

7A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
1  4 


STRTION  INDEX 


RRKflNSfiS 
NOVEMBER  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVPTION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


OZONE 

PflRflGOULD 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTRS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RATCL IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SniNT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILORM  SPRINGS 

SPRRKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANR   FAA  AP 

TURRELL 
WALDRON 
WARREN  2  WSW 
WASHI  TA 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
WING 
WYNNE 
YELLVILLE 


5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
6376 
6380 
6403 
6506 
6566 

6586 
6624 
6768 
5804 
5823 
69ia 
6920 
5928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

RRKRNSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DRLLflS 

LRFAYETTE 

L INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI  TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRI  TTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 
35  03 
34  13 
34  35 

34  10 

35  16 
33  14 

33  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  17 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

35  22 

34  54 

33  36 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  13 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 

93  23 

93  53 

91  16 

93  06 
91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  21 

92  19 

94  32 

92  51 

93  29 


91 
91 
91 


47 
32 
25 


93  39 

93  27 

94  00 


90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  1  1 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


1900 
260 
668 
925 
330 
215 
840 
375 
330 
120 

308 
318 
463 
150 
400 
200 
300 
680 
245 
290 

550 
1  1  40 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 

225 
675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


4P 


7fl 


5P 


7A 
8A 
8A 
SS 
5P 
8A 
SS 

MID 

5P 
5P 
7A 

5P 


7fl 
4P 
7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
6P 
8A 

6P 

7A 
8A 
7A 
8A 
7A 
7A 
7A 
6P 

7A 
7A 
8A 
8A 
SS 
7A 
8A 
7A 
8A 
MID 

5P 
7A 
7R 
7R 
5P 


C 

C  H 


7A 


C  H 


8ACGH 
H 


H 

C  H 
H 


VIRGIL  D.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HRDDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.    MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETR  KISSIAR 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  5  FISH  RND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C .  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KRUFMRN 
NRTTIE   D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SALLYE  HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  RRKRNSRS 
NEW  SUBIRCO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FED  RVIRTION  AGENCY 

U  S  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MAYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CRRL  WALKER 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  rc^^lrdin^;  tiic  climato  of  this  State  may  be  olitained  by  wrltinj;  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Buildinn,  Asheville,   N  C. 
28»01,  or  to  any  Weatlier  Service  Ofrice  near  you.     Additional  precipitation  data  arc  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ' F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TI.ME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durini;  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  savins   time.     Snow  on  Ki-ound  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  lor  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  around  values  arc  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pieci pi ta t ion" 
tabic,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for 
the  24  hours  ending;  at   time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  ai 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  m  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  Ioca?ld  6-8 
inches  above   the  pa,n,  ■^■-<j.uv,i.    iUL^Lcu  v  o 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet     or  ice  on  the  eround       Saraoles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,    occasional   drifting  and  other  causes  of   local  varlabilltv 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  i.au.j.x±Ly 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summarized  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in   the   "Seasonal  Snowfall"  table     in  1 
snow  and  sleet.     Entiles  of  snow  on  ;;round  include  snow,  sleet,   and  ice.  '  ^"'^-'■^"^ 

NORMALS  for  all  stations  are  c lima tologi cal  standard  normals  based  on  the  period  I'^^l-igTO. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data   for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL JABLES^     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days   for  the  12  months  ending  with   the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :  Sharkey  clay,    bare.     Slope  less   than   1  percent.     Soil  theiinograph. 

Mai'ianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stiittt;ai'l   9  ESE  :  Ciowley  silt   loam,   bai'e .     Slope   less   than   1   percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending   7  a.m.   except   Mariannn   2  S,   5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in   the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  hUEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record   in   the   "Supplemental   Data"   table,    "Daily   Precipitation"   taljle,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"   table,   and   the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Highest   observed  one  minute  windspeed,     This  station  is  not   equipped  with  an  instrument   to  measure   fastest  mile  data. 

*     Amount   included  in  following  measurement,    time  di st i-i but i on  unknown. 

**     Pi-ecipi  I  a  t  ion   is   i-ecorded  at   North   Li  t  I  le  Rock  WSFO  AP. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\      Extreme  occurred  at  station  witli   incomplete  data  which  may  have   been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month, 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accui-ate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later   In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  IVHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Houi'ly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,    and  are  published   later  in   the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatulogical  Data"  bulletin  they  are  from  a  sepai-ate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference   'R'.      Such  amounts  may  differ   from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall   and/oi-  snow  on  ground   in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"   table - 

SS  This  entry  in  time  of  obseivation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry   in  time  of  obsei-vation  column   in  Station   Index  means  vai'iable. 

ff    Thermometei's  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  i-oof  of  a  building. 
i   DRAINAGE  CODE.      1-ARKANSAS     2-MISS I SS I PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRINCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be   included  in  this  Issue. 
General   weathci"  conditions   in   the   U.S.    lor  ea«  !i  month  are  described   in   the  CLI MATQI  ,0G !  CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History'  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatoloi^ical  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price;     $5.10   a  year   for  each  section  including  annual  summary;    $5.55  additional   for   foreiyn  mailing;  40?   single  copy:    30?  annual 
summary.       Make  chei-ks   payable  to  Deparlmenl   of  Commerce,   NOAA ;       send  imymenLs  and  orders    Lo :     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville.    N.    C.    28801 .        Attn:     Publ i ca I  ions . 
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TEMPERflTURE   AND  PREC I P I TflT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERfiTURE: 

2 

STATIONS 

74 

DATE 

27  + 

LOWEST  TEMPERATURE: 

DEER 

-7 

DATE 

31 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 

WEST 

MEMPH I S 

5 

92 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 

SAINT 

FRANC  IS 

94 

GREATEST    1    DAY  PRECIPITATION: 

WEST 

MEMPHIS 

3 

70 

DATE 

06 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 

2 

STATIONS 

.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE: 

2 

STAT  IONS 

I 

DATE 

08  + 

SUPPLEMENTAL  DflTfl 


HIND 

RELflTlVE  HUnlOITr 
HVERBCES- 

NUMBER  OF  DBrS  WITH 

1  SPEED  - 

M .P .H  .  1 

PERCENT 

PREC IPI TRTION 

Z 

STfiNOflRD 

Of    1 1  HE 

z 

CENTRAL 

a 

o 

O  u- 

00 

06 

1  2 

1 

8 

a 

FORT  SMITH  WSO  AP 

35 

2 

.  1 

7.7 

26 

5W 

24 

74 

79 

52 

55 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

5 

77 

3.7 

LITTLE  ROCK  FAA  AP 

30 

2 

.3 

9.7 

24 

SW 

27 

60 

65 

45 

49 

3 

2 

2 

0 

1 

0 

8 

73 

3.8 
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MONTHLY  SUMMRRIZED  STATION  RND  DIVISIONfiL  DflTfl  »^««NSfls 


srni ION 

TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

£  V 
a  S 

a  E 
£  z 

1  1 

J  E 
o  £ 

UJ 

- 

g 

o 

NO 

.  OF 

DBYS 

«  1 

o  ^ 

g 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

OBTS 

MAX . 

Ml  N  . 

B 

i  a 

E  O 

i 
g 

T 

1  .SO  OR  MORE 

° 

g 

S„ 

si 

S  5 

o  S 

*     >  > 

NORTHWEST  01 

BENTONVILLE 

48.6 

21  .9 

35  .3 

68 

18 

-  3 

31 

915 

0 

4 

28 

1 

1  .15 

1.10 

6 

.0 

0 

1 

1 

DEER 

46  .4 

23.4 

34  .9 

67 

18 

-  7 

31 

923 

0 

3 

28 

1 

1  .73 

.68 

6 

T 

^8. 

4 

0 

EUREKA  SPRINGS  3  WNW 

50.0 

26.0 

38.0 

-  2.2 

69 

27 

-  4 

31 

830 

0 

24 

1 

1  .49 

-    1  .23 

1.12 

6 

1  .0 

1 

1 

1 

FPTETTEVILLE  fflfi  BP 

21.4 

35.7 

70 

1  7 

1 

3 1 

902 

0 

3 

28 

0 

1.08 

.  69 

0 

1 

FSTETTEVILLE  EXP  STfl 

50.1 

23.3 

37  .0 

-  2.9 

68 

18 

-  1 

31 

863 

0 

2 

25 

1 

1  .68 

-  .92 

1  .42 

6 

T 

I 

22. 

2 

1 

1 

ORHVETTE 

49  .9 

24  .  1 

37  .0 

-  1.7 

69 

17 

-  4 

31 

859 

0 

3 

26 

1 

1  .32 

-   1  .20 

1  .26 

6 

.3 

1 

1 

HBRRISON  Fflfl  BP 

46  .7 

26  .  1 

36  .9 

70 

27* 

-  2 

31 

863 

0 

4 

26 

1 

1  .64 

1  .34 

6 

T 

0 

2 

{ 

1 

HUNTSV ILLE 

S2  . 0 

2  3.4 

37  .7 

70 

1  7 

-  2 

3 1 

836 

0 

1 

26 

1 

2  .05 

1.16 

6 

0 

2 

LEBD  HILL 

52. 0 

25  .9 

39.0 

-  .3 

74 

27 

2 

31 

799 

0 

2 

22 

0 

1  .74 

-  .86 

1  .65 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

SiLORM  SPRINGS 

49  .  I 

23.2 

36.2 

-  3.8 

57 

20 

0 

31 

887 

0 

1 

26 

1 

1  .64 

.77 

1  .48 

6 

T 

T 

7 

2 

1 

1 

DIVISION 

36.8 

-  2.7 

1  .55 

-    1  .07 

.  1 

■       ■  ■ 

NORTH  CENTRPL  02 

CALICO  ROCK 

52. 3M 

22  .0 

37. 2H 

71 

18 

1  2 

25. 

856 

0 

1 

27 

0 

1  .91 

-   1  .20 

.76 

1  1 

.0 

3 

3 

D 

GILBERT 

54  .7 

21  .0 

37.9 

-   1  .5 

72 
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52 

54 

55 

4  3 

35 

34 

48 

49 

50 

52 

51 

45 

58 

57 

66 

56 

67 

61 

30 

40 

48 

52 

52 

53 

60 

55 

37 

42 

30 

49.7 

MIN 

28 

19 

24 

30 

32 

35 

22 

21 

21 

35 

29 

32 

25 

1  9 

25 

29 

31 

32 

45 

28 

1  3 

1  4 

23 

1  5 

38 

23 

29 

34 

2 1 

24 

0 

25.7 

JONESBORO 

37 

44 

52 

55 

66 

66 

64 

39 

35 

40 

4  7 

5? 

48 

55 

60 

47 

39 

47 

47.9 

MIN 

26 

21 

28 

32 

29 

38 

26 

22 

24 

30 

31 

32 

28 

1  9 

23 

36 

32 

36 

32 

32 

1  4 

23 

23 

28 

20 

23 

36 

4  1 

23 

25 

27  .  I 

JUDO  HILL 

MIN 

KE 1 SER 

36 

46 

55 

52 

64 

63 

64 

4  1 

28 

40 

47 

5  1 

43 

51 

59 

47 

39 

55 

46.9 

MIN 

20 

2\ 

24 

21 

26 

31 

29 

21 

23 

25 

32 

33 

25 

23 

24 

28 

31 

33 

35 

34 

15 

16 

18 

19 

23 

26 

30 

3  1 

24 

26 

3 

24  .3 

NEWPORT 

\\ 

49 

5 1 

40 

53 

39 

41 

57 

58 

69 

67 

65 

38 

3  1 

42 

49 

53 

SO 

56 

62 

48 

43 

50 

49.0 

MIN 

23 

24 

26 

31 

29 

24 

22 

24 

29 

32 

32 

29 

23 

25 

32 

33 

34 

36 

33 

16 

17 

24 

27 

22 

25 

32 

34 

27 

27 

3 

26.6 

PttRfiGOULD 

52 

52 

52 

4  6 

45 

66 

55 

67 

65 

65 

59 

33 

40 

47 

52 

SO 

57 

58 

55 

40 

47 

32 

49.5 

MIN 

30 

21 

27 

30 

28 

34 

25 

22 

21 

35 

31 

31 

21 

19 

26 

33 

31 

32 

37 

30 

1  4 

18 

24 

16 

36 

28 

32 

23 

22 

22 

1 

26.0 

POCfiHONTRS  1 

MAX 

48 

45 

52 

46 

SO 

48 

43 

35 

47 

50 

45 

53 

49 

49 

56 

57 

66 

62 

67 

60 

31 

42 

46 

49 

SI 

58 

60 

55 

38 

42 

26 

49.2 

MIN 

23 

18 

20 

31 

38 

37 

23 

20 

20 

30 

30 

32 

25 

17 

23 

33 

28 

31 

38 

30 

1  3 

15 

20 

16 

37 

21 

36 

31 

21 

22 

0 

25.1 

SEARCY 

MAX 

57 

49 

56 

52 

53 

48 

45 

38 

52 

SO 

48 

55 

49 

42 

61 

60 

71 

58 

67 

60 

35 

45 

53 

55 

SO 

58 

56 

60 

50 

54 

39 

53.  1 

MIN 

24 

22 

21 

29 

27 

41 

26 

20 

21 

35 

36 

36 

30 

21 

29 

29 

30 

38 

49 

30 

IS 

18 

21 

19 

42 

25 

27 

33 

28 

26 

4 

27.5 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  ; 

TATION  INDEX 

DRILY  TEMPERATURES 


BRKBNSnS 

DECEMBER  1976 


STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

1  0 

]  ] 

1  2 

J  3 

I  4 

1  5 

1  6 

]  -J 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

2  7 

28 

■         ■  " 

HESI   CENTROL  04 

BLUE  nOUNTBlN  DBM 

nax 

48 

55 

49 

6 1 

53 

54 

4  7 

36 

42 

58 

51 

43 

46 

45 

56 

59 

67 

25 

24 

24 

25 

29 

33 

23 

24 

24 

25 

42 

36 

28 

23 

23 

29 

3  1 

31 

34 

28 

17 

17 

24 

22 

24 

25 

28 

30 

30 

32 

7 

26  .4 

BOONEV ILLE 

MAX 

SI 

54 

66 

56 

57 

5  3 

4  1 

4  4 

6  1 

54 

51 

48 

50 

49 

59 

63 

72 

69 

55  5 

niN 

22 

19 

22 

29 

29 

39 

21 

20 

29 

43 

38 

34 

25 

25 

28 

25 

26 

29 

46 

27 

1  3 

20 

1  7 

?e 

44 

19 

28 

30 

28 

26 

6 

26.6 

CLBRKSVILLE 

MAX 

46 

55 

49 

58 

57 

57 

49 

39 

58 

49 

48 

60 

60 

67 

HIN 

12 

17 

17 

20 

22 

22 

22 

18 

25 

27 

4  1 

37 

24 

1  9 

20 

23 

23 

24 

31 

29 

10 

10 

16 

16 

18 

n 

1  7 

24 

26 

22 

5 

2?.? 

OBRDBNELLE 

MAX 

57 

SO 

59 

55 

55 

52 

45 

40 

59 

50 

48 

48 

48 

44 

60 

61 

64 

67 

53  3 

MIN 

22 

23 

22 

27 

25 

43 

26 

22 

26 

38 

40 

40 

27 

2 1 

29 

27 

28 

29 

44 

32 

18 

22 

!9 

19 

43 

22 

25 

29 

28 

23 

6 

27.3 

FORT  SMITH  HSO  BP 

MAX 

53 

52 

60 

57 

57 

47 

35 

40 

6 1 

5  3 

45 

47 

46 

56 

60 

66 

67 

MIN 

20 

19 

23 

31 

32 

32 

19 

20 

27 

4  1 

34 

34 

23 

25 

26 

28 

25 

28 

39 

23 

13 

15 

22 

21 

23 

20 

27 

29 

25 

1  1 

6 

24  .5 

FORT  sniIH  WBIER  PLANT 

MAX 

53 

46 

60 

57 

56 

52 

37 

4  1 

60 

55 

49 

54 

50 

54 

61 

61 

69 

65 

26 

53  7 

MIN 

20 

16 

20 

30 

32 

35 

15 

20 

25 

37 

38 

37 

21 

I  8 

24 

24 

25 

26 

50 

22 

10 

1  1 

1  7 

16 

40 

18 

29 

29 

25 

20 

2 

24  .4 

HECTOR 

MAX 

5  I 

46 

58 

54 

52 

50 

46 

4  0 

5  3 

48 

48 

5  3 

48 

45 

60 

55 

65 

67 

35 

57 

46 

41 

34 

52  1 

MIN 

23 

19 

21 

34 

37 

42 

22 

20 

24 

37 

35 

39 

30 

20 

32 

27 

29 

32 

45 

21 

1  3 

15 

1  1 

25 

42 

20 

^9 

33 

24 

1  3 

10 

26.3 

MENfl 

MAX 

52 

5 1 

60 

57 

58 

47 

39 

4  7 

57 

56 

49 

50 

49 

52 

56 

63 

69 

63 

53  3 

28 

22 

29 

34 

31 

36 

22 

25 

27 

48 

44 

39 

32 

26 

34 

33 

35 

39 

53 

25 

IS 

21 

24 

28 

42 

23 

38 

38 

30 

30 

5 

30  .8 

OZBRR 

MAX 

55 

49 

60 

55 

58 

53 

39 

4  1 

60 

50 

49 

49 

49 

49 

60 

61 

69 

65 

61 

66 

50 

48 

30 

53  6 

M  1 N 

19 

21 

24 

32 

35 

38 

21 

23 

28 

39 

39 

36 

29 

26 

30 

29 

30 

30 

46 

28 

1  4 

19 

24 

23 

43 

23 

29 

32 

29 

26 

5 

28.1 

RUS5ELLVILLE 

MBX 

49 

55 

54 

62 

56 

39 

4  1 

5  1 

50 

4  3 

48 

45 

60 

60 

60 

68 

68 

65 

64 

50 

60 

SO 

58 

69 

50 

50 

50 

53  9 

MIN 

16 

21 

21 

22 

25 

21 

25 

28 

38 

39 

20 

2  1 

29 

29 

28 

27 

30 

30 

10 

]o 

19 

?8 

1  7 

25 

27 

28 

30 

23 

6 

23.6 

SUBIflCO 

MAX 

54 

52 

58 

55 

55 

49 

59 

61 

66 

68 

MIN 

25 

25 

24 

35 

31 

39 

21 

25 

26 

44 

40 

37 

29 

24 

32 

35 

34 

33 

50 

27 

?5 

18 

29 

22 

43 

29 

31 

37 

30 

27 

6 

29.8 

WBLOROU 

MAX 

58 

55 

65 

58 

60 

55 

40 

46 

60 

55 

50 

47 

50 

55 

59 

64 

73 

67 

67 

64 

38 

54 

54 

56 

54 

63 

67 

62 

54 

56 

32 

56.  1 

■ 

MIN 

20 

2 1 

27 

23 

24 

29 

CENTRBL  05 

BLUn  FORK 

MAX 

57 

5  3 

60 

56 

60 

57 

46 

56 

54 

48 

49 

49 

48 

62 

61 

72 

71 

38 

42 

M  I  N 

26 

28 

24 

32 

32 

42 

27 

23 

24 

39 

40 

38 

31 

23 

32 

34 

35 

38 

52 

30 

1  7 

n 

25 

24 

43 

27 

29 

37 

32 

33 

5 

30.3 

BENTON 

MAX 

54 

50 

53 

59 

58 

57 

4  7 

4  3 

57 

59 

5  3 

51 

50 

45 

61 

65 

70 

70 

64 

63 

45 

49 

58 

58 

54 

56 

64 

61 

56 

51 

55  4 

M  i  N 

12 

29 

29 

25 

28 

43 

29 

1  7 

19 

34 

32 

38 

32 

20 

28 

26 

25 

29 

38 

31 

1  3 

15 

17 

1  3 

40 

21 

29 

32 

27 

21 

6 

25.7 

BLBKELY   MOUNTBIN  OHM 

MAX 

53 

55 

55 

60 

55 

59 

48 

42 

47 

55 

51 

48 

49 

49 

48 

58 

63 

70 

68 

63 

40 

38 

SO 

56 

58 

SO 

63 

64 

55 

M  1  N 

n 

21 

21 

21 

26 

27 

31 

20 

24 

24 

46 

4  1 

35 

22 

22 

28 

26 

26 

31 

33 

21 

16 

19 

18 

18 

24 

23 

26 

26 

25 

9 

24  .7 

CONHRT 

MBX 

58 

50 

56 

59 

56 

5 1 

4  6 

39 

56 

52 

48 

49 

4  7 

41 

60 

59 

67 

69 

70 

63 

35 

50 

52 

57 

54 

57 

70 

57 

52 

49 

5  3.7 

M  1  N 

22 

23 

25 

29 

25 

43 

27 

20 

22 

37 

34 

38 

30 

1  9 

30 

29 

28 

3  1 

44 

31 

16 

17 

20 

20 

38 

22 

28 

32 

29 

27 

5 

27,1 

GREENBRIER 

MBX 

58 

49 

59 

53 

57 

47 

44 

40 

56 

51 

48 

53 

48 

43 

62 

59 

68 

69 

69 

S3 

35 

so 

53 

SO 

58 

68 

53 

SO 

53 

26 

52  9 

M  I  N 

18 

18 

19 

26 

23 

43 

23 

1  7 

18 

36 

37 

37 

26 

1 6 

28 

24 

25 

26 

43 

29 

13 

1  1 

16 

16 

36 

20 

24 

29 

24 

21 

4 

24  . 1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

54 

55 

5  3 

60 

59 

6  1 

4  7 

44 

46 

52 

5 1 

45 

50 

51 

48 

59 

64 

72 

67 

63 

4  3 

39 

51 

57 

56 

51 

62 

63 

57 

57 

51 

54.5 

M  I  N 

21 

28 

28 

30 

32 

32 

29 

29 

27 

29 

44 

40 

32 

26 

27 

35 

39 

4  1 

43 

31 

18 

18 

28 

30 

32 

33 

32 

4  1 

36 

31 

7 

30.6 

LEOLB 

MAX 

57 

52 

61 

56 

61 

54 

47 

45 

59 

56 

54 

56 

49 

41 

58 

63 

69 

70 

57 

64 

51 

57 

56 

50 

59 

65 

60 

56 

S3 

39 

55  5 

M  I  N 

24 

22 

20 

25 

24 

44 

30 

23 

20 

42 

39 

39 

34 

2 1 

28 

27 

39 

37 

52 

33 

17 

17 

20 

1  7 

41 

23 

29 

37 

33 

34 

9 

29  .0 

LITTLE  ROCn  Fflfl  BP  •• 

MAX 

61 

55 

56 

55 

54 

50 

50 

45 

42 

61 

62 

70 

70 

65 

61 

48 

58 

52 

67 

57 

S3 

52 

25 

53  5 

MIN 

25 

28 

24 

31 

31 

39 

27 

24 

25 

38 

40 

41 

31 

27 

35 

32 

35 

39 

50 

27 

21 

21 

27 

21 

38 

28 

36 

36 

31 

19 

10 

30.2 

MALVERN 

MAX 

53 

49 

58 

55 

57 

5S 

47 

43 

57 

53 

48 

50 

49 

43 

59 

62 

69 

67 

64 

62 

35 

48 

57 

56 

50 

59 

63 

61 

53 

SO 

41 

54  0 

MIN 

22 

22 

20 

26 

29 

45 

32 

20 

20 

39 

42 

40 

33 

22 

29 

27 

27 

32 

48 

32 

15 

25 

18 

18 

43 

23 

29 

33 

28 

26 

9 

28  .2 

MORRILTON  4  SH 

MAX 

60 

55 

56 

53 

46 

4  0 

58 

50 

4  7 

50 

49 

45 

58 

60 

65 

67 

68 

60 

39 

51 

53 

58 

54 

58 

68 

58 

SO 

52 

36 

54  0 

MIN 

28 

25 

22 

29 

24 

44 

29 

22 

25 

37 

40 

39 

31 

20 

3  1 

3 1 

33 

32 

45 

33 

20 

20 

25 

19 

42 

27 

31 

33 

35 

24 

7 

29  . 1 

NIMROQ  DBM 

MBX 

46 

39 

40 

58 

52 

41 

48 

46 

42 

58 

60 

58 

65 

66 

40 

34 

49 

51 

56 

46 

59 

SO 

54 

51  8 

MIN 

?9 

22 

21 

2^ 

22 

23 

25 

20 

21 

24 

36 

37 

28 

1  9 

22 

29 

29 

29 

34 

29 

IS 

19 

20 

17 

1  9 

22 

24 

28 

32 

30 

9 

24  .  1 

N  L  1  TTLE  ROCK  WSFO  AP 

MBX 

58 

5  1 

54 

47 

37 

38 

50 

5 1 

48 

4  7 

42 

61 

59 

70 

68 

63 

58 

34 

47 

5 1 

55 

50 

59 

64 

54 

5 1 

52 

2  1 

51  .2 

MIN 

32 

26 

27 

36 

32 

34 

27 

23 

25 

39 

36 

38 

29 

25 

34 

38 

37 

43 

54 

24 

16 

19 

35 

29 

34 

31 

39 

35 

34 

1  4 

4 

30.6 

SHERIOAN  TOWER 

MBX 

58 

51 

60 

49 

44 

42 

57 

56 

54 

51 

50 

4  1 

60 

63 

70 

68 

66 

64 

38 

49 

56 

58 

61 

65 

62 

55 

SO 

40 

54.9 

■          m       -  m 

M  I  N 

2  1 

38 

37 

3  I 

23 

3  1 

3 1 

32 

34 

50 

3 1 

1  5 

22 

25 

2  3 

3  3 

39 

26 

5 

29  .0 

EAST  CENTRBL  06 

ARKANSAS  POST 

MBX 

54 

50 

58 

56 

47 

48 

43 

58 

60 

70 

68 

57 

6  1 

39 

4  5 

55 

S3 

50 

57 

64 

58 

5  3 

52 

48 

54.2 

MIN 

30 

28 

26 

32 

29 

44 

31 

22 

25 

42 

45 

37 

33 

23 

30 

32 

35 

36 

50 

39 

21 

18 

23 

27 

37 

25 

37 

40 

30 

38 

9 

31  .4 

BRINKLET 

MBX 

MIN 

CABOT  4  SW 

MBX 

48 

45 

39 

5  1 

5 1 

49 

50 

45 

42 

61 

61 

71 

68 

67 

60 

33 

49 

53 

56 

52 

60 

66 

59 

52 

57 

34 

53  .2 

MIN 

27 

22 

21 

27 

Vl 

41 

27 

1  7 

20 

39 

36 

36 

30 

26 

30 

32 

28 

3  1 

47 

31 

15 

18 

22 

18 

4  1 

23 

32 

35 

29 

28 

5 

27.9 

OES  ARC 

MAX 

55 

48 

55 

5 1 

SO 

47 

4  1 

57 

58 

65 

65 

68 

60 

37 

4  4 

5  [ 

56 

64 

56 

4  9 

5 1 

39 

52.2 

MIN 

31 

22 

25 

28 

30 

37 

27 

24 

24 

39 

34 

35 

31 

24 

25 

32 

35 

36 

49 

32 

18 

19 

23 

33 

35 

31 

28 

35 

5 

29  .2 

HELENA 

MAX 

43 

54 

46 

5  3 

64 

46 

44 

44 

59 

58 

65 

52 

MIN 

17 

27 

23 

24 

31 

42 

30 

19 

20 

23 

39 

35 

30 

24 

26 

3 1 

3 1 

36 

8 

KEO 

MBX 

56 

4  6 

57 

50 

55 

62 

48 

46 

39 

56 

60 

70 

69 

65 

6 1 

45 

48 

52 

57 

50 

58 

65 

59 

53 

49 

39 

53  .0 

MIN 

26 

24 

26 

29 

27 

43 

30 

24 

25 

37 

36 

37 

32 

26 

33 

35 

36 

40 

48 

32 

19 

21 

28 

24 

4  1 

29 

40 

39 

31 

30 

8 

30.8 

MARIANNB  2  5 

MBX 

56 

47 

54 

53 

55 

55 

47 

37 

55 

55 

54 

47 

46 

45 

58 

57 

67 

66 

67 

61 

32 

45 

50 

52 

48 

55 

64 

55 

46 

54 

40 

52.4 

MIN 

30 

26 

26 

31 

35 

29 

25 

20 

26 

30 

35 

33 

29 

25 

30 

31 

33 

36 

52 

32 

18 

18 

24 

25 

37 

27 

34 

36 

29 

34 

6 

29  . 1 

SBINT  CHARLES 

MAX 

46 

55 

47 

66 

55 

63 

46 

33 

39 

52 

58 

45 

43 

42 

60 

58 

69 

67 

67 

44 

34 

43 

54 

55 

SO 

55 

65 

57 

50 

51 

52.0 

MIN 

22 

28 

25 

28 

28 

30 

31 

22 

22 

28 

41 

35 

32 

25 

25 

32 

32 

40 

40 

35 

20 

n 

23 

23 

29 

28 

29 

39 

30 

31 

8 

28.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINC  STBTION  INDEX 

7 


DniLY  TEMPERATURES 


SiflT  ION 

DRY  0 

F  MONTH 

o 
(r 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

15 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTICnRI 

MBX 

4  1 

56 

59 

67 

69 

66 

62 

37 

47 

5  1 

55 

46 

57 

65 

SO 

51 

52 

39 

53 

HIN 

29 

29 

28 

30 

32 

44 

32 

23 

25 

39 

36 

35 

33 

27 

33 

32 

36 

37 

50 

35 

20 

20 

25 

32 

4  1 

26 

37 

40 

33 

35 

8 

SIUTTCnRT  9  ESE 

MAX 

44 

4  1 

57 

SB 

68 

67 

65 

42 

32 

45 

SO 

53 

48 

56 

63 

56 

SO 

50 

50 

9 

M  I  N 

26 

26 

27 

29 

30 

33 

30 

24 

27 

30 

40 

35 

32 

26 

28 

31 

33 

38 

40 

34 

20 

21 

25 

27 

29 

28 

30 

37 

30 

31 

7 

29 

2 

ruRRELL 

MBX 

56 

45 

55 

53 

65 

41 

34 

42 

4  9 

52 

62 

52 

4  1 

53 

24 

47 

4 

HIN 

28 

23 

24 

27 

19 

23 

39 

32 

21 

27 

34 

31 

32 

15 

23 

27 

23 

37 

35 

35 

4 

WEST  MENPHIS 

MBX 

56 

4  5 

46 

53 

52 

63 

62 

6 1 

60 

37 

40 

45 

49 

48 

51 

56 

55 

45 

44 

43 

50 

4 

M  I  N 

32 

26 

27 

32 

31 

45 

29 

21 

25 

40 

35 

35 

30 

26 

30 

32 

39 

40 

50 

33 

1  7 

12 

28 

35 

40 

29 

35 

35 

34 

29 

WYNNE 

MBX 

55 

50 

54 

51 

58 

54 

45 

35 

52 

55 

53 

54 

45 

46 

57 

56 

66 

67 

66 

62 

35 

42 

50 

S3 

48 

54 

63 

59 

44 

51 

39 

52 

2 

MIN 

27 

17 

30 

28 

37 

4  1 

49 

3  3 

1  7 

1 6 

26 

25 

39 

26 

36 

34 

29 

35 

5 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

MBX 

50 

60 

67 

67 

62 

68 

59 

39 

S 1 

60 

59 

56 

57 

SB 

40 

56 

0 

M  1  N 

18 

17 

19 

23 

3D 

39 

24 

19 

24 

43 

45 

4  1 

27 

24 

36 

24 

23 

3D 

49 

27 

1  1 

16 

16 

27 

21 

22 

23 

7 

25 

HOPE  3  NE 

MBX 

50 

43 

SB 

64 

66 

64 

67 

43 

4  0 

49 

58 

57 

50 

59 

65 

63 

56 

55 

55 

3 

MIN 

22 

25 

24 

24 

26 

30 

33 

25 

25 

25 

47 

42 

36 

28 

28 

33 

32 

33 

38 

32 

IB 

18 

23 

21 

26 

26 

36 

31 

31 

13 

2B 

MOUNT  ion  3  SE 

MBX 

49 

48 

58 

62 

64 

66 

66 

39 

38 

50 

53 

56 

50 

6  I 

64 

52 

56 

54 

53 

5 

M  1  N 

16 

19 

19 

19 

21 

21 

28 

20 

23 

23 

46 

40 

26 

19 

19 

28 

29 

29 

32 

29 

14 

1  4 

18 

15 

IS 

22 

22 

28 

30 

28 

8 

23 

^ 

nuRFREESBORO  2  NNH 

MAX 

51 

47 

65 

65 

62 

65 

67 

4  2 

50 

56 

60 

S 1 

50 

58 

60 

55 

SO 

54 

9 

MIN 

16 

21 

19 

22 

25 

30 

31 

23 

22 

24 

44 

42 

34 

26 

28 

32 

32 

39 

27 

34 

IS 

16 

22 

14 

42 

25 

23 

26 

25 

1  1 

NH5HVILLE   EXP  STUIION 

MAX 

52 

52 

46 

59 

66 

65 

62 

65 

4  2 

39 

SO 

58 

55 

5  1 

59 

65 

58 

56 

56 

54 

6 

M  I  N 

27 

23 

25 

30 

35 

45 

29 

25 

28 

45 

48 

43 

36 

30 

37 

32 

32 

39 

49 

30 

16 

22 

25 

26 

35 

25 

32 

39 

28 

34 

1  1 

OKOr 

MBX 

51 

59 

64 

65 

63 

63 

52 

45 

4  8 

58 

55 

SB 

54 

62 

6 1 

56 

S7 

55 

56 

8 

MIN 

24 

28 

22 

28 

32 

49 

33 

26 

49 

49 

48 

44 

36 

28 

35 

31 

34 

37 

35 

35 

1  9 

25 

25 

21 

45 

30 

30 

33 

33 

39 

1  3 

32 

8 

STHMPS 

MAX 

57 

52 

43 

60 

66 

67 

66 

67 

65 

4  1 

52 

52 

57 

52 

59 

66 

68 

60 

59 

48 

SB 

1 

MIN 

25 

25 

25 

29 

33 

46 

32 

24 

30 

44 

48 

43 

36 

29 

38 

32 

30 

35 

55 

33 

IS 

24 

20 

23 

37 

24 

35 

32 

27 

39 

15 

^' 

'' 

TEXHRBHNfl  Fflfi  BP 

MAX 

56 

52 

62 

64 

61 

50 

42 

50 

60 

57 

54 

50 

52 

43 

SB 

64 

66 

65 

68 

SB 

39 

51 

58 

58 

52 

61 

64 

61 

68 

SB 

30 

55 

5 

M  i  N 

35 

31 

4  1 

40 

38 

42 

55 

3D 

20 

3 1 

3  j 

35 

39 

30 

40 

38 

33 

28 

1  5 

34 

^ 

SOUTH  CENTRAL  OB 

RRKHOELPHlfl   2  N 

MAX 

4  1 

56 

62 

54 

55 

66 

64 

36 

4  7 

56 

55 

50 

58 

6  3 

59 

53 

50 

46 

53 

7 

M  I  N 

22 

24 

21 

26 

31 

45 

33 

22 

23 

38 

44 

4  1 

35 

28 

30 

26 

26 

32 

49 

33 

20 

20 

19 

19 

42 

25 

28 

33 

31 

25 

1  1 

29 

2 

CfinDEN  1 

MAX 

62 

61 

43 

49 

60 

64 

52 

50 

51 

4  1 

59 

63 

70 

68 

66 

46 

4  0 

5  1 

6  1 

58 

57 

60 

64 

63 

60 

54 

56 

5 

MIN 

23 

26 

23 

24 

26 

29 

35 

26 

26 

28 

46 

41 

36 

26 

28 

31 

30 

30 

38 

36 

20 

22 

22 

22 

24 

26 

26 

32 

32 

32 

14 

28 

" 

EL  ooRfiOO  Fan  op 

MAX 

42 

61 

65 

58 

69 

4  7 

39 

52 

50 

5  3 

59 

66 

67 

6  1 

62 

35 

56 

8 

MIN 

26 

28 

24 

28 

29 

44 

29 

26 

29 

47 

44 

44 

40 

30 

4  1 

34 

30 

34 

47 

2B 

21 

21 

22 

23 

40 

27 

32 

35 

34 

35 

15 

3 1 

8 

FORDYCE 

MBX 

MIN 

nfiONOL IB 

MBX 

50 

43 

58 

63 

67 

65 

6B 

64 

38 

49 

59 

57 

52 

58 

65 

64 

59 

56 

52 

56 

.7 

MIN 

25 

25 

24 

28 

33 

45 

34 

24 

30 

45 

50 

42 

37 

29 

38 

30 

31 

35 

55 

34 

20 

23 

21 

22 

43 

25 

32 

33 

29 

39 

32 

1 

nOROBBY  LOCH  8 

MBX 

52 

42 

65 

64 

69 

47 

SB 

50 

59 

66 

65 

60 

59 

56 

.5 

MIN 

18 

22 

19 

22 

24 

28 

36 

21 

22 

26 

46 

4  1 

3B 

24 

27 

29 

30 

32 

35 

37 

20 

16 

19 

19 

23 

23 

25 

36 

33 

31 

I  3 

26 

.9 

PRESCOIT 

MAX 

42 

58 

65 

65 

66 

57 

57 

46 

56 

.  1 

MIN 

26 

26 

24 

29 

30 

46 

32 

26 

26 

4  1 

45 

42 

35 

28 

35 

32 

35 

38 

54 

33 

18 

21 

24 

24 

44 

27 

35 

35 

30 

35 

12 

31 

9 

SPBRKMBN 

MBX 

51 

57 

70 

57 

.9 

M  I  N 

21 

22 

21 

25 

27 

21 

21 

37 

4  1 

36 

27 

28 

52 

15 

18 

18 

19 

22 

26 

26 

31 

?o 

25 

WHRREN  2  WSH 

MAX 

54 

58 

52 

58 

60 

61 

47 

40 

46 

56 

60 

50 

49 

49 

4  1 

60 

62 

69 

69 

66 

45 

38 

47 

SB 

56 

5C 

58 

65 

61 

57 

55 

54 

.7 

M  I  N 

26 

27 

38 

38 

34 

29 

.8 

SOUTNEHSI  09 

CR0S5ETT  2  SSE 

MBX 

51 

56 

53 

59 

64 

64 

48 

38 

47 

56 

60 

54 

49 

52 

42 

63 

62 

68 

69 

65 

62 

55 

.6 

M  I  N 

22 

25 

23 

26 

29 

32 

37 

21 

23 

24 

43 

4  1 

37 

26 

31 

31 

28 

31 

33 

40 

21 

12 

21 

23 

25 

25 

26 

31 

2E 

3C 

14 

27 

.7 

OERnoTI  3  NE 

MAX 

49 

57 

50 

58 

60 

65 

45 

36 

4  2 

55 

62 

50 

4  6 

48 

42 

59 

61 

71 

70 

66 

34 

43 

58 

55 

48 

56 

64 

60 

56 

42 

53 

.4 

M  I  N 

26 

26 

23 

27 

26 

39 

32 

25 

24 

29 

45 

36 

35 

25 

27 

34 

33 

34 

40 

36 

21 

16 

21 

24 

2E 

27 

30 

30 

33 

36 

1  1 

29 

.  4 

DUMBS 

MAX 

57 

4  8 

59 

56 

62 

5  1 

48 

40 

55 

62 

55 

48 

48 

42 

59 

59 

69 

70 

68 

60 

39 

47 

55 

SB 

57 

66 

50 

55 

.0 

M  I  N 

25 

30 

26 

30 

30 

46 

33 

25 

25 

35 

44 

39 

40 

27 

32 

38 

34 

37 

47 

37 

22 

18 

22 

24 

37 

30 

31 

4  1 

34 

34 

10 

31 

.7 

EUDORB 

MBX 

48 

55 

50 

57 

63 

63 

52 

44 

55 

60 

53 

47 

45 

43 

57 

60 

64 

69 

63 

34 

53 

.6 

M  I  N 

25 

31 

26 

31 

33 

39 

35 

24 

26 

31 

45 

40 

40 

29 

31 

37 

35 

35 

44 

39 

23 

21 

25 

29 

35 

27 

32 

40 

3; 

3E 

14 

32 

.0 

HONTICELLO  3  5H 

MBX 

50 

56 

59 

59 

63 

4  3 

4  5 

55 

60 

6 1 

59 

54 

50 

61 

71 

70 

68 

38 

46 

59 

61 

57 

55 

62 

57 

57 

.2 

M  I  N 

22 

30 

27 

29 

30 

40 

30 

20 

21 

30 

46 

41 

36 

29 

32 

30 

31 

32 

44 

27 

16 

17 

20 

28 

29 

21 

33 

35 

30 

20 

9 

28 

•  5 

PINE  BLUFF 

MBX 

52 

57 

47 

60 

52 

60 

48 

43 

40 

56 

60 

45 

49 

45 

40 

58 

53 

73 

70 

67 

45 

56 

56 

SB 

54 

.8 

MIN 

24 

27 

28 

28 

30 

30 

30 

24 

25 

27 

40 

38 

35 

28 

28 

31 

32 

38 

39 

39 

18 

1? 

24 

23 

28 

26 

26 

3£ 

3; 

3; 

9 

28 

.9 

PORILflND 

MAX 

49 

55 

49 

55 

60 

62 

47 

42 

54 

60 

48 

4  1 

58 

62 

6B 

68 

32 

39 

54 

53 

.5 

MIN 

25 

30 

27 

28 

32 

40 

36 

28 

26 

28 

43 

40 

37 

29 

36 

32 

34 

41 

4  1 

22 

21 

26 

26 

34 

3C 

34 

3" 

3! 

36 

1  3 

31 

.6 

ROHHER  2  NNE 

MAX 

47 

56 

46 

55 

62 

62 

47 

33 

4  1 

S3 

60 

59 

58 

69 

67 

55 

45 

34 

44 

56 

55 

59 

52 

64 

59 

54 

54 

53 

.9 

MIN 

26 

30 

25 

30 

29 

35 

33 

24 

25 

31 

26 

32 

35 

36 

47 

35 

19 

20 

25 

25 

40 

27 

35 

39 

33 

34 

10 

29 

.9 

SIBR  CITY  4  ENE 

MAX 

66 

52 

60 

55 

60 

55 

4B 

39 

55 

63 

58 

48 

49 

4  1 

56 

60 

70 

70 

68 

65 

4  1 

48 

55 

58 

51 

57 

66 

60 

55 

56 

47 

55 

.9 

MIN 

26 

30 

23 

28 

25 

44 

32 

25 

24 

37 

4  1 

37 

34 

23 

33 

34 

38 

37 

50 

29 

18 

16 

24 

23 

42 

25 

41 

41 

32 

33 

10 

30 

.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 


BRKBNSBS 

DECEMBER  1976 


DBY    OF  MONIH 

o 
a: 

sini ION 

□ 
INI 

TIME 

I 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

15 

16 

1  7 

1  B 

1? 

:6 

r7 

29 

30 

01 

I^E  ! SER 

MHX 
MIN 

38 
30 

49 

35 

50 
39 

48 
34 

4B 

35 

5 1 
34 

38 

38 
34 

35 
34 

34 

37 

40 

38 

4  5 

35 

35 

39 

35 

35 

35 

38 

4  1 

30 

38 
34 

37 
34 

37 
31 

38 
31 

46 
35 

45 
35 

49 
35 

46 
34 

40 
34 

43 

25 

45 
34 

6 

4 

MAX 
MIN 

36 
34 

44 

36 

44 

37 

43 

37 

43 

37 

45 

3  7 

43 
4  0 

4  1 

37 

37 
36 

40 

43 

42 

47 

40 

4  1 

48 

44 

48 

49 

51 

45 
35 

36 
34 

35 
33 

34 

33 

38 
34 

43 

37 

4  1 
36 

44 

37 

43 

37 

38 
36 

39 
34 

42 
36 

1 

6 

MnRIBNNH  2  5 

4 

MfiX 
MIN 

SB 
35 

56 
36 

56 
35 

53 
38 

55 
40 

51 
39 

49 
38 

44 

35 

50 
35 

50 
35 

50 
45 

48 
43 

49 
40 

45 
38 

58 
38 

55 
40 

59 
38 

59 
41 

58 
48 

52 
38 

39 
33 

34 
32 

46 
34 

48 
35 

49 
4  1 

54 

37 

54 
37 

50 
4  1 

50 
37 

48 
37 

45 
30 

50 
37 

7 
7 

ROHHER   2  NNE 

MBX 

MIN 

42 

28 

49 

32 

49 
31 

50 
33 

51 
33 

53 
43 

44 

37 

37 
32 

43 

32 

46 

31 

E  1 

33 

54 
34 

51 
34 

51 
34 

50 
37 

56 
43 

45 
31 

35 
30 

34 

29 

44 

29 

42 

29 

45 
34 

47 
34 

49 
36 

48 
33 

43 

38 

29 

46 

33 

3 

SIUTTCBRT  9  ESE 

4 

MBX 
MIN 

39 
35 

45 
37 

45 

36 

46 

37 

47 

37 

49 

36 

43 

39 

40 

36 

40 
36 

43 
37 

46 
40 

45 
42 

43 

39 

45 

37 

4  1 

37 

43 
38 

47 
37 

49 

37 

51 
39 

52 
44 

44 

35 

35 
35 

37 
34 

42 
34 

4  1 
34 

44 

37 

48 

36 

45 

37 

46 

37 

44 

36 

42 
34 

44 

36 

3 
9 
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EVflPORflTION  AND  NINO 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

5  °  5 

WEST  ceNIRflL  04 

BLUt   MOUNTfilN  DflM 

EVPP 
UINO 

s 

I  0 

6 

I  9 

39 

34 

32 

23 

32 

. 

36 

27 

1  6 

.01 

46 

1 5 

.03 
E 

.04 

I } 

.04 

5 

.03 
1  3 

.09 
33 

28 

1  9 

0 

1  6 

23 

10 

14 

1  7 

.05 

30 

.05 
1  3 

25 

612 

RUSSELLVIILE 

evBP 

UINO 
MBX 

nIN 

15 

- 

3 

\i 

10 
48 

32 

60 
52 
34 

1  3 

15 

31 
48 
34 

1  3 
47 
43 

2 
45 
42 

18 
- 

20 
50 
36 

7 
54 

32 

2 
54 

37 

55 
36 

65 
36 

65 
37 

1  1 

9 

13 

- 

8 
64 

32 

0 

26 

46 
55 
35 

14 
52 
34 

51 

59 

- 

CENTRBL  05 

BLOKELt   nOUNrniN  DOM 

EVOP 
HIND 

10 

35 

13 

12 

19 

17 

.03 

59 

34 

18 

16 

17 

■  04 

22 

.02 
26 

21 

3 

13 

14 

5 

.03 

.07 
61 

96 

17 

12 

1  1 

21 

36 

1  3 

16 

49 

16 

53 

762 

EnST   CENTRBL  06 

SIUITGBRI  9  E5E 

EVBP 
WINO 
MAX 

niN 

4 

6 

0 

3 

3 
56 
30 

■  OS 
10 
46 
33 

5 

8 
48 
31 

.01 

2 
49 
38 

.01 

3 
46 
38 

2 

1 

49 

33 

1 

5 
64 
35 

.09 
S 
58 
36 

.10 

3 
59 
40 

.08 

12 
59 
37 

14 

1 

4 

2 

7 
47 
30 

6 

6 
52 
34 

7 

55 
36 

7 

52 
33 

7 

1  4  8 

SOUTHHESr  07 

HOPE    3  NE 

EVBP 
HINO 

2 

2 

2 

I 

7 

3 

2 

3 

.22 

2 

■  25 

0 

.10 
1 

5 

0 

.01 
1 

.05 
1 

.02 
2 

.08 

2 

.04 
4 

19 

0 

1 

1 

1 

1 

.10 

6 

16 

36 

1  34 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


OECEHBER  1976 

STHT  ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

i 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2S 

30 

31 

NORTHWEST  01 
EUREKB  SPRINGS  3  HNH 

FfirETTEVILLE  FfiB  BP 

CRBVETTE 

HARRISON   FAR  BP 

N0RTHER5T  03 
JONESBORO 

SNOWFALL 
5N   ON  ON 

SNOWFALL 
5N  ON  CN 

SNOWFALL 
SN  ON  ON 

SNOWFALL 
SN  ON  ON 

SNOWFRLL 
SN  ON  GNC 

3 
3 
) 
J 

T 

T 
T 

1  . 

3 

T 

D 

T 

T 

T 

I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


STRTION  INDEX 


RRKflNSPS 
DECEMBER 


1975 


Q  T  □  T  T  n  M 
O  1  H  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 
L  U  U  N  1  T 

DRfllNRGE  I 

LATITUDE 

tz 

c 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

UDoiirxVLrx 

TEMP. 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIBL 
ISEE  NOTES  1 

fiBBOTT 

0005 

04 

SCOTT 

1 

35 

04 

94 

12 

624 

7A 

JAMES   V.  WILLIAMS 

fiLICIR 

0064 

03 

LAWRENCE 

7 

35 

54 

91 

05 

256 

SS 

7A 

C 

LEAVIER  L  SHOOK 

RLUM  FORK 

01  30 

05 

SALINE 

6 

34 

48 

92 

52 

780 

5P 

5P 

C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

flL  Y 

0136 

04 

YELL 

3 

34 

47 

93 

29 

854 

7A 

c 

MRS.   REBA  Y  5WRIM 

RMI  TY   3  NE 

0150 

08 

CLARK 

3 

34 

17 

93 

25 

475 

7R 

MRS  RLTA  F  GARNER 

Q  M  T  n  I  M  F 
n  IN  1  U  1  IN  L 

0178 

07 

P  I  K  F 

3 

34 

02 

Q 

z  o 

285 

7R 

c 

niJFM    R  HFMriRIY 

RRKflOELPHIfl  2  N 

0220 

08 

CLARK 

3 

34 

09 

93 

03 

1  96 

5P 

7R 

c 

H 

RRK  WRTER-SEWRGE  DEPT 

RRKflNSRS  CITY 

0234 

09 

DESHA 

2 

33 

37 

91 

1  2 

145 

7R 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

RRKRN5RS  POST 

0240 

06 

RRKANSRS 

1 

34 

01 

91 

2  1 

194 

5P 

5P 

H 

RRK  POST  NRT  MEMORIRL 

flSHDOWN  2  5 

0286 

07 

LITTLE   RI VER 

4 

33 

38 

94 

08 

325 

7fl 

LOUIS  FREEMAN 

RTHENS 

0300 

07 

HOWARD 

4 

34 

19 

93 

58 

960 

7R 

MRS  PAULINE  fl  PINKERTON 

RUGUSTR  2  NN 

0325 

06 

WOODRUFF 

7 

35 

18 

91 

23 

195 

7R 

c 

JRMES  E  WALLACE 

BRTESVILLE  LIVESTOCK 

0458 

03 

INDEPENDENCE 

7 

35 

49 

91 

47 

571 

5P 

5P 

r 

UNIVERSITY   OF  RRKANSRS 

BRTESVILLE  L   RND  0  1 

0460 

03 

INDEFENDENCE 

7 

35 

45 

91 

38 

277 

5P 

7R 

C 

H 

THOMAS  E  TURNER 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

7 

35 

04 

91 

54 

250 

C 

JRMES  WELCH 

R  F  F  n  F  V/  I  1  1  F 

0536 

03 

1 Q  r  k  Q  n  M 

J  H  L  r\  o  U  iN 

7 

35 

26 

Q  1 

U  D 

221 

BP 

5P 

H 

P        M  RPPrkFMPinPF 
r.     II.  DnLLnLiNKlUljL 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

6 

34 

33 

92 

37 

285 

6P 

7fi 

MRS  ETTR  C  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

01 

BENTON 

1 

36 

21 

94 

1  3 

1  296 

7A 

7R 

H 

JERRY  TURNEY 

BERRYViLLE  4  NW 

0616 

01 

CRRROLL 

7 

36 

24 

93 

37 

1  160 

7R 

C 

H 

J.W.  TOMLINSON 

BIG  FORK 

0664 

04 

POLK 

3 

34 

29 

93 

58 

1  125 

7R 

MRS  OPRL  LITTLE 

BISriRRCK  2  SE 

0724 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

18 

93 

09 

500 

7R 

MRS.   LOUISE   H.  YATES 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36 

06 

91 

06 

269 

7R 

JACK  TWILLR 

BLRKELY  MOUNTRIN  ORM 

0764 

05 

GRRLRND 

3 

34 

36 

93 

1  1 

426 

8A 

8R 

8R 

C 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTRIN  DRM 

0798 

04 

YELL 

1 

35 

06 

93 

39 

426 

8A 

8R 

8R 

C 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF   CITY    3  SN 

0800 

08 

NEVRDR 

3 

33 

4  1 

93 

09 

360 

BR 

RRKANSAS  FORESTRY  COMM 

R 1  Y  T  HF  U  !  1  1  F 
□LI incvlLLL 

0806 

03 

M  I  c  c  r  c  c  I  p  p  ] 

5 

35 

55 

Q  Q 

o  y 

252 

5P 

7R 

P     1       l.t  U  I  T  P 

K    L    Wn 1 1 t 

BONNERDRLE 

0820 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

2  3 

93 

23 

1  000 

7R 

0.   E.  KETCHUM 

BOONEVILLE 

0830 

04 

LOGRN 

1 

35 

09 

93 

55 

51  1 

7P 

7R 

C 

CLEO  E.  YRNDELL 

BOTKINBURG  3  NE 

0842 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

43 

92 

28 

1295 

C 

MRS  GENEVA  GATES 

BOUGHTON 

0848 

08 

NEVRDR 

3 

33 

52 

93 

20 

250 

7R 

EUNICE  INGERSOLL 

BR  I NKLEY 

0936 

06 

MONROE 

7 

34 

53 

91 

12 

205 

7R 

7R 

C 

H 

ERNEST  F  .   LOEWER  .   JR . 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35 

52 

93 

30 

2578 

7R 

WILLIAM  RAY  WYRTT 

BULL  SHOALS  DRM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36 

22 

92 

34 

480 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRBOT  4  SW 

1  102 

06 

PULRSK I 

1 

34 

57 

92 

04 

279 

6P 

5P 

B.   M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1  132 

02 

I  ZRRD 

7 

36 

07 

92 

08 

400 

6P 

7R 

C   W   THORNLEY  JR 

r  flMfl  F  N  1 

L  rl  1  1  U  L  IN  1 

1  152 

08 

n  1 1  p  r  H  1  T  Q 

U  U  n  L  n  1  In 

3 

33 

36 

Q  9 

1  15 

8R 

8R 

C 

H 

UHN  oHULKLLY 

CLRRENOON 

14  4  2 

06 

MONROE 

7 

34 

4  1 

91 

19 

1  70 

5P 

7R 

INACTIVE  9/30/76 

CLRRKSV ILLE 

1455 

04 

JOHNSON 

1 

35 

29 

93 

27 

454 

7R 

7R 

BILLY  L  WILLIS 

CLRRKSVILLE  5  NNE 

I  457 

04 

JOHNSON 

1 

35 

32 

93 

25 

840 

C 

UNIVERSITY   OF  RRKANSRS 

CL  INTON 

I  492 

02 

VRN  BUREN 

7 

35 

35 

92 

28 

5  1  0 

7fi 

ERRL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MRDISON 

7 

35 

48 

93 

48 

1400 

C 

MRS  MRE  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36 

05 

93 

18 

2166 

C 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWRY 

1596 

05 

FRULKNER 

1 

35 

05 

92 

29 

320 

5P 

7fl 

H 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

03 

CLRY 

7 

35 

24 

90 

35 

293 

6P 

7A 

C 

H 

WINFRED  D.  POLK 

COVE 

1665 

04 

POLK 

4 

34 

26 

94 

25 

1  050 

7R 

MARVIN  WALKER 

CROSSE  T  T   7  SSF 

1730 

09 

ASHLEY 

3 

33 

07 

Q  1 

O  / 

180 

8R 

8A 

H 

LKUSSt 1 1    WHIEK  LOMM 

CRYSTRL  VRLLEY 

1750 

05 

PULRSK I 

1 

34 

42 

92 

27 

350 

7A 

WALTER  C  TIMMING 

DRMRSCUS 

1829 

05 

FRULKNER 

I 

35 

22 

92 

25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1 

35 

03 

93 

24 

370 

7A 

JOSEPH  A.    MOUDY.  JR. 

DRNVILLE  SCS 

1835 

04 

YELL 

1 

35 

04 

93 

24 

370 

c 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

DRRORNELLE 

1638 

04 

YELL 

1 

35 

I  3 

93 

09 

330 

6P 

7A 

JACK  E.  BURKS 

DEER 

1900 

01 

NEWTON 

1 

35 

50 

93 

12 

2375 

7R 

7A 

MRS  LELR  C  COOPER 

DE  QUEEN 

1948 

07 

SEVIER 

4 

34 

02 

94 

21 

420 

7fl 

7  A 

H 

0.   TUCKER  VflSSER 

DEQUEEN  DRM 

1952 

07 

SEVIER 

4 

34 

06 

94 

23 

557 

C 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DERMOTT   3  NE 

1  962 

09 

CHICOT 

2 

33 

33 

91 

23 

143 

8A 

8A 

H 

RADIO  STAT  ION  KVSR 

npS  RRf 

1968 

06 

P  R  Q  I  R  1  F 

7 

34 

59 

3  1 

200 

5P 

7A 

HUE Y  SMITH 

DIERKS 

2015 

07 

HOWRRD 

4 

34 

07 

94 

01 

4  19 

8A 

WILLIRM  C  STRPP 

DIERKS  DRM 

2020 

07 

HOWRRD 

4 

34 

09 

94 

06 

686 

c 

CORPS  OF  ENG-TULSA  DIST 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

2 

33 

53 

91 

29 

1  60 

5P 

5P 

c 

H 

TRAVIS  C .  KEAHEY 

EL  DORADO  FAR  RP 

2300 

08 

UNION 

3 

33 

1  3 

92 

48 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORR 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33 

07 

91 

16 

1  35 

8A 

8A 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKR  SPRINGS  3  WNW 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

25 

93 

47 

1420 

6P 

7A 

c 

H 

WILLIRM  G  SHERRET 

EVENING  SHRDE   1  NNE 

2356 

02 

SHARP 

7 

36 

05 

9! 

37 

490 

SS 

7A 

INACTIVE  11/12/76 

FRYETTEVILLE   ERR  RP 

2443 

01 

WASH  I NGTON 

7 

36 

DO 

94 

10 

1251 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FRYETTEVILLE  EXP  STR 

2444 

01 

WASH  I NGTON 

7 

36 

06 

94 

10 

1  270 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FORDYCE 

2540 

08 

DALLAS 

3 

33 

48 

92 

25 

260 

8A 

8A 

H 

BRYAN  BURKE 

FOREMRN 

2544 

07 

L  I  TTLE  RIVER 

4 

33 

43 

94 

24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

5 

34 

59 

90 

47 

282 

5P 

5P 

c 

INACTIVE  3/1/76 

FORT   SMITH  WSO  RP  R 

2574 

04 

SEBRST IRN 

1 

35 

20 

94 

22 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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DIVISION 
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u  u  u  In  1  1 

o 
cr 

(I 
a: 

LflT I TUOE 

c: 

c 
z 
c 

o 
S 
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TIME  AND 
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UDOLrxVLrA 

a_ 

PRECIP. 

Q- 

cr 

SPEC Ifll 
ISEE  NOTESI 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

2578 

04 

CRAWFORD 

1 

35 

39 

94 

09 

793 

5P 

70 

JRMES  L .   CR I 5TEE 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WH  I  TE 

7 

35 

08 

91 

27 

200 

7R 

BESSIE  E.  RKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SERRCY 

7 

35 

59 

92 

43 

595 

5P 

7R 

C 

H 

MRS   IDA  A  KILLION 

GILLHflM  DflM 

2810 

07 

SEVIER 

3 

34 

07 

94 

1  4 

520 

c 

RESIDENT  ENGINEER 

GLENWOOD  4  ENE 

2842 

07 

PIKE 

3 

34 

21 

93 

29 

647 

7fi 

MRS  JIMMY  GRANT 

GRfiVELLT    1  ESE 

2922 

04 

YELL 

1 

34 

52 

9  3 

4  1 

4  6  1 

7A 

BRUCE  HUNN I  CUT  T 

GRRVETTE 

2930 

0  1 

BENTON 

1 

36 

24 

94 

28 

1250 

SS 

55 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST 

2946 

01 

CRRROLL 

7 

36 

20 

93 

26 

1  360 

7R 

HUGH  L.  LEYSATH 

GREENBRIER 

2962 

05 

FRULKNER 

1 

35 

14 

92 

23 

360 

7P 

7R 

H 

CHARLES  F  .  FORD 

GREENWOOD 

2976 

04 

SEBRSTIRN 

1 

35 

1  3 

94 

15 

518 

7fi 

H 

MRS   DOROTHY   M  BEEN 

GREERS  FERRY  DRM 

2978 

02 

CLEBURNE 

7 

35 

31 

92 

00 

527 

7R 

7fi 

C 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

GORDON 

3074 

08 

CLRRK 

3 

33 

55 

93 

09 

210 

7A 

ROY  5.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

09 

ASHLEY 

3 

33 

1  4 

91 

48 

180 

8R 

TOWN  OF  HRMBURG 

HARDY 

31  32 

02 

SHARP 

7 

36 

19 

91 

29 

362 

C 

THERESR  DONRLDSON 

HARRISON  FAA  AP 

3165 

01 

BOONE 

7 

36 

16 

93 

09 

1  374 

M  I  D 

MID 

H 

U   S  FED  fiVIRTION  AGENCY 

HECTOR 

3235 

04 

POPE 

1 

35 

28 

92 

58 

555 

5P 

7R 

c 

MRS.   ETTA  G.  LAUNIUS 

HELENA 

3242 

06 

PHILL IPS 

2 

34 

32 

90 

37 

325 

7R 

7A 

CARL  M  ROBINS 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33 

43 

93 

33 

375 

7R 

7R 

7R 

H 

ARK   UNIV   SW  BR  EXP  STA 

HOPPER   1  E 

3438 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

22 

93 

40 

700 

7R 

LINDA  HOLLIFIELD 

HORA  T  I  0 

3442 

07 

SEVIER 

4 

33 

56 

94 

22 

337 

7R 

ELIZABETH  W.  FRIDOY 

HOT   SPR 1 NGS    1  NNF 

3466 

05 

GARLAND 

3 

34 

31 

93 

03 

680 

7R 

7A 

H 

U   S  NATL   PARK  SERVICE 

HIINTSV  IMF 

3540 

01 

MADISON 

7 

36 

05 

93 

44 

1453 

6P 

7A 

C 

MRS   MAY   PEARL  MARKLEY 

H 1 1  T  T  F  P,  I  n  r  K 

ilUl    1   I  KJ  LULr\ 

3555 

08 

UNION 

3 

33 

02 

92 

05 

50 

c 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

IflSPF  R 

o  n  u  1  t_  i\ 

3600 

01 

NEWTON 

7 

36 

0  1 

93 

1  1 

857 

7A 

MRS  ARDELLA  VAUGHN 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

34 

42 

93 

04 

722 

7A 

MRS.   LVRA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

03 

CRA I GHEAD 

7 

35 

49 

90 

39 

245 

7fl 

7A 

H 

FRED  ROREX-FIRE  CHIEF 

II  in n   H  1 1  1 
u  u  u  u    n  1  L  L 

376  1 

03 

POINSETT 

5 

35 

36 

90 

32 

215 

SS 

SS 

ALLEN  LINDSEY 

KE  I  SER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

4  1 

90 

05 

232 

7fl 

7A 

G 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

K  E  0 

3862 

06 

LONOKE 

1 

34 

36 

92 

00 

230 

7P 

7P 

J.   D.  COBB 

1  Q  K  F    r  I  T  Y 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

5 

35 

49 

90 

25 

230 

7A 

CHARLES  PAUL 

1  DKP     MDllMPt   1  P 
LHrvL  MnUMLLLL. 

4010 

05 

PULASKI 

1 

34 

51 

92 

28 

305 

8A 

LITTLE   ROCK  WATERWORKS 

1   Q  M  f  1  FY 
L  H  IN  uL  L  1 

4060 

07 

PIKE 

3 

34 

1  9 

93 

51 

796 

70 

MRS  MABEL  L  FORRESTER 

1   F  Q  n  Mill 
L  L  n  U     n  1  L  L 

4  106 

01 

BOONE 

7 

36 

25 

92 

55 

810 

55 

7R 

MRS   ETHEL  PUMPHREY 

L  L  U  L  n 

4  1  34 

05 

GRANT 

3 

34 

1  0 

92 

35 

261 

SS 

7R 

H 

PIERCE  0.  REEOER 

LITTLE   ROCK   FAA  AP 

mm 

4248 

05 

PULASK I 

1 

34 

44 

92 

1  4 

257 

M  I  D 

MID 

HJ 

US  FED  AVIATION  AGENCY 

MADISON 

4528 

06 

ST   FRANC  I S 

5 

35 

01 

90 

4  3 

2 1  5 

8R 

MRS   VIOLA  HOLLOWELL 

M  Q  r  M  n  1  I  Q 
1  IHLtiNUL  1  H 

4548 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

1  8 

93 

1  4 

315 

6P 

7R 

H 

OR  WILLIAM  C  LOE 

nHLfiNUL  1  H  ^ 

4550 

08 

COLUMBIA 

4 

33 

16 

93 

1  4 

294 

c 

ARKANSAS  P   4   L  CO. 

nHL  V  L  K  N 

4562 

05 

HOT  SPRING 

3 

34 

23 

92 

49 

31  1 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KBOK 

MOMMHTU  CPDIMP 

nHnnUIH  orKlNLi 

4572 

02 

FULTON 

7 

36 

29 

91 

32 

650 

SS 

7R 

CLARENCE   P.  MRTHIS 

MRR I RNNR  2  S 

4638 

06 

LEE 

7 

34 

44 

90 

46 

234 

5P 

5P 

GH 

UNIV  OF  0RKRN5RS 

MRRSHRLL 

4666 

02 

SEARCY 

7 

3^ 

55 

92 

37 

1140 

55 

7R 

MRS  DELRINE  HOLDER 

MRUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

7 

36 

03 

92 

39 

799 

c 

H  C  SULLIVAN 

MELBOURNE  5  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7 

36 

05 

91 

59 

600 

7R 

MRS.   JUANITO  COOPER 

MENR 

4756 

04 

POLK 

3 

34 

35 

94 

15 

1207 

6P 

7A 

c 

H 

R 1  CHARD  W  .   ST .  JOHN 

MILLWOOD  DRM 

4839 

07 

1  I  T  T  1  F   R I VF  R 

4 

33 

4  1 

93 

58 

3  1  6 

c 

RES  ENG  CORPS  OF  ENG. 

MONTICELLO  3  SW 

4900 

09 

DREW 

3 

33 

36 

91 

49 

300 

8R 

8A 

c 

H 

U  OF  ARK  -  MONTICELLO 

MOROBRY  LOCK  8 

4934 

08 

CALHOUN 

3 

33 

19 

92 

27 

85 

8R 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON  4  SW 

4938 

05 

CONWAY 

1 

35 

07 

92 

48 

290 

5P 

7A 

PERRY  D.  MALLETT 

MOUNT    lOR  3  SE 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

32 

93 

36 

697 

7R 

7A 

c 

H 

WILL  I  AM  E .  BLOCK 

MOUNTAIN  HOME    I  NNh 

5036 

02 

BAXTER 

7 

35 

20 

92 

23 

800 

6P 

6P 

RODIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME   C  OF 

ENG 

5038 

02 

BAXTER 

7 

36 

20 

92 

23 

800 

8R 

8A 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW 

5046 

02 

STONE 

7 

35 

52 

92 

07 

770 

7R 

7R 

W I LL I OM  F .  PARSONS 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRRNKL IN 

1 

35 

34 

94 

01 

500 

7A 

MRS.   SOLA  ARVIN 

MURFREESBORO  2  NNW 

5079 

07 

PIKE 

3 

34 

05 

93 

42 

475 

7R 

70 

RAYMOND  WALLS 

NARROWS  DRM 

5110 

07 

PIKE 

3 

34 

09 

93 

4  3 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NRSHVILLE   EXP  STRTION 

5112 

07 

HOWRRD 

4 

34 

00 

93 

56 

550 

7R 

70 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSOS 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWRRD 

3 

34 

07 

93 

52 

550 

70 

MRS  EDNA  J  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRRWFORO 

1 

35 

38 

94 

23 

673 

70 

MRS .   NONA  L  .   HA  I  LEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

07 

PIKE 

3 

34 

14 

93 

50 

850 

70 

WILLIAM  W.  WORD 

NEWPORT 

5186 

03 

JRCKSON 

7 

35 

36 

91 

17 

220 

8R 

8A 

H 

NEWPORT  CITY  WATER  PL 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

I 

34 

57 

93 

1  0 

480 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7 

35 

15 

92 

15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

N  LITTLE  ROCK  WSFO 

AP 

5320 

05 

PULRSKI 

1 

34 

50 

92 

16 

563 

MID 

MID 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

ODELL   3  N 

5354 

01 

WRSHINGTON 

1 

35 

48 

94 

24 

1500 

7A 

H 

MRS.  CLARO  W.  HURST 

OOEN   1  NNE 

5358 

07 

MONTGOMERY 

3 

34 

38 

93 

46 

800 

7A 

MRS  DELTON  HUGHES 

OKAY 

5376 

07 

HOWRRD 

4 

33 

46 

Q  "3 

C  C 

DO 

J  u  u 

5P 

5P 

inFQI     PFMFMT  miiPDNY 

OWENSV ILLE 

5498 

05 

SRL INE 

3 

34 

37 

92 

49 

500 

80 

H 

MRS.   GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

04 

FRRNKL  IN 

1 

35 

29 

93 

50 

395 

6P 

70 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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SinilON  INDEX 


RRKflNSFIS 
DECEMBER  1975 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVfiTION 
TIME  AND 
TfiBLES 


OBSERVER 


OZONE 

PflRRGOULD 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGE 
PINEY  GROVE 
POCflHONTflS  I 
PORTLAND 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
RflTCL IFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV  ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAh  SPRINGS 

SPRRKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY   4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  ERA  AP 

TURRELL 
WALDRON 
WARREN  2  WSW 
WASHI  TA 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  3  W 
WING 
WYNNE 
YELLVILLE 


5514 
5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760 
5770 
5820 
5866 

5908 
5910 
6008 
6253 
6352 
5376 
6380 
5403 
6506 
6566 

6586 
6624 
6788 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 

7267 
7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 


JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

LOGAN 

DESHA 

POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 

BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L  I  NCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRI TTENDON 

SCOTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


35  38 

36  02 

34  48 

35  57 

35  03 
34  13 
34  35 

34  1  0 

36  16 
33  14 

3  3  48 

33  48 

35  18 

33  48 

35  1  7 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

34  27 

35  39 

36  10 
33  55 
33  22 

33  57 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

33  27 

35  22 

34  54 

33  35 

34  39 

35  08 

36  19 

34  57 

35  14 

36  1  3 


93  27 

90  28 

93  58 

93  15 

92  48 

92  01 

93  54 
93  12 

90  59 

91  31 

93  23 

93  23 

93  53 

91  15 

93  06 

91  08 

90  08 

91  49 

91  45 

92  21 


92  19 

94  32 

92  51 

93  29 
91  47 
91  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 

90  15 

94  05 

92  06 

93  32 

90  1  I 

91  54 
93  28 
90  47 

92  4  1 


1900 
260 
658 
925 
330 
2  1  5 
840 
375 
330 
1  20 

308 
318 
463 
1  50 
400 
200 
300 
680 
245 
290 

550 
1  140 
170 
270 
182 
214 
1  98 
500 
250 
351 

225 
575 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


6P 


6P 


7A 
8A 
8R 
SS 
5P 
8A 
SS 

MID 

5P 
5P 
7A 

5P 


7R 
4P 

7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
5P 
8A 

5P 

7A 
8A 
7A 
8A 
7A 
7A 
7A 
6P 

7A 
7A 
8A 
8R 
SS 
7A 
8A 
7A 
8A 
MID 

5P 
7A 
7A 
7R 
5P 


C 

C  H 


7A 


C  H 


8ACGH 
H 

H 

H 
H 
H 


VIRGIL  0.  MELSON 
WILLIAM  J  TOMERLIN 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
L  B  HADDOX 
MRS.   WILLIE  GARRETT 
MRS.   MAMIE  FRANCIS 
BENEDICTINE  SISTERS 
TROY  L  BROWN 

JOHN  W.   TEETER.  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
MRS  FLEETA  KISSIAR 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
MORTON  FROZEN  FOOD 
U  5  FISH  AND  WILDLIFE 
GILLIS  R.  NEELEY 
BILL  L  THOMPSON 
ADAM  C  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FRED  LOWRANCE 
RICHARD  L  KAUFMAN 
MATTIE  D.  MIZELL 
HUBERT  A  BAKER 
BURNICE  FRIZZELL 
SRLLYE   HAYES  BORCHERT 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
TOMMY  HAMLIN 
FED  AVIATION  AGENCY 

U   5  FISH-WILDLIFE  SERV 
WILLIAM  D.  BIVENS 
POTLATCH  CORP 
MRS  NORA  L  MRYBERRY 
W  MEMPHIS  UTIL  COMM 
NOLEN  B  CALDWELL 
BILL  J  MOODY 
RADIO  STATION  KWYN 
CARL  WALKER 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ARKANSAS 


Temperature 


Precipitation 


•       *  * 

MAY  1976 


CLARKSVILLE 
JUDD  HILL 


*       *  • 

SEPTEMBER  1976 


75,* 
77.9 


48.5 
53.7 


62.0 

65. e 


126 
57 


4.45 


BRINKLEV 


-  1.7 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1       2      3       4      5       6  7 


9_     10  I  U  I  12     13  I  14  I  15    Ts  I  17  I  18     19  I  2Q  I  21~  22  I  23  I  24     25  |  26  |  27     28  |  29  |  30_  31 


APA  I  L 

jessuvULE 


MAY  1976 


CLARKSVlLLE 
JUDO  HILL 
SALEH  2  NNE 
TiYLOR 


JULY 


SEPTEMBER  1976 
BPINKLEY 


,0*,     T  .U5 


.*5     T  .03 


.91      .07  .79 


.60     ,B0  .OS 


.01      .01  2.<tO 


T        T  T 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7  j 

g  j 

g 

10 

12 

13  j 

14 

15 

19  1 
19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

•          *  • 

MAX 

MIN 

MAY  1976 

MAX 
MIN 

CL4RKSVILLE 

MAX 
MIN 

72 

72 
37 

6 1 
35 

67 
35 

76 
3f 

75 
56 

78 
52 

68 
39 

72 
37 

73 
42 

74 

50 

82 
51 

82 
53 

70 
53 

74 
53 

66 

50 

72 
51 

74 
40 

74 
42 

77 
45 

6 1 
47 

64 
53 

86 
57 

83 
59 

75 
57 

75 

57 

63 
55 

61 
54 

79 
49 

64 

53 

84 
62 

75 
46 

6 

JUOD  HILL 

MAX 

MIN 

51 

50 

65 

<i2 

79 
(>2 

76 

80 
60 

7^^ 
59 

71 
<.3 

6f 
*2 

74 
44 

78 
49 

80 
47 

87 
53 

83 
54 

63 
58 

72 
56 

76 
55 

76 
58 

75 
60 

79 
59 

63 
45 

85 
65 

85 
59 

86 
65 

83 
47 

78 
46 

73 
57 

63 
59 

79 
63 

80 
65 

79 
56 

62 
57 

77 
53 

7 

*          *  « 

MAX 
MIN 

SEPTEMBER  197» 

MAX 

MIN 

brinkley 

MAX 

Mir 

8S 
62 

83 
65 

77 

70 

79 
63 

84 
67 

89 

70 

83 
65 

88 
6<. 

77 

70 

82 
55 

60 
56 

78 
54 

81 
51 

86 
59 

65 
58 

86 
59 

88 
60 

89 
63 

87 
61 

86 
64 

82 
56 

77 
53 

62 
52 

64 
55 

60 
53 

93 
58 

86 
64 

79 
58 

71 
51 

72 
52 

82 
59 

5 
7 

CORRECTIONS 

''*B'-E  DIVISION  STATION  CORRECTION 


SOIL  TEMPERATURE  DEPTH  SHOULD  BE  A   INCHES,  EFFECTIVE 
JANUARY  7,  1976. 

SOIL  TEMPERATURE  DEPTH  SHOULD  BE  4   INCHES,  EFFECTIVE 
JANUARY   13,  1976. 

SOIL  TEMPERATURE  DEPTH  SHOULD  BE   4   INCHES,  EFFECTIVE, 
JANUARY   7,  1976. 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE,  65.9;  AVERAGE  TEMPERATURE 
75.3. 

AVERAGE   TEMPERATURE,    73.6;   DEPARTURE   FROM  NORMAL,  -4.1. 


MINIMUM  ON   30TH,    71;    AVERAGE  MINIMUM,  65.9. 

EVAPORATION  ON  29TH,  ♦;  30TH,  ♦;  315T,  .72,  TOTAL  7.76B. 
WIND  MOVEMENT   ON   29TH,    »;    30TH,    ♦;    31ST,    18;    TOTAL  342.' 


JANUARY  - 

SEPTEMBER  1976 


JANUARY  - 
SEPTEMBER  1976 


JANUARY  - 
SEPTEMBER  1975 


JUNE  1976 
AUGUST  1976 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  SOUTHWEST  07 
AND  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  SOUTHWEST  07 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURES 
EVAPORATION  AND  WIND 


SOUTHWEST  07 
WEST  CENTRAL  04 


MAR  I  ANNA   2  S 
ROHWER  2  NNE 
STUTTGART  9  ESE 
TEXARK.ANA   FAA  AP 


TEXARKANA  FAA  AP 
RUSSELLVILLE 


S««  R9l*r»QC«  Nolas  Following  Stauon  Indftx 
A-3 


REFERENCE  NOTES 


ARKANSAS 


2oo?;J^°"^^4.^"^°^'"m*^*^"  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville     N  C 
^8801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65T.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     when  published     are  for 
the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durine  24  hmir=;  *>nHin<r  «t 
inches' abo^rih^^p";.  evaporation  pan  as  determined  by  a^ontLu:^ a^emom^J reco^de?  Sd  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  locanarlaMli tv 
in  the  snowpack  may  result  m  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t.  variaoiiity 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  t^h^^  i  ^ 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice.  i-dDie,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  c liraatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of'^tbifbuUetfn.   """"^"^^  ^"'^  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Reiser  :  Sharkey  clay,    bare.     Slope  less   than  1  percent.     Soil  thermograph. 

Marianna  2  S  :  Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

Rohwer  2  NNE  :  Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

Stuttgart  9  ESE  :  Ciowley  silt   loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.  Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.  except  Marianna  2  S,  5  p.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
**     Precipitation   is  recorded  at   North  Little  Rock  WSFO  AP, 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield,  .  , 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset.  , 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t  DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-MISS I SS I PPI     3-QUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHITE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the   U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "S 
station  History"  for  this  State,   price  45  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  i 


"Sub- 

=  ..x^t«ry"  for  this  State,   price  4S  cents.      aimiiar  iniormaxion  loi-  re^uiiii   vhxhuhal  nciLiicj,   jcivj.v,c  ^J^^x^^^■^  -^^   -   issue 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NOBTHWEST 


01 


BENTONVllLS 
DEER 

EUREKA  SPRINGS  3  MNH 
FavETTEVlLLE   FAA  AP 
FAVETTEVILIE   EXP  STA 

ORAVETTE 
HARRISON  FAA  AP 
HUNTSVILLE 
LEAD  HILL 
SILOAH  SPRINGS 


DIVISION 

39.0 

•       «  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

CALICO  ROCK 

32.9 

EVENING   SHADE  1 

NNE 

36.0 

GILBERT 

36.1 

GREERS  FERRY  DAM 

36.6 

HANNOTH  SPRING 

39.1 

MARSHALL 

36,5 

MOUNTAIN  HONE  1 

NNH 

36.6 

HQUNTAIN  HOKE  C 

OF  ENO 

33.7 

MOUNTAIN  VIEW 

35.1 

YELLVILLE 

Ji.T 

DIVISION 

35. « 

*       •  * 

NORTHEAST 

03 

ALICIA 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  ANO  0  I 
BEEDEVILLE 
BLVTHEVILLE 

CORNING 
JONESBDRO 
JUDO  HILL 
KEISER 
NEWPORT 

PARAGOULD 
POCAHONTAS  1 
SEARCy 


west  central 
Blue  mountain  oam 

BOONEvlLLE 
CLARKSVILLE 
DARDANELLE 
FORT  SMITH  WSO  AP 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
HECTOR 
MENA 
OZARK 

RUSSELLVILLE 


CENTRAL 


09 


ALUM  FORK 
BENTON 

blakelv  mountain  dam 

CONWAY 
GREENBRIER 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  FAA  AP  ai 
MALVERN 

HORRILTON  A  SW 
NIMROD  DAM 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 
SHERIDAN  TOWER 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
CABOT  «  SW 

Clarenoon 

DES  ARC 

FORREST  CITY 

HELENA 

KEQ 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 

STUTTGART 
STUTTGART  1  ES 
TURRELL 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 


37,9 
3B,6 
3B,2H 
39 
3e.2M 

36.5 
35.9 
39. OM 
35.9 
37.0 

36.9 
35,6 
39, 3M 


37.7 
39,5 
39,6 
39,3 
36,9 


36,2 

40,9 
41,5 
39.7 
40,9 
40,5 

37, 7M 


40,2     -  1.0 


90,9 

52,0H 

90,5 


49, 6M 

91.1 

93,6 


90,9 
93,9 
54.7 

92, sn 


93,1 
93,2 
93,0 


50,1 
47.8 
53,8 
50.9 


55.6 
52.3 
52.6 
53.6 


52. 4M! 
57,3 
54,7 
55.7 


56.6 
96,6 
93,8 
57.8 
95,9 

99,8 
97,4 
96,5 
57.4 
57,4 

93,9 

57,3 


59.3 
53, 6M 
57.0 
99.5 
97,7 


99,1 
96,7 
96. 3M 


May 

June 

July 

August 

- 

i 

t 

2 

E 

S. 

t; 

1. 

£ 

£ 

1 

E 

1 

= 

i 

E 

E 
" 

0- 

57  6 

96  4M 

69,1 

74  3 

72  6 

S}'.0 

57)3 

67 

0 

73)6 

71I9 

61.1 

1.2 

62.0 

4.6 

71 

5 

- 

2,7 

77.2 

-  1 

,3 

73,7 

-  4,2 

59.2 

60. 1 

69.5 

73,1 

60, 9H 

1.5 

60.3 

6,2 

69 

7 

4.7 

76.3 

-  2 

3 

74,7 

-  2,9 

60.5 

1.6 

61.1 

5,0 

3,4 

76.6 

-  1 

9 

74,6 

-  3,1 

59.1 

60.2 

69 

6 

77.0 

73.3 

59.6 

59,7 

66 

4 

74,9 

M 

61.4 

2.0 

63, 2H 

- 

3,7 

- 

3,2 

79,0 

- 

6 

75,2 

-  3,1 

99.  IM 

-  ,4 

59,6 

7,1 

70 

3 

4,1 

76, OH 

-  2 

9 

75,5 

-  2,9 

99,4 

,1 

60,2 

■ 

6.3 

69 

4,5 

76,1 

-  2 

5 

73,9 

-  3.6 

57.7 

59,6 

70 

76,7 

74 ,6 

59.5 

62,3 

70 

IM 

78.0 

73,9 

60. 1 

•  6 

61,9 

- 

4,6 

70 

7 

- 

3.8 

76.6 

-  1 

,1 

73,4 

-  3.9 

60,2 

61.7 

72 

2 

76,6 

76,3 

99.6 

,1 

61.6 

9,3 

6 

9,3 

76,3 

-  2 

,2 

73,2 

-  4.5 

59,2 

61. 7M 

70 

6 

76,6 

79,9 

61,6 

1.6 

62.6 

4,6 

71 

1 

- 

3,9 

76. 9M 

- 

,5 

75,1 

-  2,6 

59,3 

60.4 

70 

6 

76.9 

73,8 

36,9 

60.6 

71 

5 

76.1 

75,0 

59, 1 

60.5 

70 

4 

76.5 

73,2 

59.5 

-  ,1 

61.3 

- 

9,6 

70 

9 

- 

4.1 

77,3 

-  1 

•  6 

74,4 

-  3,4 

61.6 

64.8 

74 

8 

80,6 

76,3 

60.3 

,3 

61. 6n 

- 

5,7 

71 

1 

- 

4.1 

78,6 

- 

,6 

75, 9M 

-  2,2 

60.6 

63,6 

74 

6 

60.0 

76,2 

61.7 

65,3 

75 

2 

61,4 

76,5 

76 

0 

Zi8 

el. 4 

77,3 

-  2.6 

61.5 

,5 

64,6 

4,6 

74 

5 

2.9 

79.9 

- 

5 

76,4 

-  2,7 

61,4 

6,8 

73 

5 

4.7 

79.4 

-  1 

e 

76,2 

-  3,8 

62.5 

65,6 

75 

0 

79,9 

76,9 

60.2 

63,2 

74 

5 

79,4 

74,5 

61.6 

-  .8 

63.7 

7,1 

74 

2 

4.1 

79,7 

-  1 

5 

77,0 

-  2,9 

59,8 

-  1.4 

63.9 

- 

9,6 

73 

9 

- 

3.6 

78,6 

-  1 

2 

74,9 

-  3,8 

59,5 

-  1,1 

63,2 

- 

5,3 

74 

1 

- 

2.6 

79,7 

- 

,4 

75,7 

-  3,3 

62,2 

-  ,4 

65.2 

■ 

9,0 

74,8 

■ 

3.0 

60,2 

-  1 

,i 

76,0 

-  2,4 

61. 1 

-  ,3 

63.9 

9,6 

74 

3 

- 

3,1 

79,9 

,1 

76,4 

-  2,6 

61.7 

63. IM 

73 

OM 

60 , 7 

76,7 

63,1 

64.4 

73 

9 

60.2 

79,4 

59,8 

62,0 

71 

6 

78.1 

77,2 

62,7 

,5 

69.5 

5,2 

74 

3 

3,6 

60.4 

-  I 

4 

77,6 

*  3,0 

61,7 

-  ,5 

63.9 

6,2 

72 

' 

■ 

5.2 

76,6 

-  3 

4 

77,4 

-  4,0 

60,4 

61,9 

71 

76,9 

76,1 

61,2 

64,1 

72 

Im 

76.1 

77,1 

62,6 

,5 

64,0 

5.2 

72 

1 

4,3 

77.9 

-  2 

,0 

77,0 

-  2.5 

62,6 

,1 

64,7 

4,9 

73 

4 

4,0 

60,2 

-  1 

3 

79,6 

-  1.1 

60,2 

-  2,6 

~ 

M 

H 

M 

63.9 

,9 

69,3 

- 

4,9 

74 

5 

- 

3,3 

61,4 

3 

76,9 

-  1.6 

62.9 

,3 

64, 2H 

■ 

5.7 

73 

0 

■ 

4,4 

76,4 

-  2 

6 

77,6 

-  2,3 

61.9 

,4 

63,9 

- 

9,0 

72 

9 

3.4 

79,2 

-  I 

1 

77.9 

-  1,6 

63.2 

.  7 

65,1 

4,6 

73 

5 

3 . 5 

80  3 

2 

76  5 

1  4 

62.2 

,5 

64,6 

- 

4,0 

72 

8 

- 

3.6 

79)0 

-  .9 

76)6 

-  2,6 

60.4 

62, 5M 

71 

6 

77,7 

75,3 

63.0 

-  ,2 

69,4 

- 

4,6 

74,2 

- 

3.5 

80,1 

-  1 

4 

76,6 

-  2.1 

61.2 

63,2 

72 

7 

79,2 

77,6 

62.6 

-  2,0 

63,6 

- 

7,6 

73 

4 

- 

9.3 

60,2 

-  2 

1 

76,9 

-  3,0 

62.6 

69,1 

74 

1 

79,5 

76,6 

61.1 

•  ,6 

64,6 

9,2 

74 

3.7 

60,2 

-  1 

2 

76,7 

-  1,9 

62,6 

64.9 

73 

1 

79,1 

77,1 

62,7 

-  ,1 

69.3 

_ 

9,1 

73 

9 

4.3 

79.6 

-  2 

1 

77,2 

-  3,5 

59,7 
- 

62.9 

71 

9 

78,2 

76,0 

62,9 

-  ,J 

,  - 
69,4 

4,6 

74 

4 

3.0 

- 
79.5 

-  1 

1 

- 

76,5 

-  1,0 

62.0 

-  ,7 

64,4 

9,9 

73 

3 

■ 

4.1 

79,4 

-  1 

6 

77,5 

-  2,6 

64.3 

66.6 

75 

7 

80. 0 

76,4 

61.5 

-  1.0 

63.4 

- 

7,1 

75 

2 

- 

2.9 

60.3 

7 

76,1 

-  1.6 

62.0 

64. 1 

73 

5 

79.3 

77,1 

64.4 

66,5 

75 

4 

61.0 

76, 2n 

62.7 

-  ,5 

65.2 

9,7 

74 

4 

- 

4.0 

76.5 

-  2 

9 

74,7 

-  9.9 

61.4 

-  1,7 

62,5 

B,6 

73 

0 

■ 

5,5 

79,0 

-  2 

2 

77,5 

-  2,6 

62.7 

65,4 

: 

74 

4 

79,6 

77,0 

63.7 

1,4 

66,0 

4,6 

79 

5 

2.6 

60,5 

1 

78,0 

-  1,2 

63.0 

-  ,2 

63,5 

7,9 

74 

3 

4. 1 

79,9 

-  I 

5 

78,3 

-  2,1 

64.3 

,3 

66,7 

_ 

4,9 

76 

0 

3,1 

el  ,6 

5 

79,3 

•  2,0 

63,0 

1,1 

64, 4H 

6,0 

74 

9 

3.3 

eo,« 

5 

76,4 

•  1,3 

63,1 

64,6 

79 

2 

eo,o 

76, IM 

63,7 

65,8 

79 

4 

60,6 

77,7 

63,0 

65,7 

79 

2 

eu,2 

77.  6N 

63,1 

,2 

65,0 

9.7 

74 

9 

3,3 

eo.t 

-  1 

0 

77,6 

-  2.4 

63,6 

,2 

66, 2M 

4,3 

74 

1 

3.5 

78.0 

-  3 

0 

76,7 

-  4.0 

63,0 

,1 

64.9 

9,6 

73 

4.2 

78.5 

-  2 

9 

77,6 

-  3.3 

70.6 
70.0 
70.1 
71.0 
72. 6H 

70.5 
69,9  1 
70.6 


70.6 
72.1 
69.4 
71.4 
70,3  , 

70,0 
69,6 
70,2 
72,9 
70, 4M 


71,2 
70.6 
72.1 
70.4 
71,5 

66,6 

72,1 

70,6 


70, 4M 
71.6 
71.7 


51.6 
51.5 
55,0 
92.1 


53.8     -  6.4 


53.7 
55,1 
52,7 


56.3 
55. 9M  ■ 
56.1 
56.8 
57. 6H 

59.1 


55.9 
58.1 

95,8 

97,1 

96,8 


99,0 

H 

56,5 
56,6 

96,9 
57,0 
57.9 
56.7 

56.3 


38.5 
37,4 
42,6 
39,9 
40,2 

41,6 


94. 6M 
94,6 
52. 5H 
59,1 
53,6 

55, 2M, 
56,3  I  -  4,5 


54,4     •  6,0  I 


37,6 
39,6 
36,9 
39,9 


57,6     -  5,9 


57,  oh! 
56,5 
57,9  1 
59,6 


57,lMj  -  4,7  I 


6,5 
6,1 
6,0 


39,2 
41,1 
36,9 
40,3 
37,6 

39.1  , 

39.2  I 
42,1 
40,9 
36, 6M 

41,6 
41,0 


45,9 
45,2 
45,7 

42,0 
44,6 
44,9 


j  •  6.9 

I 

1-6.3 

-  4,4 
•  9,7 

-  7.2 

-  6,8 


36,0 
40,9 
42, OM 


46, 3M 

Ml 

44,0 
45, 7M  .  9.9 


42,8 
40,6 
40, 7N 


42,2 


9,9 


94, 4n 
93.2 

97,7  I  1.0 
55.5 

56. 9M  .  1.5 


36,8     ■  2,7 


-  2,1 
•  2.2 


96,2     !■  2.1 


37,9     .  1.6 
37,8 
35,5     -  3.2 


56.4 

57, 6« 
58. 5M 
55.7 
56.8 
56. ON 

56.9 


59.2 
56. 9M 


1.4 

^1.6 


58.1 
96.1 
60. IH 


r  i . 


58.6    h  1.5 


57.1 
60.2 
56.4 


1.6 
1,9 


59. 9M 
59,3 


61,0 
59. 9M 
57, SM 


60,1 
60,6 

97. 8« 

60. 9H 

99,9 


1.2 
1.6 


62. on 
59, «n 

59, 7N 


59, 9M  f  2.2 


-  5.9  44.4 


>  7,2  41,1     •  2,2  60,9     I-  1,3 


7.6 
7.9 


See  Relerenc«  Notes  Following  Station  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MOUNT  lot  >  se 

MURFKEESSOKO  2  NNH 
NASHVILLE  EXP  STATION 
OKAY 
STAN'S 

TEXA«KANA  »A»  AP 
DIVISION 


SOUTH  CJNTKAL 

ARKADEIPHIA  2  N 
CANOBN  1 

El  OHRADO  PAA  AP 

FQRDVCE 

HAGNOLIA 

noRoaAV  LOCK  a 

PRESCOTT 
SPARKHAN 
MARREN  2  NSH 

DIVISION 


SOUTHEAST 

CROSSETT  2  SSE 
OERHOTT  3  N( 
DUHAS 
EUDORA 

HONTKELLO  3  SH 

PINE  BLUFF 
PORTLAND 
RQHHER  2  NNE 
STAR  CITV  «  ENE 

DIVISION 


ARKANSAS 
1»T6 


37.8  I  . 
39. 9H 


«4.9 
«2.0 
43.0 


41. 3n 
41. « 


41.1 
42.9 
42.1 


90.0 
92. 2H 
93.3 
96.9 


94.2 
93. SN 
95, 9B 


97.0 

9«.7 
98.9 
95.1MI 
96. « 

97.5 


99.7 
61.6 
62.6 
65.6 
64,5 

64.6  I 

63.2 


63.6  I  ' 
63.6  ' 
65.6 
62.8  ' 

63.4  ' 

63.9 
64.9 
63.6 

62.5  I  ' 


65.1 
64.2 
63.8 


63. 3M 
63,9 


61.2 
63, 3n 
64.8 
67,4 
67,2 

66.9 

69,2 


63.9 
65.4 


65.7    -  6,0 


70.7 
70.7 
74.1 


77.0  ) 
75. 6M 
78.6 
81.5 


74.3 
79.2 
74, IM 
74,0 


so.i 

4.0  78.7 


80.9 
79.5 
81.6 
79.2 
78.8 

79,4 
3,9  10,4 
79,6 
9,0  79.1 

4.4 


75.2 
74. 4n 
78.8 
80,1 
80,1 

79,2 

77,8 


71.6     -  2.7 


73,3 

70,7  i  -  J. 9 


78,5     -  2.« 


77.9 
77.4  ! 


2.1 
2.3 
2.0 


78.3 
78.6 


1.1 
3,2 
2,7 


71,7 
72.0 
74.9 
70.9 


71. IN 
71.0 


2 

.3 
4,3 
3.2 


2.9 
4.2 
3.0 


52.3 
55. 2H 
57. ON 


98.4 
96.4 


96.9 
96.6 
99.4 
96.0 
96.7 

96.3 
98.4 
96. OH 
96.9 

97.0 


45. OH 
46.2  .9.7 
48.1  •  6.3 
47.6 


48.1 
49,7 


45.2 
42.9 


97,1  i- 

58. in 

60. 7M  - 

63,0 

62.5 

62.6 

60.6 


60.8 
60. 9H 
63.1  !• 


61.1     -  3.0 


49.6 
46.9 
45. IH 
44.8 


41.7 
44,0 
41. 8H 
42.3 


60. 9n  h  3.5 
61.2     I-  2.4 


78.8 
80.1 
81.7 
80.1 
78.7 

80.3 
79.9 
79.9 

go.iM 

80.0 


79.2 
79.3 
77. 5n 


71.5 
71.8 
72.8 
73.2 

71.0  !  -  3.4 

71.9  I 
72.4 
71.7 
70.  9H 


42.9ni  -  3.1 


60.6  ^  3.3 
60.9 

62.9  I-  1.0 
61.8 


57.1 
97.6 
97.4 

98. 4n 


42. 6H' 
41. 9M 
43,4 


61. 2H 
60. 7n 
61. 6n 


S««  Rcler«nc9  NolM  Following  Station  lnd«x 
-  3  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


BENTDf-VlLLc 
BE!i<Y»ILLE  *  Ny 
BLFFtLD  TDWES 
DEE' 

ELREKi   SPRINGS  3  WNW 

FAVcTTEVlLLE  FAi 
FAYETTEVILLE  EXP  STfi 
CB1VE1TE 
GREEN  FOREST 
HARRISON  FAA  bP 

HLSTSvULE 
JISPER 
LEAD  Ull 


1.26! 

,73'-  ; 

.8»-  1.77 

Btf-  l.fcljE     .97-  1.91 


1.01 
1.32 
.71- 


5.36  2.20 


□CELL  3  N 

.73- 

2,13 

1 

,2S- 

1.9- 

4.92 

SILt-Af  SPRINGS 

1.61 

,12- 

1.56 

3.82 

DIVISION 

.66- 

1.73 

1 

,04- 

1.89 

4.01 

•       •  • 

CALICL  ROCK 

1 

.  l<r- 

2,10 

1 

,43- 

1.90 

4.00: 

CLIMCN 

.21 

3 

07 

5.11; 

EVENING  SHADE  1  MNE 

I 

.5^ 

2,02 

3 

,30- 

.25 

4.78 

1,98 

1,66 

CREEPS  FERRY  DAK 

3 

!78 

4 

03 

5.0c 

HAXI-DTH  SPRING 

1 

.01- 

2.41 

1 

5i- 

2.01 

5.37 

HARSHALL 

1 

.16- 

1.91 

I 

23- 

2.09 

3.80- 

MElSDIRNE  5  MWH 

1 

.13- 

2.21 

1 

.35- 

2.02 

3.59- 

MCUMAIN  HOKE    1  HKit 

.71- 

2,02 

1 

09- 

2.21 

3.14- 

HCUNTfilN  wQHE  C  OF  EN6 

.66 

1 

13 

2.48 

HCUNTilH  VIEW 

1 

.'3- 

2,22 

2 

55- 

I. OS 

5.69 

SALcK  2  NNE 

1 

.10 

76 

3.14 

shrley 

2 

.03- 

1.82 

2 

75- 

1.09 

5.06 

YELIVILLE 

.ea 

1 

21 

3.86 

DIVISION 

1 

.33- 

1.75 

1 

91- 

1.47 

4,12 

•       •  • 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

1 

.5» 

* 

35 

4,98 

BATESVILLE   L  ANH  D  1 

2 

!9»- 

.87 

3 

98' 

!l5 

4.82 

BEECEVILLE 

2 

.66- 

1.76 

55 

.28 

7.92 

BLACK  ROCK 

i 

.25- 

1.36 

3 

00- 

.6B 

6.00 

BLYTHEVILIE 

3 

.44- 

1,14 

^-  ^, 

CEORGETOKN 

3 

!l3- 

1,08 

3 

9I- 

!23 

8i22 

JCNESBORO 

3 

.68- 

.62 

4 

35 

.21 

=  6,83 

JUDC  Ull 

3 

.02 

3 

67 

8.62 

REISER 

2 

.IB 

* 

11 

7,36 

■  98 

ul 

HEMPORT 

3 

!o7- 

1,14 

3 

52- 

'.11 

6!l9 

PARACCULO 

•  3 

21- 

1 ,05 

4 

36 

.29 

5.94 

PCCAHCNTAS  1 

2 

2  4- 

1.93 

3 

4  7- 

.30 

5.98 

SAINT  FRANCIS 

2 

96- 

1,21 

18 

.43 

4,78- 

SEARCY 

2 

.78. 

1.57 

3 

60- 

,70 

5.05- 

DIVISION 

2 

.75- 

1 .44 

3 

89- 

,14 

6.16 

1.EST  CEIJTRfiL  0* 

ABBOTT 

.44- 

2.20 

1 

94- 

1.13 

3.27- 

»LY 

.61 

3 

12 

4.46 

BIG  FCRK 

.55 

3 

27 

5,59 

BLUE  rOUNTAIH  DAH 

I 

.18 

1 

42 

3,62 

BCONEVlLLE 

.98- 

2.09 

1 

30- 

2.01 

4,36 

CLARKSVILLE 

.97 

1 

65 

4.43 

COVE 

.52 

1 

73 

5.11 

DANVILLE 

.98- 

2,42 

2 

68- 

1.11 

;  3.25- 

DARDAKELLE 

1 

,27- 

2,32 

3 

07- 

.74 

4.14- 

FORT  SMITH  USD  AP  //R 

,33- 

2.05 

70- 

2.50 

4.20 

FCRT  SMITH  WATER  PLANT 

24- 

2.29 

1 

06- 

2.28 

4,01 

GRAVELLY  1  ESE 

60- 

2,85 

2 

64- 

1.12 

4,00- 

CREENkOOD 

36- 

2.21 

1 

05- 

2.35 

3,82 

HECTOR 

I 

65 

2 

82 

4,04 

HENA 

44- 

3,45 

1 

61- 

2.57 

4,97- 

MI-l3cRRY  6  NNr 

63- 

2.27 

2 

28- 

1.40 

3.73- 

NATURAL  DAM 

38 

1 

19 

4.22 

OZARK 

22. 

2.80 

74. 

3.00 

3.66- 

OZONE 

76' 

1 

31: 

5,661 

PARKS 

I 

01. 

2.38 

1 

17. 

2.31 

3.74I. 

RATCLIFF 

5C 

76 

3.52i 

R'.SSsLLVKLE 

1 

91. 

1.81 

2 

84- 

1.10 

3.56!- 

SUBIACQ 

74^ 

2.34 

2 

31- 

1.26 

3.53!- 

VAlDRCN 

1 

05f 

1.83 

1 

87^ 

1.53 

4.661 

DIVISION 

92. 

2.30 

1 

80t- 

1.97 

4.1oi 

ALU"  FURK 
3ENT0N 

SISMARCK  2  5E 
3LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
SLNNERDALE 

CONMAY 


3,50!.  ,70t 
2,69i.  1.76 
3.50I 


7,00 

7,13  2,35 

7,68  2.78 

6.91  2.54 


5,71 
2.91 
3,34- 


5.99  1,26 


i.e9r-  1 

1.96 

2.04-  2 

2.88-  1.70 


1.18-  9.30 
4.59 
1.53-2 
3,28-  1,10 


2.39-  2.31 


2,64-  1,90 


1.51 
2,00- 
1,19- 
4,05- 


1,76-  2,67 


1,90-  2,90 


71-   1,83-  3,39 


1.62^  3,91 
1.78-  3,09 
2.41-  2.05 


2.90-  2.63 


1.98.  3.69 


1.32 
.45 
1.62 


1.17U  3.73 
4.74^  .63 
9.77,  4.90 
6.46 


4.35-  1,00 


6,211  2.34 
5.251  1.32 


3.86.  1.66 


5.41 
5.33 
5.29 


1.37 
1.11 
2,81 


3,41.  1.60 


1.38 
1.53 
.60 


7.50:  3.92 
6.81  3.00 


5.39i  1.84 

7.181  2.98 

6.111  1.49 

73fe  5.97!  2.35 


3.95-  1.63 


3.29-  2,22 


3,68r  2,05 


4,98-  1,09 


4,06-  1.64 
3.86-  1.83 


5.18-  1.16 


.19[-  1.88 


3.79 
5.61 
4.27 


6,32 
3,51- 
4,88 


2. 601 

6,oal 

5.69{ 


3.77 
2,69, 
5,89 
3.22 


1.74 
1.33 
2.48 


9.46 
6.73 
10.37 


2.57  3.52 


1.13- 


2.96 
3.56 
0«|     l.l»r  2,93 

1.571 

i.5«-  ; 
3.41I- 
.84'-  : 
2.0B 


5:;^ 
2.66U 


.83^  2,50 


.89:  1.42^ 
:p  1.03 


1.15 
1.60 


1.08 

1.6B. 

1.32- 

1.19- 

1.64 

2.05 


.92  = 
1.20 
1.33 


2. 31-  .85 


.43-  l.R:  2.11- 
.38     1.3(  1.86- 


1.31-  2.17 
6.77  2,43 
3,69^  ,24 


1,90-  1 
5.42  1.32 
2.83{- 


1.5*     2.38-  1.55  Z.94r 


1.23-  1.80 


2.46- 
1.45 
3.48. 
2.96. 
.86 

9.75  2.2(i  1.25-  1.62 
3.55-  .Of  1.50-  2.3C 
3.3^- 

4.2'* 

1.55- 

.51- 


1.96 
.87. 
2.03 


1.2!      1.05-  2.61 


3.1s 

1.2oj-  2 

.96-  2.71 
1.73-  l.9( 
2.13-  1.04 
2.28 

Z.od-  2.4S 

.40 
1.4S-  2.34 
1.7^ 


3.25- 
6.62 
3.77 
2.99- 
6.121 


3.01 
2.9A 


1.76-   1.5A     1.63-  1.96  3.69 


4.90 
3.19- 
.71- 


2.23 
2.30- 
1.70- 
5.06 


1.42-  2.0c 
1.13-  2 
2.2li- 

2.3-i. 


1.36- 
1.27- 


1.20-  2.11 


.72 

.96 
1.43-  1 
2.38-  I 
1.29-  1.9; 

.eei-  3.21 

1.16-  2.91 
1.39.  2.66 


i.ei' 

1,96-  1 
1,09 
2,53-  1,43 


3,20- 
1,82L  i 
l,35l-  2,55 


3.7S 
2,09 
2. 70 
1.961 

i.ii- 

I 

.8^ 
1.76 
.93- 


1.00-  2.3i 


1.74-  1.B9 

I.51J-  1.74 
2.91 

.56-  2.50 
1.62 

1.84j-  1.20 

1.6^ 

1.22.  2.70 

3.74^  .43 

2.38-  .74 


.63-  3.04 
.09-  : 
.82-  1.41 


2.06-  1.26 


1.32-  1.9( 


1.3a-  2.01 


2.14-  1.52 

3.6<r 
3.92 
1.81-  1 
1.81-  1.4C 
2.65- 


2.06 
3.28 


1.56-  2.24 


1.20^  2.70 


1,13^ 
1.911 


1.91-  1.20 


1.78-  1.48 
1.83-  1.14 
1.82 

1.541.  1.92 
1.4« 

1.851.  2.20 


1.12-  2.40     1.82.  1.37 


4.60  1.70 

5.73  3.01 

2.98-  .05 

9. 88  3.01 

5.97  2.81 


2.88E  1.87. 


1.935 
2.02 
2.32E 


6.97| 
5.2^ 


5.35  2.14 


2.32 
2.15 


1.56-  1. 

5.22 

7.26 


2.6 

5.06| 
4.Z7| 


1.8C 


2.58     1.73r  1.80 


3.59- 
4.74 
2.6(t- 


3.05! 
1.83^  1.57 


2.79-  1.04 


6.9-^ 
9.4tt 
6.31 
7.63 


1.33-  Z.68 

1.13-  2 

1.76-  2 

1.23-  2 


1.19-  2.85 
1.33-  2.96 


1.22-  2.85 


1.15-  1.85 
1.30 
2.721 


1.97.  1 

1.69^  2 

1.05U  2 

1.5T-  1.87 

1.73-  1 

1.12^  2 

.451 

1.92-  1.89 

1.40r  2.25 


1.47- 
1.44- 
1.31- 


1.90 
1.46 


2.12k 
1.93 
3.03 
2.29 


35.12 
46.52 
38.25 
42.01 

40.02-  5.90 
32.64 

30.89-13.54 
40.14-  3.60 
43.18  .18 
38.22 

33.40 
37.96 

29.48-12.28 
44.89-  5.10 
37.94.  6.28 


35.98-  8.79 


30. 231.14. 88 
39.58 


31.62.13.38 
34.98.10.07 
32.9mi2.12 
34.69.  7.S9 
32.49 

33.87.15.05 


34.59.10.13 


36.14 

36.10.10.04 
34.18.13.71 
50.62  2.39 
36.78.  9.12 


34.88.12.19 
45.42.  3.41 
39.47,  6.56 


40.97 

36.28.10.00 
38.74.11.26 
37.57.10.49 
41.80-  4.93 


38.86. 


7.30 


42.07.  9.46 


3.01 
1.63 
2.29 
1.82 


.98=  29.19. 
1.39  34.19. 
33.55. 


1.921. 

3.54b 

1.65 

3.46 

2.40 


1.98.  1.78 


1.19 
1.08 
1.21 

2.44).  1.34 

1.96L  1.37 
1.95 
2.21.  .84 
2.65 
2,00-  1,37 


1.66 


7,00  1,30 

S««  Beleience  NotM  Following  Station  Index 


1 

5I-  2.2 


2.66-  1.23 


5.51 
7.04 
4.95 
7.97 
5.60! 


9.08  1.9B 


1.24-  2.36 


1.81-  2.34 


1.50-  2.64 


19.30 
13.70 
8.72 


.14.14 
•16.07 
■10.27 


34.79. 
31.671. 
35.31(- 
37.28 
39.09-15.23 

35.60.12.90 
42.72 

30.75-14.49 
41.34 

32.68.14.62 
27.61 

35.57-14.34 
34. 21412. 51 
36.18).  8.50 


33. 82^19. 01 


44.70!-  8.96 
42.764  9.69 
46.10! 
46.66 
49.73 

42.89.  6.71 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CBYSTiL  VALLEY 

Dlnascus 

GREENBRIER 

HCT  SPRINGS   1  NNE 

JESSIEVILLE 

LIKE  ^lAUHELLe 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  F»A  AP  •• 
HALVEaN 

HDRIIUTDN  «  Su 
NIHRDC  DAH 

N  LITTLE  ROCK  WSFO  AP 

□■EXSVIILE 

PERRy 

SHERIDAN  TO)>ER 


EAST  CENTRAL 


ARKANSAS  POST 
AUGUSTA  2  NH 
BRINKLEV 
CABCT  t,  Sw 
CLARENDON 

DES  ARC 
FCRREST  CITY 
HELENA 
KEO 

HADISON 

HARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTtART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 


ANTOINE 
ASHDOWN  2  S 
ATHENS 
DE  QUEEN 
DIERK5 

GLENHCQD  A  FNE 
HOPE  3  NE 
HOPPER   1  F 
HCRATIO 
LANCLFY 

MOUNT   IDA  3  SE 
HURFREESBORO  2  NNU 
NASHVILLE  EXP  STATION  // 
NATHAN  A  HNW 
NEHHOPE  3  E 

ODEN  1  NNE 
OKAY 

PINE  RIDGE 
STAMPS 

TEXARKANA  FAA  AP 
WASHITA 


SOUTH  CENTRAL 


AHITY  3  NE 
ARKADELPHIA  2  N 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CANDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AP 

FDROYCE 

CURDQN 

HAGNDLIA 

HOROBAY  LOCK  t 

PINEY  GROVE 
PRESCOTT 
SPARKMAN 
TAYLOR 

WARREN   2  WSH 


ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  2  SSE 
OERHQTT  3  NE 
DUMAS 
euDORl 

HAMBURG 

MONTICELLO  3  SW 
PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 


2.TQ 
1.A2- 

1.39- 


l.T« 
2.31 
2.39 

1.78 


2.9t-  1.63 


1.  BSI. 
1.31 

.TT 

1.31-  2 

2.  »C1 

l.'TU  2 
I.33I 
1.28j 

.A6 
2.2J-  1,79 

.'9.  3.25 
A. 16 


3.35 

3.52.  .SB 


3.27U  .80 
3.03>.  I.IB 


.87 


.27 


2.96L  1.75 
3.7* 

3.101-  1.10 
A. 69! 

2.68 
A. 08k 
3.82 
2.32 
3.90- 


3.71 
5.37 
3.91 


1.A4 
.37 

1.03 
.73 


3.62.  .85 


.62 


A.AA 

3.07 
3.55 
3.60- 
A. 09 
2.1SI-  1.6S 

2. AS-  1.23 


2.81 

2.86- 

3.61- 


.75 
1.06 


6.09 
3.A6 
A. 77 


.79- 


.02 

1.52 
A. 021-  .57 
3.09-  1.87 

4.53; 

A. 20 


2.30 
3.00 
2.69-  l.OA 
A.3A 

5.38  1.21 
2.78-  1.57 
3.91 
3.88 
3.62 


3.9BI- 
A.69 
5.  OA 


.30 


2.67U  1.81 


3.39h  1,10 


.821-  :,23 
,361  1,08 
,221- 


5,6A 

5.06- 

7.29 


6.93|  1.8A 
A. 95 

6,72  1.62 

7,3o|  2,08 

7.A7'  2. OA 
5.89, 

7.37|  2.22 

7.31  2.15 


6.92  1.65 


7.35 
7.73 
6.53 
6,63 
6.20 

5.83 
8.35 
6.351 
6.7* 
6. 90 

5.7o! 
9.22 
6,A2 
6,4A 


6,58;  1.79 


1.66 

3.17i 

1  .79 

,13 

3,16- 

2 

87 

1.6^ 

1.811 
2.37^ 

.60 

1.9(^ 

3 

35 

1.91, 

.37 

1.5^- 

3 

37 

.90 

1.A5- 

3 

58 

2.6A 

.06 

2.13^ 

2 

9A 

7.19  1.79 


8.9A' 
6.66 
9.62 


6,39 
7,88 
6,65 


3.55 
2,62 


1.97 
.?7 
2.01 


I.3A-  A 
1.7a' 

1.96'-  3.38 

2.73p  2.A8 

2.86^  2 
1.A2, 

.8A-  A. AO 


2.29! 
1.56! 
3.98 


3,21 
3,86 


2.i7-  3.U 
2,63-  2.9A 


2.18-  3.67 


1.36-  A. 61 
1 .45 

1.66-  A. 02 

1.13-  A. 32 

1.39-  A, 81 
2.56-  3.22 
1.36 

.77-  5.1A 
1.A2-  3.98 

1.67 
1.59^.  A 
1.16 
.83 
1.85-  3.88 


l.SBk  3.25 

1.83!-  3.53 

2.02k  3 

2.10^  3 
.67; 

1.52; 


2.81-  2.80 


5.90-  1.13 
8.00  2.16 


6.98 
5.08 
6,  AO 


6,59  1,95 


9.6OI 
6,561 
6. A3 


6.90  3.05 


A. 90 
3.7A 
5.A8 


6.53 
7. OA 

6.00; 


1.67 
2.AA 


1.78 
1.6A 


6.31 

2.A6 

2.1. 

9. OA 

2.29 

9.75 

5.87 

2.05 

5.68' 

2.91 

6.63 

3.  lA 

2.55 

5.60 

2.33 

6.59 

3.66 

A. AO 

1.A2 

1.9A, 

5.61 

1.3( 

5.67 

2.37 

2.03 

6.02 

2.97 

3.97 

8.71 

2.5A 

9.31 

5.53 

A. 02 

9.26 

2.5« 

3.03 

3.65 

A. 37 

1.3S 

A. 5} 

6.77  3.A7 


2.76L  .36 


2.55I 
5.51 


1.31 
2.0V 
1.17 
1.99. 


1.56 
1.51 

2. a; 

1.81 


2.60-  1.2*      1.86-   1.51     2.66-  1.12 


.65>.  3,0! 
2,2^ 

I, AO-  2,24 

,77|-  3,1 
l.Al'.  2.3; 


1.2a. 
1.6«- 
3.9^ 


2.1*-  l.Ai 


2.5^- 
2.35 
2.8^ 

.34 

1.23- 
,7^- 
1,5^ 

3,5a 


1.61 

.9!; 

l.Al 


1.55 
1.73 
2.29 
1.9 J-  1.5C 


2.5a 
1.89 
1.59- 
1.29 


9S     2.51U  I. 11 


2.36 
1.33 
l.Oli.  2.35 

.12 
2.06^-  1.13 

1.1^-  2.39 


l.iq-  2.71 


2.3«-  1.0! 


3.A9. 

.53 
2.47 


.04- 
2.14- 
1.57 


3.63 
1.91- 
4.49 

2.04 
1.89 
3.40- 


1.2^. 


.10 
3.05 
1.78 

2.43 
.77 

1.00 
.99 


5.33, 
5.59 
7.2B 
7.92| 
A.3« 

3.7T- 

A.7a 

4.3-^ 
A.8S 


3.A5- 
5.71 
8.52 


5.7^ 
2.721- 
5.00, 


6,19 
3.39 
3.8A 


2.57 
.94 

2.49 
4.34 

2.41 

1.47 


2.29U  1.13 
3.03-  .48 
2.78- 


5.80 
6.31 
5.15 
7.63 
7.65 

6.65 


5.15  2.21 


7.59 
A.8T 
7. A3 


4.81 
2.11-  1.40 
4.97  1 


A. 8* 

6.36^ 
6.5a1 
3.8A 


5.58| 

2.  Aft- 

3.  AAI 

6. 3  J 
4.5^ 


6.57  3.64 


7.051 
3.22 
4.20 


1.69 
1.56 
1.82- 
1.86 

1.19 
2.26 
1.79-  2.07 
1.77 
1.52-  2.06 

1.34-  2.19 


1.72U  2.22 


2.16-  2.13 
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2-  8 

15 

2-24 

4-10 

31 

10-  9 

32 

10-18 

27 

U-  5 

19 

11-  5 

19 

11-29 

11 

__ 

271 

271 

237 

162 

11-  4 

30 

11-  5 

25 

11-12 

23 

11-28 

20 

11-29 

14 

_ 

_ 

_ 

100 

8-14 

6 

12-31 

2- 

7 

15 

2- 

7 

15 

2-  7 

15 

2-  8 

25 

3-17 

29 

10-18 

30 

11-  5 

23 

11-  5 

23 

11-29 

12 

11-29 

12 

296 

272 

271 

99 

7-26 

9 

12-31 

1- 

9 

13 

1- 

9 

13 

2-  7 

22 

2-  8 

27 

2-  8 

27 

11-  5 

26 

11-  5 

26 

11-26 

24 

11-29 

18 

12-31 

9 

357 

325 

295 

271 

271 

98 

8-154 

1- 

10 

10 

1- 

IB 

19 

3-17 

32 

10-21 

32 

11-  ! 

26 

11-26 

21 

11-29 

16 

316 

218 

99 

8-144 

5 

12-31 

1- 

9 

10 

1- 

17 

20 

2-  9 

24 

2-23 

28 

3-17 

31 

10-21 

32 

11-  5 

20 

11-  5 

20 

11-  5 

20 

11-29 

11 

325 

293 

270 

256 

218 

100 

7-25 

1- 

9 

12 

2- 

7 

20 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

2-  9,  30 

296 

296 

270 

100 

7-25 

5 

12-31 

1- 

9 

12 

2- 

7 

18 

2-  7 

18 

2-  9 

27 

3-17j  31 

11-  5 

26 

11-  5 

26 

11-29 

15 

11-29 

15 

11-29 

15 

325 

233 

9S 

9-154 

6 

1-  94 

1- 

10 

10 

2- 

8 

20 

2-  9 

22 

2-  9 

22 

3-18 

10-21 

32 

11-  5 

22 

11-  5 

22 

11-29 

13 

11-29 

13 

324 

295 

270 

270 

217 

98 

7-25 

e 

12-31 

1- 

9 

15 

1- 

9 

15 

2-  7 

21 

2-  8 

1  ^' 

2-23 

10-21 

32 

11-  5 

25 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

325 

325 

296 

271 

241 

Fiist  fall 


Number  oi  days 
between  dates 


See  Relerence  Nolei  Following  StalioD  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


4PK4NS15 
1<576 


M4RI4NNA  2  S 
S4INT  CH4RLES 
STUTTOART 
STUTTGART  9  ESE 
TURRELL 

WEST  MEMPHIS 
MYNNE 


DE  OUEEN 
HnPE  3  NE 
MtlUNT  IDA  3  SE 
MURFREESBORO  2  NNU 
N4SHVILLE   EXP  STATION 

□  KAY 
STAMPS 

TEXARKANA   FAA  4P 


SUUTH  CENTR4L 


ARK4DELPHI4  2  N 
C4HDEN  1 

EL    DORADO   FAA  AP 

FORDYCE 

MAGNOLIA 

HOROBAY  LOCK  8 
PRE5C0TT 
SPARKMAN 
WARREN  2  WSW 


CRQSSETT  2  SSE 
DERMOTT  3  NE 
DUM4S 
EUDDR4 

MONTICELLO  3  SW 

PINE  BLUFF 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  <i  ENE 


STATE  EXTREMES 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
DEER 


B-li-t 

7-26 

7-24 


-28+ 
-1! 


8-17* 

8-13 

6-27-t 


B-1! 
8-15  + 
8-15 
8-15  + 

8-  1' 

8-17 
8-14 


8-27* 
8-lS* 
8- 
8-27* 
8-16 

7-26 
7-27 
7-27- 
7-25 


12'31 
12-31 
12-31 
12-31 
12-31 


12-31+ 
9 

9+ 
.-  8 
-  8 


12-31. 
8 
-  8 


10* 

e 

12-31+ 
12-31+ 


12-22* 

12-31 

12-31 

12-31+ 

12-31 

12-31 
12-31 
12-31 
12-31 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


12 

1-10|  13 


I-IO 
1-10 


U 

1-10  15 
I-  9!  15 
1-10  15 

1 


1-10 


I-IO 
I-IO 


1- 
l- 
1- 

1-10 
1- 

1-  9 


20  '  or 
below 


1-  10 

2-  3 


2-  7 
2-  7 


2-  8 

1-  10 

2-  t 


20 
15 
13 
17 
18 

12 
20 
9  15 


2-  71  20 
1-10  15 

1-  9  1! 

2-  7  20 
1-17  20 


1-27 

1-  9 

2-  8 
1-10 


1. 
1-10 
1-  9 
1-10 
l-lSi 


1- 


24  '  or 
below 


2-  8 
J-24 
2- 
2- 


2-  7  22 
2-  8  22 
2-  7  23 


2-  8  23 

2-  8  23 

1-  17  23 

2-  8 
2-  8  23 


2' 
2-  7 
2-  8 
2- 


2-  7  24 

2-  7[  23 

1-  lOi  16 

2-  81  24 

2-  7!  23 

1-  IO  17 
2' 

2-  7  23 


28°  or 
below 


7  20 
28 


2-J3  26 

2-  9  25 

3-  18  27 
3-17  28 
2-22  27 

2-  7  22 

2-23  28 

2-  8  28 


-?3  27 

-  9  26 
-?3  26 

-  8  24 

-  8  23 

-?3  28 

-  8  25 


2-J3I  26 
2-  6  27 
2-  81 
2-  8'  27 
2-22'  28 

2-  7' 
2-  8  26 
2-  8  28 
2-  8  26 


32°  or 
below 


3-17 
2- 

2-  23  31 
31 

3-  17j  30 

3-17  31 
3-17  29 


3-10  31 

3-  18  32 

4-  10  30 
3-17  28 
3-17  31 

3-17  32 
3-17  29 
2-  8|  28 


3-17  30 

3-17  32 

3-17  32 

3-17  30 

3-18  31 

2-  24  30 

3-  17!  32 
3-17  30 
3-17!  32 


3-18  30 

3-17  32 

2-23  32 

2-  23:  32 

3-  17|  31 

2-  sl  30 

2-  8  26 

3-  17  29 
3-17,  30 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10-18 

10-  21 

11-  5 
10-21 
10-21 

10-28 
10-21 


10-  9 

11-  1 
10-  9 
10-21 
10-20 

11' 

10-  20 

11-  5 


10-21 
10-18 
11 
10-18 
10-20 

10-  18 

11-  5 
10- 
10-18 


10-18 

10-  18 

11-  5 
10-21 
10-18 

10-  21 

11-  5 
10-21 


28°  or 
below 


11- 
11- 


10-  20 

11-  5 
10-18 


11-  5 
11-  ! 
11-28 


U-  5 

11-  ! 
11-23 

10-  21 

11-  J 

11-  2 
11-  ! 

10-  21 

11-  ! 


10-21 

10-  21 

11-  5 
11-  5 

10-  21 

11-  6 
11-13 
U- 
11-  3 


24°  or 
below 


11- 
U- 
11-29 
11-29 
11-  5 


11-  5 
11-29 
11-  5 
11- 
11-29 

11-29 
11-29 
11-28 


11-29 
11-29 
11-29 
11-  8 
11-29 

11-  5 
11-29 
11-  5 
11-29 


11' 
11 
11-29 
11 
11-  5 

11-29 
11-29 
11-29 
11-23 


20  or 
below 


1 1-29 
11-29 
U-29 
11-29 
11-29 

11-29 


11-22 
11-29 
1  1- 
11-29 
11-29 

11-29 
11-29 
11-29 


1  1-29 
U-29 
11-29 
11-29 
U-29 

U-29 
11-29 
11-29 
U-29 


U-29 
11-29 
11-29 
11-29 


11-29 

11-  29 
1  1-29 

12-  21 


18°  or 
below 


11-29 

11-  29 

12-  31 
12-31 
11-29 

11-29 
11-29 


11-29 
11-29 
U-29 
11-29 
11-29 

11-29 

11-  29 

12-  31 


11-29 
U-29 
U-29 
U-29 
11-29 

11-29 
11-29 
11-29 
U-29 


11-  29 

12-  22 
12-31 
11-29 


11-  29 

12-  31 
12-31 
12-22 


Number  of  days 
between  dates 


215 
255 
256 
255 
218 

225 
218 


213 
228 
182 
218 
217 

233 
217 
271 


218 
215 
233 
215 
216 

237 
2  33 
206 
215 


214 
215 
256 
241 
215 

256 
271 
218 
229 


S««  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

 197t 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Nover 

nbei 

December 

Annual 

Station 

£  Depth 

Time 

Average 

e 

Average 

0) 

E 

ii 

hi 

Average 

i  

E 

01 

Average 

E 

V 

u 

Average 

E 

U3 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

« 

> 
< 

Extremes 

Average 

S 

Average 

6 

Average 

E 

UJ 

Average 

E 

01 

Average 

H 

UJ 

KEIJER 

2 

S7 

31 

50.0 

67 
34 

58.7 

72 
45 

64,6 

76 
51 

67.9 

94 
52 

79,0 

100 
52 

88.4 

110 
68 

86.9 

107 
64 

78.9 

101 
57 

62.6 

96 
37 

46.0 

69 

30 

39,9 

57 
25 

63.6 

110 
2> 

<> 

40.8 

51 
32 

•it.b 

60 
34 

56.8 

66 

47 

62.9 

72 

54 

65.9 

83 
55 

76,5 

91 
62 

85.3 

99 

70 

84.3 

97 
70 

77,1 

91 
61 

61.5 

es 

40 

45.5 

60 
34 

39,4 

51 
33 

62.0 

99 
32 

HAIIIANNA  2  S 

<|3.2 

57 
32 

53.9 

74 
38 

60.5 

75 
45 

68.0 

84 
53 

71.8 

89 
55 

81,4 

98 
65 

88.; 

101 
74 

88.3 

100 
74 

82,1 

101 
61 

66.4 

100 
41 

49.9 

72 
30 

44,2 

59 

30 

66.5 

101 
30 

nOHWER  2  NNE 

4 

40.  J 

60 
27 

45.9 

64 
33 

56.2 

69 
39 

62.9 

S3 
45 

66,2 

88 
49 

75,8 

92 
59 

83.3 

101 
68 

83.2 

99 
68 

76,0 

93 
57 

59,3 

9J 
37 

45,2 

66 
29 

39,9 

56 
28 

61.2 

101 
27 

STUTTGART  9  ESE 

4 

<.0.7 

55 
22 

49.3 

62 
36 

55.8 

69 
43 

63.4 

78 

50 

66,2 

85 
54 

75,5 

88 
64 

83.! 

98 

70 

82.8 

95 
68 

74,0 

87 
60 

59.3 

82 
43 

45,5 

59 
35 

40,6 

52 
34 

61.4 

99 

22 

See  Relerence 


Noles  Following  Stalion  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1976 


Station 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Annual 


NORTH  CENTRAL  02 
MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 


WEST  CENTRAL 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 


RUSSELLVILLE 


BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


EAST  CENTRAL 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST 
HOPE  3  NE 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

Dtp 

WIND 


1071B 

64.3 

45.0 


3.7SB 
2.04 
767 
65.3 
45.2 


3.02 
952 

3.58 
.15 

1095 
68.4 
47,4 


2.868 

1017 


4.828 
1.52 
971 
68.2 
47.1 


3.648 
.68 

1276 


5.07B 

770 
75.1 
51.3 


4.11 
955 

4.43 
.66 
610 
79,0 
53.4 


4.57B 
854 


6.87 

2.34 
745 
77.9 
52.4 


4.9i 
.45 

673 


5.428 
398B 
80. 0 
56.6 


5.14 

627 


6,168 
257B 
89,5 
63,6 


6.14 
567 


7.30B 

190 
96.8 
71.3 


7.36 

430 


5.178 
806 


6.30B 
.52 
676 
79.5 
55.8 


5.868 
.44 

542 


5.458 
573 


7. BOB 
.51 
468 
88.8 
67.2 


6.058 
.86 
3S9 


6,95 

516 


8.75 
1 .90 
282 
96.8 
71.6 


6. 518 
1.18 

238 


6.21 
205 
92.5 
68.4 


7.75 
649 

7.768 
.59 

342 


6.788 

538 


7.88 
1.34 
113 
95.2 
67.7 


4.68 
195 
84.4 
62.9 


4.00B 
421 


3.99 
1.53 


82.7 
62.6 


3.62 
365 


4.46 
.55 
69 
85.1 
62,4 


4.12 
1.65 

2238 


3.14 
385 
66.4 
46,9 


2. 778 

511 

3.68B 
.12 
505B 
69.1 
44,5 


3.21B 
729 


4.418 
.94 
191 
68.1 
46.4 


3.13B 
1.38 
348 


604 
57.3 
37.3 


612 


510B 


762 


250 


134 


See  Reference  Notes  Following  Stalton  Index 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 
I97t 


Station 


o 
o 

Tl 

c 


County 


3 


Longitude 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

'A  12 

62h 

35 

Q  1     n  K 

0  R  A 

14 

R  A 

92  52 

7  OA 

39 

HO 

93  29 

85A 

34 

93  25 

A75 

28 

93  25 

285 

34 

93  03 

1 96 

8o 

00 

9l  12 

1^5 

66 

9l  21 

l4 

14 

9^  08 

329 

9 

9 

9oC 

9l  23 

195 

41 

9 1  47 

571 

35 

39 

9 1  38 

277 

5l 

63 

91  5* 

250 

91  06 

221 

14 

36 

92  37 

o  a  K 

^7 

47 

yt*  13 

1  OOA 

LdyO 

'  0 

■7  a 

f  0 

93  37 

1160 

21 

93  58 

1125 

32 

93  09 

500 

1 2 

91  06 

269 

74 

93  1 1 

2c 

&o 

9  A 

zo 

1  u 

1  A 

1 0 

93  09 

360 

28 

89  5A 

252 

50 

50 

93  23 

I  ooc 

1  9 
1  £ 

'3  33 

R  1  1 

C3 

35 

~ c  do 

1  704 

'3  £U 

250 

05 

93  30 

2578 

26 

92  3^ 

480 

92  0^ 

c  fy 

92  08 

400 

u 

71 

92  ^9 

116 

86 

66 

0 1     1  Q 

1  (U 

4  S4 

Cs 

23 

'3  25 

84C 

92  28 

510 

94 

IhOC 

93  18 

2  166 

92  29 

32C 

09 

9o  35 

293 

8? 

62 

94  25 

1050 

27 

91  57 

180 

53 

63 

92  27 

350 

32 

93  44 

■a  9 

33 

92  25 

703 

23 

93  24 

37C 

ik  A 

93  24 

37C 

93  09 

33C 

9o 

90 

93  12 

2375 

2 

2 

94  21 

4  2C 

*2 

42 

94  23 

557 

91  23 

143 

14 

14 

9l  31 

20C 

40 

40 

94  01 

419 

17 

94  06 

666 

9l  29 

1 60 

69 

69 

92  48 

252 

75 

7  ■ 

r  9 

9l  16 

135 

15 

15 

93  47 

1420 

'  4 

7i 

I 

9l  37 

490 

13 

3e 

94  10 

1251 

28 

26 

94  10 

1270 

8« 

86 

92  25 

260 

44 

44 

94  24 

400 

90  47 

282 

14 

14 

94  22 

449 

94 

94 

94  09 

793 

2? 

36 

91  27 

200 

63 

92  43 

595 

*1 

50 

94  14 

520 

93  29 

647 

41 

93  41 

461 

36 

94  28 

1250 

78 

76 

93  26 

1360 

36 

92  23 

360 

15 

33 

94  15 

518 

36 

Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


c  a 

O  (D 


XiT3 

o  8 
2  u 


ABBDTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NF 
ANTOINE 

ARK4DELPHIA  2  N 
ARKANSAS  CITY 
ARKANSAS  PQST 
ASHDOWN  2  S 

ATHENS 

AUGUSTA  2  m 
BATESVILLE  LIVESTOCK 
SATFSVILLE   L  AND  0  1 
BEERE 

BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTQNVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 

BISMARCK   ?  SE 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BONNERDALF 
BDONEVILLE 
BOTKINBURC  3  NE 
BOUGHTON 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NNE 
CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVF 

CROSSETT  7  SSF 
CRYSTAL  VALLEY 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 

DANVILLE  SCS 

DAROANELLF 

DEER 

DE  QUEEN 
DEQUEEN  DAM 
DERMOTT  3  NE 
DES  ARC 
DIERKS 
DIERKS  DAM 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AP 
EUDORA 

EURFKA  SPRINGS  3  WNH 

EVENING  SHADE  1  NNE 

FAYFTTEVULE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FDROYCE 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WSO  AP  R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GILLHAM  DAM 

GLENWOOO  4  ENE 

GRAVELLY   1  ESE 

GRAVETTE 

GREFN  FOREST 

GREFNBRIER 

GREENWOOD 


0006 
0064 
0130 
0136 
0150 
0178 
0220 
0234 
0240 
0286 

0300 
0326 
0458 
0460 
0530 
0536 
0582 
0586 
0616 
0664 

0724 
0746 
0764 
0798 
0800 
0806 
0820 
0830 
0842 
0848 

0936 
1010 
1020 
1102 
1132 
1152 
1442 
1455 
1457 
1492 

1574 
1582 
1596 
1632 
1666 
1730 
1750 
1814 
1829 
1834 

1835 
1838 
1900 
1948 
1952 
1962 
1968 
2015 
2020 
2148 

2300 
2355 
2356 
2366 
2443 
2444 
2540 
2544 
2564 
2574 

2578 
2760  03 
2794  02 
2810  07 
-2842  07 
2922  04 
2930  01 


2946 
2962 
2976 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 

CLARK 

DESHA 

ARKANSAS 

LITTLE  RIVER 

HOWARD 

WOODRUFF 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 

WHITE 

JACKSON 

SAL INE 

BENTON 

CARROLL 

POLK 

HOT  SPRING 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

HOT  SPRING 

LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

MONROE 

NEWTON 

BAXTER 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

MONROE 

JOHNSON 

JOHNSON 

VAN  BUREN 

MADISON 

NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 

POLK 

ASHLEY 

PULASKI 

PIKE 

FAULKNER 
YELL 

YELL 

YELL 

NEWTON 

SEVIER 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 

HOWARD 

HOWARD 

DESHA 

UNION 
CHICOT 
CARROLL 
SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 

CRAWFORD 

WHITE 

SEARCY 

SEVIER 

PIKE 

YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBASTIAN 


135  04 
735  54 
634  48 
334  47 
334  17 
3b4  02 
334  09 
233  37 

134  01 

433  38 

434  19 
735  18 
735  49 
735  45 
7b5  04 

735  26 
634  33 

136  21 

736  24 
334  29 

334  18 
736  06 
334  36 

135  06 

333  41 
535  55 

334  23 
135  09 
735  43 
333  52 

734  53 

735  52 

736  22 

134  57 
736  07 
333  36 

734  41 

135  29 
135  32 

735  35 

735  48 

736  05 
135  06 
736  24 
434  26 

333  07 

134  42 

334  15 

135  22 
135  03 

135  04 
135  13 
135  50 
434  02 
434  06 
233  33 

734  59 
434  07 
434  09 
233  53 

333  13 
233  07 
736  25 
736  05 
736  00 
736  06 

333  48 
433  43 
534  59 
135  20 

135  39 

735  08 

735  59 

334  07 
334  21 

134  52 

136  24 

736  20 

135  14 
135  13 


INAC 


MAR 


INAC 


INAC 
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2 
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15 

15 
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26 
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Qn  77 
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28 
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30 
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14 

14 
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60 
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2 
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4 
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17 

17 
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28 

28 
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36 

2 

92  28 
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20 

2 
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796 

32 

2 

92  55 
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70 

70 
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92  35 
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15 

33 
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92  14 

257 

96 

96 
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215 

45 

2 
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315 

59 

59 
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C 

9? 
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28 

28 
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71 

71 
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Oh 

6A 
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57 

57 
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C 

600 

31 

2 
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1207 

87 

87 
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93  58 
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C 

9 1  A9 

300 

35 

35 
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92  27 

65 

15 
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59 

59 
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93  36 

697 

76 

76 
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6? 

63 
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24 

24 

24 
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92  07 

77C 

15 
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36 
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7 

7 
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37 
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2 
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34 
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92  15 
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1 
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2 
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46 

2 
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47 

47 
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92  A9 
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32 

2 
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80 
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21 

2 
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26C 
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93  58 
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35 

2 

93  15 
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C 
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36 

2 

92  01 

215 

88 

86 

1  2  3  C 

93  54 

840 

51 

2 

93  12 

375 

12 

2 

90  59 

330 

82 

82 

1  2  3 

91  31 

120 

6A 

66 

1  2  3 

93  23 

308 

86 

66 

1  2  3 

93  23 

318 

C 

93  53 

463 

31 

2 

91  16 

150 

17 

17 

12  3  G 

93  06 

400 

62 

62 

32 

1  2  34 

91  08 

200 

42 

42 

12  3 

9o  08 

300 

46 

2 

9l  49 

680 

21 

AUG 

MAY 

2 

9l  45 

245 

65 

65 
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92  21 

290 

35 

35 

1  2  3 

92  19 

550 

36 
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xs 
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(0 


GREEKS  FERRV  0AM 

GURDDN 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON  FA4  AP 

HECTOR 

HELENA 

HOPE   3  NE 

HOPPER   1  E 

HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

HUNTSVILLF 

HUTTIG  LOCK 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

JUDO  HILL 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  FAA  AP  ♦* 

MADISON 

MAGNOLIA 

MAGNOLIA  2 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARSHALL 

MAUMEE 

MELBOURNE   5  WNW 
MENA 

MILLWOOD  0AM 
MONTICELLO  3  SW 
MOROBAY   LOCK  8 
MDRRILTON  4  SW 
MOUNT   IDA  3  SE 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW 
MULBERRY  6  NNE 
MURFREESBORCl   2  NNW 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  EXP  STATION 
NATHAN  4  WNW 
NATURAL  DAM 
NEWHQPE   3  E 

NEWPORT 

NIMRDD  DAM 

NDRFORK  DAM 

N  LITTLE  ROCK  WSFG  AP 

ODELL  3  N 

QDEN   1  NNE 

OKAY 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD 
PARKS 
PARTHENON 
PERRY 

PINE  BLUFF 
PINE  RIDGF 
PINEY  GROVE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

PRESCOTT  SCS 
RATCLIFF 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM  2  NNE 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 


2978!  02 
3074,  08 
3088  09 
3132  02 
3165  01 
3235!  04 
3242'  06 
3426 


3438 
3442 

3466 
3540 
3556 
3600 
3704 
3734 
3761 
3821 
3662 
3998 

4010 
4060 
4106 
4134 
4248 
4528 
4548 
4550 
4562 
4572 

4638 
4666 
4696 
4746 
4756 
4639 
4900 
4934 
4936 
4986 


5036  02 


5038 


5046  02 


5072 
5079 


02 


5110  07 
5112|  OT 
5156  07 
5160j  04; 
5174  07| 


5186 
5200 
5228 
5320 
5354 
5358 
5376 
5498 
5508 
5514 


5562 
5591 
5602 
5691 
5754 
5760  07 
5770  08 
5820  03 
5666  09 


5908 


5910  08 


6008 
6253 
6352 
6376  06 
6380  03 


6403 


6506j  03! 


6566 
6586 


08 


02 


CLEBURNE 

CLARK 

ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

POPE 

PHILLIPS 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 
SEVIER 

GARLAND 

MADISON 

UNION 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

POINSETT 

MISSISSIPPI 

LONCKE 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BOONE 

GRANT 

PULASKI 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

SEARCY 
SEARCY 
IZARD 
POLK 

LITTLE  RIVER 

DREW 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

BAXTER 

BAXTER 

STONE 

FRANKLIN 

PIKE 

PIKE 

HOWARD 

HOWARD 

CRAWFORD 

PIKE 

JACKSON 

PERRY 

BAXTER 

PULASKI 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

SALINE 

FRANKLIN 

JOHNSON 

GREENE 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

CLARK 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 
LOGAN 
DESHA 
POPE 

ARKANSAS 

CLAY 

FULTON 

WHITE 

GRANT 

VAN  BUREN 


735  31 
333  55 

333  14 

736  19 
7t36  16 
135  28 
234  32 
3[33  43 

334  22 
433  56 

334  31 
736  05 

333  02 
736  01 

334  42 

735  49 
535  36 
2:35  41 
134  36 
535  49 

134  51 
334  19 

736  25 
334  10 
134  44 
535  01 
433  18 
433  16 
334  23 
736  29 


734  44 

735  55 

736  03 
736  05 
334  35 

433  41 
333  35 

333  19 
135  07 

334  32 

736  20 
736  20 
735  52 
135  34 
334  05 
334  09 

434  00 
334  07 
135  38 
334  14 

735  36 
134  57 

736  15 

134  50 

135  48 
334  38 
433  46 
334  37 
135  29 
135  38 

536  02 

134  48 

735  57 

135  03 

134  13 
334  35 
334  10 
7|36  15 
333  14 
333  48 

333  48 

135  18 
133  48 
135  17 

734  23 
536  27 

736  23 

735  15 

334  27 
735  39 


-  12  - 


STATION  INDEX 


ARKANSAS 


Station 


o 

:z; 

X 

0) 

c 


County 


3 


c 
o 


o 

> 

W 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


■S  (1) 

O  (U 
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XI  t3 
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SILHAM  SPRINGS 

SPARKMAN 

STAMPS 

STAR  CITY  4  ENE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLQR 

TEXARKANA  FAA  AP 
TURRELL 


MSM 


WALDRDN 
WARREN  2 
WASHITA 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING  ?  W 
WING 
WYNNE 
YELLVILLE 


6624 
6758 
6804 
6823 
6918 
6920 
6928 
7038 
7048 
7267 

7488 
7582 
7592 
7712 
7744 
7950 
8052 
8084 


BENTON 

DALLAS 

LAFAYETTE 

L INCOLN 

ARKANSAS 

ARKANSAS 

LDGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

CRITTENOON 

SCDTT 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

CRITTENDEN 

FULTON 

YELL 

CROSS 

MARION 


136  10 
333  55 
433  22 
333  57 
134  29 

134  28 

135  18 
433  05 
433  27 
235  22 

134  54 

333  36 

334  39 
235  08 
736  19 
134  57 
535  14 
736  13 


94  32 

92  51 

93  29 
9l  47 
9l  32 

91  25 
93  39 

93  27 

94  00 
90  15 

94  06 

92  06 

93  32 

90  11 

91  54 
93  28 
90  47 

92  41 


1140 
170 
270 
182 
214 
198 
500 
250 
361 
225 

675 
210 
610 
220 
775 
350 
260 
760 


42 


3 
3 
3 
3 
3 

34CG 
3 

3 
3 

3 
3 
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ARKANSAS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:    Division  averages   in  the  annual   Issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  publlshod    in  monthly  Issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise   indicated,   dimensional  units  used  in   this  bulletin  .ire:     TcmperaLure   in  '^F,   precipitation  and  evaporation   in  inches, 
and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 


hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period   1941-1970.        "DEP"   in  Table  4  refers  to  departures  from  long-terra  means  based  on 
per iods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 


Marianna  2  S 
Rohwer  2  NNE 
Stuttgart   9  ESE 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Keiser  :     Sharkey  clay,    bare.     Slope   less   than  1  percent.     Soil  thermograph. 

Callaway  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 
Gallion  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers, 
Crowley  silt  loam,   bare.     Slope  less  than  1  percent.     Palmer  dial  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  7  a.m.   except  Marianna  2  S,   5  p.m. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record . 

+     Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 

*  Amount   included   in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M     One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less   than   10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    A-nounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet   above  sod  covered  ground;   however,    the  reference   Indicates  that   the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-MISSI SSI PPI     3-OUACHITA     4-RED     5-SAINT  FRANCIS     6-SALINE  7-WHTTF: 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual   issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  45  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price-     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40^   single  copy;  30^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  3/31/77-1020 
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NAIICNAl  CUMAIIC  CENTER 
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